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FOREWORD 

This  Indian  Standard  (First  Revision)  was  adopted  by  the  Bureau  of  Indian  Standards  on  15  January 
1989,  after  the  draft  finalized  by  the  Alcohols  and  Allied  Products  Sectional  Committee  had  been 
approved  by  the  Petroleum,  Coal  and  Related  Products  Division  Council. 

There  are  diverse  methods  for  determining  the  ethanol  content  of  alcoholic  liquids  and  their  prepara- 
tions. These  methods  are  based  on  the  density,  refractive  index,  oxidation  index,  gas  chromatogra- 
phic retention  time,  etc.  The  simplest  and  the  most  widely  used  method  is  the  one  based  on  the 
density  of  ethanoi-water  mixtures,  which  decreases  with  the  increase  of  ethanol  content  in  a  manner 
which  has  been  determined  to  the  highest  degree  of  accuracy. 

The  density  data  on  alcohol-water  mixtures  as  a  function  of  temperature  made  available  by  OIML 
(Organisation  Internationale  de  Metrologie  Legale/International  Organization  of  Legal  Metrology)  is 
of  the  ultimate  accuracy  available  to  date  and  is  a  collaborative  work  based  on  calculations  (  by 
computer)  on  the  results  of  measurements  made  by  U.  S.  National  Bureau  of  Standards;  National 
Bureau  of  Quality  and  Measures,  Poland;  National  Research  Laboratory  of  Metrology,  Japan; 
Montpellier  Faculty  of  Pharmacy,  France;  Physikalisch  Technische  Bundesanstalt,  F.  R.  Germany; 
and  the  International  Union  of  Pure  and  Applied  Chemistry. 

The  OIML  data  in  sofaras  ethanol  content  by  volume  is  concerned,  uses  20°C  as  reference 
temperature,  that  is,  real  strength  by  volume  defined  as  volume  of  ethanol  at  20°C  in  100  volumes 
of  the  alcoholic  sample  at  20°C.  The  hydrometer  tables  derived  from  OIML  data,  for  example, 
the  French  tables,  'Guide  Pratique  D'Alcoometrie,  1980',  published  by  Librairie  Administrative,  P. 
Oudin,  86000  Poitiers  (  France  ),  though  using  hydrometers  standardized  at  20°C,  are  accurately 
valid  from  the  lowest  —  10aC  to  the  highest  -f  40°C  ambient  temperatures. 

Computation  of  alcohol  strength  of  aqueous-alcoholic  solutions  could  be  done  by  pyknometry  or 
hydrometry.  For  pyknometry  the  directly  usable  tables  of  apparent  specific  gravity  t°/t°  in  the 
range  of  Indian  ambient  temperatures  10  to  40°C  based  on  OIML  data  are  available  in  IS  3506 : 
1989     'Tables  for  alcoholometry  (  by  pyknometer  method  )  {first  revision  )\     For  hydrometry,   the 

j.   „+,.  — ,■]«_ J   :~  U~:M~  *.*.-, :n~A   nn  +V.:^   *■».««  knnnJ   ^.«   nn*.izn~  TZV~.»~l.  +„ui~„    </~«..;j-   r» +  • r%?  ai 

present  auiuuaiu  ia  uemg  itviotu  ao  una   naa   uaai^u  uu  i-ainni   I'twvu  tamca     vjuiuc  JTiauque  U  /\ICOO- 

metrie  1950',  which  have  now  been  superseded  by  OIML  data  and  consequent  revision  of  French 
hydrometer  tables  of  1980. 

The  present  hydrometer  tables  will  enable  us  to  achieve  the  ultimate  OIML  accuracy  and  eventually 
to  fall  in  line  with  the  international  practice  of  computation  of  alcoholic  content  adopting  20°C  as 
reference  temperature.  In  the  meantime,  while  the  alcoholic  content  in  the  country  is  required  to  be 
computed  at  I5°C  (medicinal  and  toilet  preparations  )  or  at  15-56°C  ( Indian-made  foreign  liquors, 
rectified  spirit,  etc  )  the  results  or  values  of  ethanol  content  at  the  internationally  adopted  20°C  as 
given  in  Table  1  can  readily  be  converted  to  our  present  requirements  by  applying  the  minor 
corrections  as  given  in  Table  2.  Table  1  has  been  drawn  up  on  the  basis  of  information  and  data 
available  in  'Guide  Pratique  D'Alcoometrie,  1980'  and  OIML  Tables,  pp.  29-41,  "Table  II  :  p  =  p 
(  q,  t  )"  where  q  =  ethanolic  content  by  volume  at  20°C  and  t  the  ambient  temperature.  Table  1  is 
primarily  alcohol-richness  table  (  ethanol  content  at  207t° )  while  the  volume  conversion  factor 
incorporated  therein  will  enable  the  real  strength  (  20°/20° )  to  be  readily  evaluated.  Also,  the  volume 
conversion  factor  to  convert  kilograms  to  litres  for  a  given  observed  degree  of  the  alcoholic  solution 
is  also  incorporated  in  the  same  table.  Thus  Table  1  is  a  single  table  incorporating  such  data  as  was 
provided  in  the  two  separate  tables  in  the  earlier  version  of  the  standard  plus  the  provision  to  evaluate 
the  real  strength,  which  the  earlier  table  did  not  provide.  Table  2  of  this  standard  is  the  same  as 
Table  2  of  IS  3506  :  1989  and  it  has  been  computed  from  OIML  data. 


In  reporting  the  result  of   a  test  made  in  accordance  with  this    standard,   if  the    final  value, 
observed  or  calculated,  is  to  be  rounded  i 
rounding  off  numerical  values  (  revised  )'. 


observed  or  caicuiaieu,  is  to  be  rounded  off,  it  shall  be  done  iu  accordance  with  IS  i. 
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Indian  Standard 

TABLES  FOR  ALCOHOLOMETRY  BY 
HYDROMETER  METHOD 

(  First  Revision  ) 


1  SCOPE 

1.1  This  standard  covers  method  of  obtaining 
volumetric  content  of  ethanol  at  20°C  (  Table  1  ) 
and  at  I5°C  and  1 5*56°C  (  Table  2 )  in  an  alcoholic 
solution  (  ethanol-water  )  using  the  centesimal 
hydrometers  calibrated  at  20°C. 

1.1.1  Table  1  gives  alcohol-richness  data,  that 
is,  ethanol  content  by  volume  at  20°C  in  the 
sample  at  t°C  against  the  observed  ( hydro- 
meter)  degree  at  0-1  degree  interval  at  the 
observed  temperature,  t°C  in  the  range  0'  to 
40°C.  The  volume  conversion  factor  given 
in  this  table  enables  computation  of  real  strength 
(  20720°  ).  Also,  the  volume  in  litres  per  100  kg 
(  in  air  )  of  the  sample  at  the  observed  degree 
is  also  incorporated  in  the  same  table.  Table  2 
gives  the  minor  corrections  for  converting  the 
real  strength  at  the  international  reference 
temperature  to  that  at  15  56°C  or  15°C  for 
use  in  the  country  until  the  adoption  of  inter- 
national reference  temperature  20°C  for  excise 
purposes. 

NOTE  —  The  volume  in  litres  per  100  kg  (in  air)  of 
the  alcohol-water  sample  at  the  observed  degree  is 
computed  from  the  OlML  data,  giving  volume 
corresponding  to  100  kg  in  vacuum,  and  applying  the 
correction  for  buoyancy,  (J  in  air,  given  by  p  =  mass 

xair  density  x  (reciprocal  density  of  sample — 
reciprocal  density  of  weights  used).  For  mass  = 
100  kg,  air  density  at  27°C  =  0  001177  g/cm3  and 
the  density  of  cast  iron  weights  as  73  g/cm3  we  have 
P  =  0  102  to  0133  kg  from  alcohol  strength  0  to 
100  percent.  The  volume  corresponding  to  100  kg 
(  in  air  )  of  alcohol-water  samples  thereby  stands 
modified  slightly  by  01  litre  to  1003-1 198  litres  in 
the  range  0  to  88  observed  degree  and  by  02  litres  to 
120  3-126*9  litres  in  the  range  89-1C0  observed  degree 

as  seen  from  the  following  table: 


2  REFERENCES 

2.1  The  following  Tndian  Standards  are  necessary 
adjuncts  to  this  standard: 


IS  No. 


IS  3608  (  Part  I  ) 


IS  3608  (  Part  2  ) 


Title 

1987  Specification  for  "lass 
alcoholometers  :  Part  1  Glass 
alcoholometers  without 

thermometer  (first  revision  ) 

1987  Specification  for  glass 
alcoholometers  :  Part  2  Glass 
alcoholometers  with  thermo- 
meter (  Thermo-alcoholo- 
meters  )  (first  revision  ) 


3  TERMINOLOGY 

3.0  For  the  purpose  of  this  standard,  the  follow- 
ing definitions  shall  apply. 

3.1  Observed  Degree 

The  reading  of  the  hydrometer  when  immersed 
in  an  alcoholic  solution. 

3.2  Observed  Volume 

The  volume  of  the  liquid  at  the  temperature  at 
which  it  actually  is.  The  observed  volume  shall 
be  expressed  in  litres  at  the  particular  tempera- 
ture, for  example,  1  025*3  litres  at  25°C. 


3.3  Ethanol  Content    by 
Water  Mixture  at  t°  C 


Volume  of  an  Alcohol- 


This  is  also  called  Alcohol-Richness,  that  is,  the 
number  of  parts  by  volume  of  ethanol  at  20°C 
contained  in  100  parts  by  volume  of. the  mixture 
at     t°C.      Corresponding     degree       at     various 


Observed 
Degree 

Density 
(  vac  ) 

Volume  in  I 
for  100  kg 
(  in  vac  ) 

Buoyancy 

Correction 

($)for 

100  kg 

Volume  in  I  for 

100  kg  (  in  air  ), 

that  is  (  W0  + 

P  )  kg{  in  va.c  ) 

LVin  I 

(Vi) 

(kg) 

(Vt) 

(V,-Vtl 

0 

88 

89 
100 
103* 

0-998  20 
0835  64 
0832  45 
0789  24 
0772  77 

10018, 
11966, 
120-12, 
126-70, 
12940 

0102 
0124, 
01 25, 
0  133 
0136 

100*28, 
119.81, 
120-27, 
126.87, 
12958 

010 
0  15- 
015  h 
017 
018 

♦Imaginary  alcohol  content  to  take  care  of  liquids  with  high  alcohol  content,  the  density  of  which  at  higher 
temperatures  20°-40°C,  formally  corresponds  to  alcohol  content  above  100  percent.  The  alcoholometers  are 
adjusted  at  observed  degree  above  100  according  to  the  densities  given  in  IS  3608. 


1 
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temperatures,  shown  in  Table  1,  is  the  alcohol- 
richness  value  (  20°/t°  ). 

3.4  Seal  Strength  (  20720°  ) 

Real  strength  of  an  alcohol-water  mixture  at 
20°  is  the  number  of  parts  by  volume  of  ethanol 
at  20X  contained  in  the  mixture  at  20°C. 

NOTE  —  For  excise  purposes  in  our  country  until  the 
adoption  of  international  reference  temperature  ICC. 
the  real  strength  at  15'560C/15-56°C  or  real  strength 
at  15°C/15°C  (  both  are  in  vogue  now  for  various 
alcoholic  preparation/liquids)  is  defined  similarly 
as  above,  except  for  the  change  in  reference  tempera- 
ture as  applicable. 


4  CENTESIMAL  HYDROMETERS 

4.1  Hydrometers  shall  be  graduated  in  nominal 

ranges  0  to  5    percent    volume 95  to  100 

percent  volume  or  0  to  10   percent  volume  

90  to  100  percent  volume  at  01  percent  volume 
sub-divisions.  An  additional  hydrometer  may 
be  used  to  cover  the  nominal  range  98  to  103 
percent  volume  or  93  to  103  percent  volume 
(  the  figures  of  imaginary  alcohol  content  more 
than  100  percent  are  necessary  for  adjustment 
of  hydrometers  in  highly  concentrated  alcohol- 
water  mixtures  at  temperatures  between  20  and 
40°C.  the  density  of  which  formally  corresponds 
to  alcohol  content  more  than  100  percent  ).  The 
hydrometers  may  or  may  not  incorporate  a 
thermometer.  In  the  latter  case,  a  separate  thermo- 
meter shall  be  used.  The  hydrometers  shall,  in 
general,  conform  to  the  specifications  as  laid 
down  in  IS  3608.  These  alcoholometers  could 
be  fabricated  indigenously. 

4.1.1  The  hydrometers  shall  be  used  to  deter- 
mine the  ethanol  content  of  only  simple  spirits, 
that  is,  mixtures  of  ethanol  and  water.  The 
hydrometers  shall  be  kept  clean.  Before  using 
the  hydrometer,  it  shall  be  washed  with  the 
alcoholic  solution  to  be  tested. 


5  THERMOMETERS 

5.1  Thermometers  having  the  range  of  0  to 
50°C  with  sub-divisions  at  every  0-5°C  shall  be 
used. 


6  PROCEDURE 

6.1  When  several  tests  are  carried  out,  rinse  the 
interior  of  the  glass  cylinder  after  each  test  so 
that  the  previous  liquid  which  has  wetted  the 
sides  of  the  cylinder  may  not  alter  the  density 
of  the  liquid  under  test. 

6.2  Pour  the  alcoholic  liquid  into  the  glass 
cylinder  until  its  level  is  about  5  cm  below  the  rim 
of  the  latter.  Dip  the  thermometer  into  the 
liquid  and  clamp  it  to  the  rim  of  the  glass 
cylinder.  Then  immerse  the  hydrometer  very 
slowly     and     allow    it    to    attain     equilibrium 


position.  Do  not  allow  the  portion  of  the  stem 
which  stands  above  the  liquid  surface  to  be 
wetted  as  far  as  possible  as  otherwise  the  total 
mass  of  the  hydrometer  will  be  increased  and 
the  result  will  be  vitiated.  For  correct  reading, 
the  stem  shall  not  be  wetted  more  than  a  few 
millimetres  above  the  liquid  surface.  Care  shall 
also  be  taken  that  no  portion  of  the  hydrometer 
comes  into  contact  with  sides  of  the  glass  cylinder 
or  the  thermometer.  Keep  the  eye  in  level  with 
the  surface  of  the  liquid  and  take  the  reading  of 
the  hydrometer  and  the  thermometer. 

6.3  The  temperature  shall  be  recorded  to  the 
nearest  05°C  above  the  suiface  of  the  mercury 
when  it  stands  between  any  two  consecutive 
divisions  of  the  thermometer  and  the  hydrometer 
reading  to  the  nearest  division  below  the  surface 
of  the  sample. 

NOTE  —  Generallv,  the  observed  volume  is  deter- 
mined before  taking  the  hydrometer  reading.  Since 
this  observed  volume  is  referred  to  a  particular 
temperature  (  'he  temperature  of  the  liquid ),  it  is 
obvious  that  this  temperature  shall  not  change  when 
taking  the  hydrometer  reading.  It  is,  however, 
possible  that  the  glass  cylinder  may  have  a  tempera- 
ture different  from  ihat  of  the  liquid.  Therefore, 
the  inside  of  glass  cylinder  shall  be  washed  first  with 
the  liquid  itself.  Care,  however,  shall  be  taken  not 
to  wet  the  outside  of  glass  cylinder  because,  due  to 
the  evaporation  of  alcohol,  heat  will  be  lost. 

7  TEMPFRATURE  CORRECTION  AND 
OTHER  DATA 

7.1  Use  of  Tables  1  and  2 

This  will  be  clear  from  the  following  examples 
and  calculations: 

Example  I 

Observed  temperature  30°C 

Observed  volume  65124  litres 

Observed  degree  958° 

Looking  up  Table  1  in  the  95°  range  of  observed 
degree  against  temperature  30rC.  we  find  alcohol- 
richness  value,  that  is,  strength  of  ethanol  by 
volume  at  20°C  in  the  sample  at  30°C  =  92-6. 

Therefore,  using  Table  1 

a  )  Exciseable/taxable  quantity  of  alcohol 

Observed  volume  x  Alcohol-richness  value 

^651  2410XQ926  litres  (  at  20°C) 

=  6030  litres  (  at  20°C ) 

b)  Real  strength  (20720°) 

=  Alcohol-richness  value  -r  volume  conversion 
factor 

=  92-6  *  0-990  =  93-5 

c)  Volume  at  20°C 

=  Observed      volume  x  volume       conversion 
factor 
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=  651-24  x  0-990  litres  (  at  20°C  ) 
=  644-7  litres  (  at  20°C  ) 
d)  Taxable  quantity  of  alcohol,  alternatively 
Real  strength  x  Volume  at  20°C 

=  93  5  x  644-7 -HO0  =  6028  litres  (  at  209C  ) 

NOTE  — Slight  difference  of  02  litre  between  (a) 
and  (  d )  is  due  to  rounding  of  corresponding  data. 

Example  II 

Observed  temperature  15°C 

Observed  degree  95-8 

Mass  (  gross  weight  minus  tare  )  496  kg 

Therefore,  using  Table  1: 

a  )  Observed  volume 

Mass  in  kg  x  litres  per  100  kg  at  observed 
degree 


496  X  123-9 
100 


1C0 
614-5  litres  (  at  15°C) 


b)  Alcohol-richness  value  (  20715° )  =  97-3 

c)  Taxable  quantity  of  alcohol 

Observed  volume  x  Alcohol-richness  value 


614-5  X  97-3 
100 


100 


=  597-9  litres  (  at  20°C  ) 


d)  Real  strength  (  20°/20° ) 

=  Alcohol-richness  value  -j-  volume  conversion 
factor 

=  97-3  +  1-005  =  96-8 

c)  Volume  at  20°C 

=  Observed     volume   X  volume     conversion 
factor 

=  614-5  X  1005  =  6176  litres  (  at  20'C  ) 
f)   Taxable  quantity  of  alcohol,  alternatively 
_  Real  strength  x  volume  at  20^0 
~~  100 

=  617-6  x  96-8  -r  100  -  5978  litres  (  at  20°C  ) 

NOTE  —  Slight  difference  of  01    litre  between  (c) 
and  (  f )  is  due  to  rounding  of  corresponding  data. 

Example  III 

Data  as  in  Example  I,  but  calculations  rele- 
vant to  present  excise  requirements  in  the 
country  (  alcohol  by  volume  at  I5-56°C  ). 

a)  Taxable  quantity  of  alcohol  by  volume  at 
15-56°C. 

=  Taxable   quantity  of  alcohol  by  volume  at 

20°G  x     densitv  of  pure  alcohol  at  20"C 

density  of  pure  alcohol  at  15-56  C 


-  6030  x  g^£=  6030  x  0995  22* 

=  600-1  litres  at  15-56°C 

b)  Using  Table  2  and  from  7.1  (  b  ), 
real  strength  15-56°/15-56° 

=  93-5  -  00  =  93-5 

c)  Volume  at  15"56°C 

=  Observed      volume  x  volume      conversion 
factor  as  applicable 

=  651-24  x  0  985  =  64147  litres 

(  A  t,  15  56°C  to  observed  temperature 
30°C  =  +  14-44°C) 

Volume  conversion  factor  in  Table  1  is  read  at 
OTML  reference  temperature  20°  +  A  t  =  34-44°C, 
that  is,  at  34-5°,  which  comes  to  0-985  by 
interpolation  (  0984  at  35°  and  0-986  at  34°C  ) 

d  )  Taxable  quantity  of  alcohol  by  volume  at 
15-56°C,  alternatively, 

Volume  at  15-56°C  x  Real  strength 

15-56715-56° 


641-47  v  93-5 
100 


100 
=  599-8  litres  (  at  15-56°C) 


Compare  with  600-1  litres  as  simply  and  accura- 
tely obtained  in  (a)  above.  See  Note  below: 

NOTE  —  Computations  in  ( c )  and  (  d  )  above  are 
not  required  in  practice  as  (  a)  gives  the  results 
directly  (  c  )  and  (  d  )  have  been  incorporated 
purely  for  explanatory  use  and  not  for  official  pur- 
pose. The  minor  variation  in  alternative  calculations 
are  due  to  the  inevitable  rounding  of  values  in 
Hydrometer  Tables. 


Example  IV 


27°C 

651-24  litres 
15-7 


Observed  temperature 

Observed  volume 

Observed  degree 

Taxable  quantity  of  alcohol  by  volume  at 
20°C  [  according  to  procedure  (  a  )  to  (  c)  in 
Example  I  ] 


651-24  x  13-9 
100 


=  90-5  litres  (  at  20°C  ). 


a  )  Required  to  find  taxable  quantity  of  alcohol 
by  volume  at  15°C  (as  per  excise  rules  for 
medicinal  and  toilet  preparations  )  which  is  given 
by: 

Taxable  quantity  of  alcohol  at  20°C  x 

Density  of  pure  alcohol  at  20°C 

Density  of  pure  alcohol  at  15°C 

0-780  24* 
=  90  5  x  ^J3p  =  90-5  x  0-994  62* 

=  90-0  litres  (  at  159C) 


•OIML  data. 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(0°  Range) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

00 

0-1 

0-2 

03 

0-4 

0-5 

0-6 

0-7 

0-8 

0-9 

20°C 

°C 

Conversion 

V-» 

( 

Corresponding 

Degree  at  20°C 

Factor 

00 

0-7 

0-9 

1-0 

11 

1-2 

13 

14 

1-5 

1-6 

1-7 

1-001 

05 

08 

0-9 

10 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

10 

08 

09 

10 

H 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-001 

15 

08 

09 

10 

11 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-7 

1-8 

20 

0-8 

10 

11 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

1-001 

25 

09 

10 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

30 

09 

10 

11 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

1-001 

3-5 

09 

10 

11 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8  ' 

40 

09 

10 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

15 

1-6 

1-7 

1-8 

1001 

4-5 

09 

10 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

50 

09 

10 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

1-001 

55 

0-9 

10 

11 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

60 

0-9 

1-0 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

16 

1-7 

1-8 

1001 

6-5 

0-9 

1-0 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

7-0 

0-9 

10 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

1-001 

7-5 

0-9 

1-0 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

80 

0-9 

10 

11 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

1-001 

8-5 

09 

1-0 

11 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

17 

1-8 

90 

0-9 

10 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

17 

1-8 

1001 

9-5 

08 

0-9 

10 

1-1 

1-2 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

100 

08 

0-9 

10 

11 

1-2 

13 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1001 

105 

08 

09 

1-0 

11 

1-2 

1-3 

14 

1-5 

1-6 

1-7 

110 

08 

09 

10 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-001 

11*5 

07 

0-8 

10 

11 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

120 

0-7 

0-8 

0-9 

1-0 

1-1 

1-2 

13 

1-4 

1-5 

16 

1-001 

12-5 

0-7 

0-8 

09 

10 

11 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

130 

07 

0-8 

0-9 

10 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-001 

13-5 

0-6 

0-7 

08 

0-9 

10 

11 

1-2 

1-3 

14 

1-5 

14-0 

0-6 

0-7 

08 

0-9 

1-0 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-001 

14-5 

0-5 

0-6 

0-7 

09 

1-0 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

150 

0-5 

0-6 

0-7 

0-8 

0-9 

1-0 

11 

1-2 

1-3 

1-4 

1001 

155 

0-5 

0-6 

0-7 

0-8 

0-9 

10 

11 

1-2 

1-3 

1-4 

160 

0-4 

0-5 

0-6 

07 

0-8 

0-9 

10 

11 

1-2 

1-3 

1-001 

165 

04 

0-5 

06 

0-7 

0-8 

09 

10 

1-1 

12 

1-3 

170 

03 

0-4 

0-5 

0-6 

0-7 

0-8 

0-9 

10 

11 

1-2 

1000 

17*5 

0-3 

0-4 

0-5 

0-6 

0-7 

0-8 

0-9 

10 

11 

1-2 

180 

0  2 

0-3 

0-4 

05 

0-6 

0-7 

08 

0-9 

10 

11 

1000 

18-5 

0-2 

0-3 

0-4 

0-5 

06 

0-7 

08 

09 

10 

H 

190 

01 

0-2 

0-3 

0-4 

05 

0-6 

0-7 

0-8 

0-9 

10 

1-000 

19-5 

0-1 

02 

0-3 

0-4 

0-5 

0-6 

0-7 

0-8 

0-9 

10 

200 

00 

0-1 

0-2 

0-3 

04 

0-5 

0-6 

0-7 

08 

0-9 

1-000 
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Table  1   (  Continued  ) 
(  0°  Range ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

°C 

0-0 

01 

0-2 

0-3 

0-4 

05 

0-6 

0-7 

0-8 

0-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 
210 
215 
220 
22-5 


—         00 


0-1 

0-2 

0-3 

0-4 

0-5 

0-6 

0-7 

0-8 

01 

0-2 

0.3 

0-4 

05 

0-6 

0-7 

08 

1-000 

0.0 

01 

02 

03 

04 

0-5 

0-6 

07 



0-0 

01 

0-2 

03 

0-4 

0-5 

06 

1-000 

— 

. — 

o-i 

0-2 

0-3 

04 

05 

0-6 

230 
23-5 
24-0 

24-5 
25  0 


25-5 
260 
26-5 
27-0 
27-5 


280 
28-5 
29-0 
29-5 
300 


305 
310 
31-5 
32-0 


33-0 
33-5 
340 
34-5 
350 


360 
370 
38  0 
390 
400 


00  01  02  03  04  05           0-999 

—  "     00  0-1  0-2  03  0-4 

—  —  0-1  02  03  04  0-999 
_  __  _  0-1  02  0-3 

—  —  —  00  01  02  0999 

—  —  -  —  0-0  0-1 

—  —  —  —  —  01  0999 


Litres  per 

100  kg  at    100-3 

Observed 

Degree 


100-3    100-3     100-3     100-3    100-4    100-4    1004    100-4    100-4 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 
(  1°  Range  ) 


Observed  Decree  at  t°C 

Volume  At 

Observed 

Temperature 

10 

M 

1-2 

1-3 

1-4 

1    **5 

1-6 

1-7 

18 

1-9 

208C 

°C 

1 

Conversion 

Corresponding  Degree 

at  20°C 

Factor 

00 

1-8 

1-9 

20 

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

2-7 

1001 

0-5 

1-8 

1-9 

20 

21 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

2-7 

1-0 

1-8 

10 

2-0 

2-1 

2-2 

2-4 

2-5 

2-6 

2-7 

2-8 

1-001 

1-5 

1-9 

2-0 

21 

22 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

2-7 

2-8 

20 

1-9 

20 

21 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

2-7 

2-8 

1001 

2-5 

1-9 

20 

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

26 

2-7 

2-8 

3-0 

1-9 

20 

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

2-7 

2-8 

1-001 

3-5 

1-9 

2-0 

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

25 

2-7 

28 

2-9 

4-0 

1-9 

20 

21 

2-2 

2-3 

2-5 

2-6 

2-7 

2-8 

2-9 

1001 

4-5 

1-9 

20 

21 

2-2 

2-4 

2-5 

2-6 

2-7 

2-8 

2-9 

50 

1-9 

20 

2-1 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

2-7 

2-8 

2-9 

1001 

5-5 

1-9 

2-0 

2-2 

2-3 

2-4 

25 

26 

2-7 

28 

29 

60 

1-9 

2-0 

21 

2-3 

2-4 

2-5 

26 

2-7 

2-8 

2-9 

1001 

6-5 

1-9 

20 

21 

2-2 

2-4 

2-5 

26 

2-7 

2-8 

2-9 

7-0 

19 

20 

21 

2-2 

23 

2-5 

2-6 

2*7 

2-8 

29 

1-001 

7-5 

1-9 

20 

21 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

2-8 

2-9 

8-0 

1-9 

2-0 

21 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

2-7 

28 

1-001 

8-5 

1-9 

20 

21 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

26 

2-7 

28 

90 

1-9 

2-0 

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

26 

2-7 

28 

1-001 

95 

1-9 

20 

21 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

26 

2-7 

2-8 

10.0 

1-8 

1-9 

20 

22 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

2-7 

28 

1-001 

10-5 

1-8 

1-9 

2-0 

21 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

27 

110 

1-8 

1-9 

20 

21 

22 

2-3 

2-4' 

2-5 

26 

2-7 

1001 

11-5 

18 

1-9 

2-0 

21 

22 

2-3 

2-4 

2-5 

26 

2-7 

120 

1-7 

1-8 

1-9 

2-0 

22 

2-3 

24 

25 

2-6 

2-7 

1001 

12-5 

1-7 

1-8 

19 

2-0 

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

26 

130 

1-7 

1-8 

1-9 

20 

21 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

1-001 

135 

1-6 

1-7 

1-8 

1-9 

20 

21 

2-3 

2-4 

25 

26 

14-0 

1-6 

1-7 

1-8 

1-9 

20 

21 

2-2 

2-3 

2-4 

25 

1-001 

14-5 

1-6 

1-7 

1-8 

1-9 

20 

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

25 

150 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

1-9 

20 

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

1001 

155 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

1-9 

20 

21 

2-2 

23 

2-4 

160 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

1-9 

20 

2-1 

2-2 

23 

1-001 

165 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

1-9 

2-0 

21 

2-2 

23 

17-0 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

1-9 

2-0 

21 

2-2 

1-000 

17-5 

1-3 

1-4 

1-5 

16 

1-7 

18 

1-9 

20 

21 

2-2 

180 

1-2 

13 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

18 

1-9 

20 

21 

1-000 

185 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

1-9 

20 

21 

190 

11 

1-2 

13 

1-4 

15 

1-6 

17 

1-8 

1-9 

20 

1-000 

19-5 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

15 

1-6 

1-7 

1-8 

1-9 

20 

200 

10 

M 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

17 

1-8 

1-9 

1000 
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Table  1   (  Continued  ) 
(  1°  Range  ) 


Observed  Degree  at  t'C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

10 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

16 

17 

1-8 

1-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 
21-0 
21-5 
220 
22-5 


0-9 
0-9 
0-8 
0-7 
0-7 


10 
10 
09 
08 
08 


M 
11 
10 
09 
0-9 


1-2 
1-2 
11 
1  0 
1-0 


1-3 
1-3 
V2 
1-1 
1-1 


1-4 

1-4 
J '3 
1-2 
1-2 


15 
1-5 
1-4 
1-3 
1-3 


1-6 
1-6 
1-5 

1-4 
1-4 


1-7 
1-7 
1-6 
1-5 
15 


1-8 
1-8 
1-7 
16 
16 


1-000 
1-000 


23  0 

23-5 
240 
24-5 
250 


06 
0-5 
0-5 
04 
0-3 


0-7 
06 
0-6 
0-5 
04 


0-8 
07 
0-7 
06 
05 


0-9 
08 
0-8 
0-7 
06 


1-0 
09 
0-9 
0-8 
07 


1-1 

1-1 
10 
09 
0-8 


1-2 
1-1 
11 
10 
09 


1-3 
1-2 
11 
1-1 
10 


1-4 
1-3 
1-2 
1-2 
11 


1-5 
1-4 
1-3 
1-3 
1-2 


0-999 
0999 
0999 


25-5 
26-0 
26-5 
270 
27-5 


0-2 
02 
0-1 


0-3 
0-3 
0-2 
01 
00 


0.4 
0-3 
0-3 
0-2 
01 


0-5 
0-4 
0-4 
0-3 
02 


0-6 
0-5 
0-5 
04 
0-3 


0-7 
06 
0-6 
0-5 
0-4 


0-8 
0-7 
07 
06 
0-5 


0-9 
0-8 
0-8 
07 
06 


10 
0-9 
0-9 

0-8 
07 


11 
10 
1-0 
0-9 
0-8 


0-999 
0-998 


28-0 
28-5 
290 
29-5 
30-0 


30-5 
31-0 
31-5 
32  0 
32-5 


330 
33-5 
340 
34-5 
35-0 


360 
37-0 
380 
390 
400 


00  0-1  0-2  0-3  0-4  0-5  06  0-7            0-998 

—  0  0  01  02  0-3  0-4  0-5  0  6 

_  _  0-0  0-1  0-2  Q-3  0-4  0-5            0-998 

_  _  _  00  0-1  0-2  03  04 

—  —  _  _  01  0-1  0-2  0-3            0-997 

—  —  —  _  _  01  0-2  0-2 

—  —  —  —  —  —  01  0-2            0997 

_______  o-i 


Litres  per 
100  kg  at 
Observed 
Degree 


100-4     1004     100-5     100-5     100-5     1005     100-5     1005     1005     1006 


IS  2302 :  1989 


Table  1  Temperature  Correction  Data 

(  2°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

°C 

2-0 

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

26 

2-7 

2-8 

29 

20  °C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

2-8 

2-9 

3-0 

3-1 

3-2 

3-3 

3-5 

3-6 

3'7 

3-8 

1-001 

05 

2-8 

3-0 

3-1 

32 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

3-8 

1-0 

29 

3-0 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

3'7 

3-8 

1-001 

1-5 

2.9 

3-0 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

3-9 

2-0 

2-9 

3-0 

31 

3.2 

3-3 

3-4 

3-6 

3-7 

3-8 

3-9 

1-001 

2-5 

2-9 

30 

3-1 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

3-8 

3-9 

3-0 

3-0 

3-1 

3-2 

3-3 

34 

3-5 

3-6 

3-7 

3-8 

3-9 

1-001 

3-5 

3-0 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

35 

36 

3-7 

3-8 

39 

4-0 

3-0 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

3-8 

3-9 

1  001 

4-5 

3*0 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

36 

3-7 

3-8 

3-9 

5-0 

30 

31 

3-2 

3-3 

3-4 

35 

3-6 

3-7 

3-8 

3-9 

1001 

5-5 

30 

31 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

37 

3-8 

39 

6-0 

30 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

35 

3-6 

3-7 

3-8 

3-9 

1001 

65 

30 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

38 

3-9 

7-0 

30 

3'1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

38 

39 

1001 

7-5 

30 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

3-8 

3-9 

80 

2-9 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

38 

3-9 

1001 

85 

29 

30 

3-1 

3-2 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

3-8 

39 

90 

29 

3-0 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3  5 

3-6 

3-8 

3-9 

1-001 

95 

29 

30 

31 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

36 

3-7 

38 

100 

2-9 

30 

31 

3'2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

3-8 

1001 

10-5 

2-9 

30 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

38 

110 

2-8 

2-9 

30 

31 

3-2 

3-3 

3-4 

3-6 

3-7 

3-8 

1-001 

11-5 

2-8 

2-9 

30 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

35 

3-6 

3-7 

120 

2-8 

29 

30 

31 

3-2 

3'3 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

1001 

12-5 

2-7 

2-8 

29 

30 

31 

3-2 

3-4 

3-5 

36 

3-7 

130 

2-7 

2-8 

2-9 

30 

31 

3-2 

3-3 

3-4 

35 

3-6 

1001 

13-5 

2-7 

2-8 

2-9 

30 

31 

3-2 

33 

3-4 

3-5 

3-6 

14-0 

2-6 

2-7 

2-8 

2-9 

30 

3-1 

3-2 

3-3 

34 

3-5 

1001 

14-5 

2-6 

2-7 

2*8 

29 

30 

31 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

15  0 

2-5 

2-6 

2-7 

2-8 

29 

30 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

1001 

15-5 

2-5 

2-6 

2-7 

2-8 

2-9 

3-0 

3-1 

3-2 

3-3 

34 

160 

2-4 

2-5 

2-6 

2-8 

29 

3-0 

31 

3-2 

3-3 

34 

1-001 

16-5 

2-4 

2-5 

26 

2-7 

28 

2-9 

30 

31 

3-2 

3-3 

170 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

2-8 

2-9 

30 

31 

3-2 

3-3 

1-000 

17-5 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

2-7 

2-8 

2-9 

3  0 

31 

3-2 

180 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

2-7 

28 

2-9 

3-0 

31 

1-000 

18-5 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

2-7 

28 

2-9 

30 

31 

190 

21 

2-2 

2-3 

24 

2-5 

2-6 

2-7 

2-8 

2-9 

30 

1-000 

195 

21 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

26 

2-7 

2-8 

2-9 

30 

200 

20 

21 

22 

2-3 

2-4 

2-5 

26 

27 

28 

2-9 

1-0C0 
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Table  1   (  Continued  ) 

(  2°  Range  ) 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Observed 
Temperature 

°C 

20 

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

26 

2-7 

2-8 

2-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding 

Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

1-9 

20 

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

2-7 

2-8 

210 

1-9 

20 

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

2-7 

2-8 

1-000 

21-5 

1-8 

1-9 

20 

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

2-7 

220 

1-7 

1-8 

1-9 

2-0 

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

25 

26 

1000 

22-5 

1-7 

1-8 

1-9 

20 

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

230 

1-6 

1-7 

1-8 

1-9  . 

20 

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

0-999 

23-5 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

1-9 

20 

21 

2-2 

2-3 

2-4 

24-0 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

1-9 

20 

2-1 

2-2 

2-3 

0.999 

24-5 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

1-9 

20 

2-1 

2-2 

2-3 

25-0 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

1-9 

2  0 

2-1 

2-2 

0-999 

25-5 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

1-9 

2-0 

21 

260 

1-1 

1*2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

1-9 

20 

0-999 

26-5 

10 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

1-9 

27-0 

10 

11 

1-2 

1-3 

1-4 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

0-999 

27-5 

09 

10 

11 

1-2 

1:3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-7 

28-0 

0-8 

0-9 

1-0 

11 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

0-998 

2%-5 

0-7 

08 

0-9 

10 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

290 

06 

0-7 

0-8 

09 

10 

11 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

0-998 

29-5 

0-5 

0-6 

0-7 

0-8 

0-9 

10 

11 

1-2 

1-3 

1-4 

300 

0-4 

0-5 

0-6 

0-7 

0-8 

0-9 

1-0 

1-1 

1-2 

1-3 

0-998 

30-5 

0-3 

0-4 

0-5 

0-6 

0-7 

0-8 

0-9 

1-0 

11 

1-2 

31-0 

0-2 

0-3 

0-4 

0-5 

0-6 

0-7 

0-8 

0-9 

1-0 

11 

0-998 

31-5 

0-2 

0-2 

0-3 

0-4 

0-5 

0-6 

0-7 

0-8 

0-9 

10 

32-0 

o-i 

0-2 

0-2 

0-3 

0-4 

1-5 

0-6 

0-7 

0-8 

09 

0-997 

32*5 

— 

01 

0-2 

0-2 

0-3 

0-4 

05 

0-6 

0-7 

0-8 

330 

0-1 

0-1 

0-2 

0-3 

0-4 

0-5 

0-6 

0-7 

0-996 

33-5 

— 

— 

— 

00 

01 

0-2 

0-3 

0-4 

0-5 

0-6 

34-0 



— 

— 

— 

00 

01 

0-2 

0-3 

0-4 

0-5 

0-996 

34-5 

00 

01 

0-2 

03 

04 

350 

00 

01 

02 

0-3 

0-996 

360 

_ 

_ 

i 

__ 

01 

0-995 

370 

380 

39-0 

40.0 

Litres  per 

100  kg  at 

1006 

1006 

1006 

1006 

1006 

100-7 

100-7 

100-7 

100-7 

100-7 

Observed 

Degree 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

{  3°  Range  ) 


Ob«iPrvPfl 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

3-0 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

3-8 

39 

2<FC 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

3.9 

40 

4-1 

4-2 

4-3 

4-4 

4-5 

46 

4-7 

4-8 

1001 

05 

3-9 

40 

41 

4-2 

4-3 

4-4 

4-5 

4-7 

4-8 

4-9 

10 

3-9 

40 

41 

43 

4-4 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

4-9 

1001 

1-5 

40 

4-1 

4-2 

4-3 

4-4 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

4-9 

20 

40 

4-1 

4-2 

4-3 

4-4 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

4-9 

1001 

2-5 

40 

41 

4-2 

43 

4-4 

4-5 

46 

4-7 

49 

50 

30 

40 

41 

4-2 

4-3 

4-4 

4-5 

4-6 

4-8 

4-9 

50 

1001 

3-5 

40 

41 

4-2 

4-3 

4-4 

4-6 

4-7 

4-8 

4-9 

50 

40 

4-0 

41 

4-2 

43 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

4-9 

50 

1-001 

45 

40 

41 

4.2 

4-4 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

4-9 

50 

5-0 

40 

41 

4-2 

4-3 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

49 

50 

1-001 

5'5 

4-0 

41 

4-2 

4-4 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

4-9 

5-0 

60 

40 

41 

42 

44 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

49 

50 

1-001 

6-5 

40 

4-1 

4-2 

4-3 

45 

4-6 

4-7 

4-8 

4-9 

50 

70 

40 

41 

4-2 

43 

4-4 

4-5 

4-7 

4-8 

4-9 

50 

1-00 1 

7-5 

40 

41 

4-2 

43 

4-4 

4-5 

46 

4-7 

4-9 

5-0 

8-0 

4-0 

41 

4-2 

43 

44 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

4-9 

1-001 

8-5 

40 

41 

4-2 

43 

4-4 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

49 

90 

40 

41 

4-2 

4-3 

4-4 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

49 

1001 

95 

3-9 

40 

41 

43 

4-4 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

4-9 

10-0 

3-9 

40 

41 

42 

4-3 

4-4 

4-5 

4-6 

48 

49 

1-001 

10-5 

39 

4-0 

41 

4-2 

43 

4-4 

4-5 

4-6 

4-7 

48 

11-0 

3-9 

40 

41 

4-2 

4-3 

4-4 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

1001 

11-5 

3-8 

3-9 

40 

41 

42 

4-4 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

120 

3-8 

3-9 

4-0 

41 

42 

4-3 

44 

4-5 

4-6 

4-7 

1-001 

12-5 

3-8 

3-9 

4-0 

41 

4-2 

4-3 

4-4 

4-5 

4-6 

4-7 

130 

3-7 

3-8 

39 

4-0 

4-1 

42 

43 

4-5 

4-6 

4-7 

1001 

13-5 

3-7 

3-8 

3-9 

40 

41 

4-2 

4-3 

4-4 

4-5 

4-6 

140 

3-6 

3-8 

3-9 

40 

41 

42 

43 

4-4 

4-5 

4-6 

1001 

14-5 

3-6 

3-7 

3-8 

39 

40 

4-1 

4-2 

4-3 

4-4 

4-5 

150 

36 

3-7 

3-8 

3-9 

40 

41 

4-2 

43 

4-4 

4-5 

1-001 

15-5 

3-5 

3-6 

3-7 

3-8 

39 

40 

4-1 

4-2 

4-3 

4-4 

160 

35 

3-6 

3-7 

3-8 

39 

40 

41 

42 

4-3 

4-4 

1001 

16-5 

34 

35 

3-6 

3-7 

3-8 

39 

40 

41 

4-2 

4-3 

170 

34 

3-5 

3-6 

3-7 

3-8 

3-9 

40 

41 

4-2 

4-3 

1000 

17-5 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

3-8 

39 

40 

41 

4-2 

18-0 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-7 

3-8 

39 

40 

4-1 

4-2 

1000 

18-5 

3-2 

3-3 

34 

3-5 

3-6 

3-7 

3-8 

3-9 

4-0 

4-1 

190 

31 

3-2 

33 

3  4 

3-5 

3-6 

3-7 

38 

3-9 

40 

1000 

195 

31 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

3-8 

3-9 

4-0 

200 

30 

31 

32 

33 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

38 

3-9 

1000 

to 
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Table  1   (  Continued  ) 

(  3°  Range  ) 

Observed 

Observed  Degree  at  t'C 

Volume  At 

20°C 

Temperature 
°C 

30 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

38 

39 

Conversion 

Corresponding  Degree 

at  20°C 

Factor 

20-5 

2-9 

30 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

3-8 

210 

29 

3-0 

31 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

3-8 

1000 

21-5 

2-8 

2-9 

30 

31 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

22-0 

2-7 

28 

2-9 

30 

31 

32 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

1-0C0 

22-5 

2-7 

28 

29 

30 

30 

31 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

230 

26 

2-7 

2-8 

2-9 

3-0 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

0-999 

23-5 

2-5 

26 

2-7 

2-8 

2-9 

30 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

24-0 

2-4 

2-5 

2-6 

2-7 

28 

2-9 

3-0 

31 

3-2 

3-3 

0-999 

24-5 

2-3 

2-4 

2-5 

26 

2-7 

28 

2-9 

30 

3-1 

3-2 

25-0 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

2-7 

28 

2-9 

2-9 

30 

31 

0-999 

25-5 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

26 

2-7 

2-8 

2-9 

30 

31 

260 

2-1 

2-2 

23 

2-4 

2-5 

26 

2-7 

2-8 

29 

30 

0-999 

265 

20 

21 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

2-7 

2-8 

29 

270 

19 

20 

21 

2-2 

23 

24 

2-5 

2-6 

27 

2-8 

0999 

27.5 

1-8 

19 

20 

2-1 

2-2 

2-3 

2'4 

2-5 

2-6 

2-7 

28-0 

J -8 

1-9 

1-9 

2-0 

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

0-998 

28-5 

1-7 

1-8 

1-9 

20 

2-0 

21 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

290 

1-6 

1-7 

1-8 

1-9 

20 

2-1 

21 

2-2 

2-3 

2-4 

0-998 

29-5 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

1-9 

20 

21 

21 

2-2 

2-3 

300 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

18 

1-9 

2-0 

21 

2-1 

2-2 

0998 

305 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

1-9 

20 

20 

21 

310 

1-2 

1-3 

14 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

1-9 

1-9 

20 

0-998 

31-5 

M 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

1-8 

1-9 

320 

10 

11 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-7 

1-8 

0997 

325 

0-9 

10 

11 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-6 

1-7 

330 

08 

09 

10 

11 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-5 

16 

0-997 

35-5 

0-7 

08 

09 

1-0 

1-1 

1-2 

1-3 

1-3 

1-4 

1-5 

340 

0-6 

0-7 

0-8 

09 

10 

1-1 

11 

1-2 

1-3 

1-4 

0-997 

34-5 

0-5 

0-6 

07 

0-8 

09 

10 

10 

11 

1-2 

1-3 

350 

04 

0-5 

06 

0-7 

0-8 

08 

0-9 

10 

11 

1-2 

0-996 

360 

0-2 

0-3 

0-4 

0-4 

0-5 

0-6 

0-7 

08 

0-9 

10 

0-996 

370 

— 

01 

01 

0-2 

03 

0-4 

0-5 

06 

0-7 

0-8 

0-995 

380 

_ 

— 

— 

00 

o-i 

0-2 

0-3 

04 

05 

0-6 

0995 

390 

01 

0-2 

02 

0-3 

0-994 

400 

00 

01 

0-994 

Litres  per 

100  kg  at 

100-7 

100-7 

100-8 

1008 

100-8 

1008 

100-8 

100-8 

100-8 

100-9 

Observed 

Degree 

II 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(  4°  Range ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

°C 

4-0 

4-1 

4-2 

4-3    1    4-4 

45 

46 

4-7 

4-8 

4-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

50 

51 

5-2 

5-3 

54 

5-5 

5-6 

57 

58 

59 

1-001 

0-5 

5-0 

51 

5-2- 

5-3 

5-4 

5-5 

5-6 

5-7 

5-9 

6.0 

10 

50 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

56 

57 

5-8 

5-9 

60 

1-001 

1-5 

5-0 

51 

5-2 

5-4 

5-5 

56 

5-7 

5-8 

59 

60 

2-0 

5-1 

5.2 

53 

5-4 

5-5 

56 

5-7 

5-8 

5-9 

60 

1001 

2-5 

51 

5-2 

5-3 

5-4 

5-5 

56 

5-7 

5-8 

5-9 

60 

5-3 

5-4 

5-5 

5-6 

5-7 

58 

•y    ** 

i.nm 

X     UU1 

3-5 

51 

5-2 

5-3 

5-4 

5-5 

5-6 

57 

58 

60 

6-1 

40 

51 

5-2 

53 

5-4 

5-5 

5-6 

5-7 

59 

60 

61 

1001 

4-5 

51 

5-2 

5-3 

5-4 

5-5 

5-6 

5-7 

5-9 

60 

61 

5-0 

51 

5-2 

5-3 

54 

5-5 

5-6 

5-7 

5-9 

6-0 

61 

1001 

5-5 

51 

5-2 

5-3 

54 

55 

56 

5-7 

5-9 

6-0 

61 

60 

51 

5-2 

53 

5-4 

5-5 

56 

5-7 

58 

60 

61 

1001 

65 

51 

52 

5-3 

5-4 

5-5 

56 

5-7 

5-8 

59 

61 

7-0 

51 

5-2 

5-3 

5-4 

55 

56 

5-7 

58 

59 

60 

1-001 

7-5 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

5-5 

56 

5-7 

58 

5-9 

60 

8-0 

5-1 

52 

5-3 

5-4 

5-5 

56 

5-7 

5-8 

5-9 

6-0 

1001 

85 

5-0 

51 

5-2 

5-4 

5-5 

5-6 

5-7 

5-8 

5-9 

60 

90 

50 

51 

52 

53 

5-4 

55 

5-6 

5-8 

5-9 

60 

1001 

95 

50 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

5-5 

56 

5-7 

5-8 

5-9 

10-0 

50 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

5-5 

56 

5-7 

58 

5-9 

1-001 

10-5 

49 

50 

5-1 

5'3 

54 

5'5 

5-6 

5-7 

58 

5-9 

110 

4-9 

50 

51 

5-2 

5-3 

5-4 

55 

5-6 

5-7 

5-9 

1001 

11-5 

4-9 

5*0 

■51 

5-2 

53 

5-4 

55 

5-6 

5-7 

58 

n.n 

11    V* 

AQ 

a -a 

H.  A 

-»  -r 

c.n 

J  1 

CO 

J  0 

1   r\/M 

12-5 

4-8 

4-9 

50 

5-1 

52 

5-3 

5-4 

5-5 

56 

5-7 

130 

48 

4-9 

50 

51 

5-2 

53 

5-4 

55 

56 

5-7 

1-001 

13-5 

4-7 

48 

4-9 

50 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

56 

5-7 

140 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

5-3 

5-4 

5-5 

56 

1-001 

145 

.4-6 

4-7 

4-8 

49 

50 

5  1 

5-3 

5-4 

5-5 

5-6 

150 

4-6 

4-7 

4-8 

4.9 

5-0 

51 

5-2 

5-3 

5-4 

5-5 

1-001 

155 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

4.9 

5-0 

5-2 

5-3 

5-4 

5-5 

160 

4-5 

46 

4-7 

4-8 

4.9 

5-0 

51 

5-2 

5-3 

5-4 

1-001 

165 

4-4 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

4-9 

50 

5-1 

5-2 

5.3 

17-0 

4-4 

45 

4-6 

4-7 

4-8 

4.9 

50 

51 

5-2 

5-3 

1000 

17-5 

4-3 

4-4 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

4.9 

50 

51 

5-2 

180 

4-3 

4-4 

4-5 

46 

4-7 

4-8 

4.9 

50 

5-1 

5-2 

1000 

185 

4-2 

4-3 

4.4 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

4.9 

50 

51 

190 

41 

4-2 

4-3 

4.4 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

4.9 

50 

100O 

195 

4-1 

4-2 

4-3 

4.4 

4-5 

46 

4-7 

48 

4.9 

50 

4.KJ  \J 

A.f\ 

1  V 

A.  ■ 
t    1 

A.I 

t  •& 

A.I 
t   J 

A.   A 

a  .  y 

to 

A  .1 
*t'  / 

A     O 

A     j\ 

■I    r\/\r\ 
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Table  1  ( 

Continued ) 

(  4°  Range  ) 

Observed 

Observed  Degree  at  t'C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

40 

I    4-1 

4-2 

4-3 

4-4 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

4-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding 

Degree  at  20°C 

Factor 

205 

3-9 

40 

4-1 

4-2 

43 

44 

4-5 

46 

4-7 

4-8 

210 

3-9 

40 

4-1 

4-2 

4-3 

4-4 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

1000 

21-5 

38 

3-9 

40 

4-1 

4-2 

4-3 

4-4 

4-5 

4-6 

4-7 

220 

3-7 

3-8 

3-9 

40 

41 

4-2 

4-3 

4-4 

4-5 

4-6 

1-000 

22-5 

36 

3-7 

3-8 

39 

40 

4-1 

4-2 

4-3 

4-4 

4-5 

230 

3-6 

3-7 

3-8 

39 

4-0 

4-1 

4-2 

43 

4-4 

4-4 

0-999 

23-5 

3-5 

3-6 

3-7 

3-8 

3-9 

40 

4-1 

4-2 

4-3 

4-4 

24-0 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

3-8 

3-9 

4-0 

4-1 

4-2 

4-3 

0-999 

24-5 

3-3 

34 

3-5 

3-6 

3-7 

3-8 

3-9 

4.0 

4-1 

4-2 

250 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

3-8 

39 

40 

41 

0-999 

25-5 

3-2 

3-3 

3-4 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

3-8 

3-9 

40 

260 

31 

3-2 

33 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

3-7 

3-8 

3-9 

0-999 

26-5 

3-0 

31 

3-2 

3-3 

34 

3-5 

36 

3-7 

3-8 

39 

270 

2-9 

30 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

3'7 

3-8 

0-999 

27-5 

2-8 

29 

30 

3-1 

3-2 

33 

3-4 

3-5 

36 

3-7 

280 

2-7 

2-8 

2-9 

3-0 

31 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

0-998 

28-5 

2-6 

2-7 

2-8 

2-9 

30 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

290 

2-5 

26 

2-7 

2-8 

2-9 

30 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

0-998 

29-5 

2-4 

2-5 

26 

2-7 

2-8 

2-9 

30 

31 

3-2 

33 

300 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

2-7 

28 

2-9 

30 

3-1 

3-2 

0-998 

30-5 

2'2 

2-3 

2-4 

2-5 

26 

2-7 

2-8 

29 

30 

3-1 

310 

21 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

26 

2-7 

2-8 

2-9 

3-0 

0-997 

315 

20 

2-1 

2*2 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

2-7 

2-8 

29 

32-0 

19 

20 

21 

2-2 

2-3 

24 

2-5 

26 

2-7 

2-8 

0-997 

32-5 

1-8 

19 

2-0 

21 

2-2 

2*3 

2-4 

2-5 

2-6 

2-7 

330 

1-7 

1-8 

1-9 

2-0 

21 

2-2 

2-3 

2-4 

2'5 

2-6 

0-997 

33-5 

1-6 

1-7 

1-8 

1-9 

20 

21 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

34*0 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

19 

2-0 

2-1 

2-2 

2-3 

2-3 

0-997 

34-5 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

19 

20 

2-1 

21 

2-2 

350 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

1-9 

1-9 

20 

2-1 

0-996 

360 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

1-4 

1'5 

1-6 

1-7 

1-8 

1-9 

0-996 

370 

0-9 

10 

10 

11 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

0-996 

38-0 

06 

0-7 

08 

0-9 

1-0 

1-1 

1-2 

1-3 

1*4 

14 

0-995 

390 

0-4 

05 

0-6 

0-7 

0-8 

0-9 

0-9 

10 

11 

1-2 

0-995 

40-0 

0-2 

0-3 

0-4 

0-4 

0-5 

0-6 

0-7 

0-8 

0-9 

10 

0-994 

Litres  per 

100  kg  at 

100-9 

100-9 

100-9 

100-9 

100-9 

100-9 

100-9 

1010 

1010 

1010 

Observed 

Degree 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(  5°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

°C 

50 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4    I    5-5 

5-6 

5-7 

5-8 

59 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

60 

6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

66 

6-7 

6-8 

6-9 

7-1 

1-001 

0-5 

61 

6-2 

6-3 

6-4 

65 

66 

6-7 

6-9 

70 

71 

10 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

6-7 

68 

6-9 

70 

71 

1001 

1-5 

61 

6-2 

6-3 

6-5 

6-6 

6-7 

6-8 

69 

7-0 

71 

2-0 

6-t 

63 

6-4 

6-5 

66 

67 

68 

6-9 

70 

7-1 

1-00 1 

2-5 

6-2 

6-3 

64 

65 

6-6 

6.7 

6-8 

69 

7-0 

7-2 

3-0 

6.2 

6-3 

6-4 

6-5 

66 

6-7 

6-8 

6-9 

71 

7-2 

1-001 

35 

6-2 

6-3 

64 

6-5 

66 

67 

6-8 

6-9 

7-1 

7-2 

4-0 

6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

66 

67 

6-8 

70 

7-1 

72 

1001 

4-5 

62 

6-3 

6-4 

6-5 

66 

6-7 

6-8 

7-0 

7-1 

7-2 

5-0 

62 

6-3 

6-4 

6-5 

66 

67 

6-8 

70 

7-1 

7-2 

1001 

5-5 

6-2 

6-3 

64 

6-5 

6-6 

6-7 

6-8 

6-9 

7-1 

7-2 

60 

6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

66 

6-7 

6-8 

69 

70 

72 

1001 

6-5 

6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

6-6 

6-7 

6-8 

6-9 

70 

71 

70 

6-2 

63 

64 

6-5 

66 

6*7 

6-8 

6-9 

70 

7-1 

1001 

7-5 

61 

62 

6-4 

65 

66 

6-7 

6-8 

69 

70 

71 

80 

61 

6-2 

6-3 

64 

66 

67 

6-8 

6-9 

70 

7-1 

1001 

85 

61 

6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

6-6 

6-7 

69 

70 

7-1 

90 

61 

6-2 

63 

64 

6-5 

66 

67 

6-8 

6-9 

70 

1-001 

9-5 

61 

6-2 

6-3 

64 

6-5 

6-6 

6-7 

68 

69 

70 

100 

60 

61 

6-2 

6-3 

6-4 

6-6 

67 

68 

69 

70 

1001 

105 

60 

61 

62 

6-3 

64 

65 

6-6 

6-7 

6-8 

7-0 

110 

60 

61 

62 

6-3 

6-4 

65 

66 

6-7 

68 

6-9 

1001 

11-5 

5-9 

60 

61 

62 

63 

65 

66 

6-7 

6-8 

6.9 

120 

5-9 

60 

61 

62 

6-3 

64 

6-5 

6-6 

6-7 

6-8 

1-001 

12-5 

5-8 

60 

61 

6-2 

6-3 

6-4 

65 

66 

6-7 

6-8 

130 

58 

59 

60 

6-1 

62 

6-3 

6-4 

65 

66 

6-7 

1001 

13-5 

5-8 

59 

60 

61 

6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

6-6 

6-7 

140 

5-7 

58 

59 

60 

61 

6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

67 

1001 

14-5 

57 

5-8 

5-9 

60 

61 

6-2 

63 

6-4 

65 

6-6 

150 

5-6 

5-7 

5-8 

59 

60 

61 

6-2 

6-3 

64 

6-5 

1-001 

15-5 

5-6 

57 

5-8 

59 

60 

61 

6-2 

6-3 

6-4 

6.5 

160 

5-5 

56 

5-7 

5-8 

5-9 

60 

61 

62 

63 

6-4 

1001 

16-5 

5-5 

5-6 

57 

5-8 

59 

60 

61 

6-2 

6-3 

6-4 

170 

5-4 

55 

56 

57 

5-8 

5.9 

60 

61 

6-2 

6-3 

1  000 

17-5 

5-3 

5-4 

5-5 

5-6 

5-7 

5-8 

59 

60 

61 

6-2 

180 

5-3 

5-4 

5-5 

56 

5-7 

5-8 

5-9 

60 

61 

6-2 

1000 

18-5 

5-2 

5-3 

5-4 

5-5 

56 

5-7 

58 

5-9 

60 

61 

190 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

5-5 

5-6 

5-7 

5-8 

5-9 

60 

1000 

19-5 

51 

5-2 

53 

5-4 

55 

5-6 

57 

58 

5-9 

60 

200 

5-0 

51 

5-2 

5-3 

5-4 

5-5 

5-6 

57- 

58 

5-9 

1000 
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Table  1     (  Continued  ) 

(  5°  Range  ) 

Observed 

Observed  Degree  at 

r°C 

Volume  At 

20°C 

Temperature 
°C 

50 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

55 

5*6 

5-7 

5-8 

59 

Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

4-9 

5-0 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

5-5 

5-6 

5-7 

58 

210 

49 

50 

5-1 

5-2 

53 

5-4 

5-5 

56 

5-7 

5-7 

1000 

215 

4-8 

4-9 

5-0 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

5-5 

5-6 

5-7 

220 

4-7 

4-8 

4-9 

50 

51 

5-2 

5-3 

5-4 

5-5 

56 

1-000 

22-5 

46 

47 

4-8 

49 

5-0 

51 

5-2 

5-3 

54 

5-5 

23-0 

45 

4-6 

4-7 

4-8 

4-9 

5-0 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

0-999 

23-5 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

4-9 

50 

51 

51 

5-2 

5-3 

24-0 

4-4 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

4-9 

5-0 

5-1 

5-2 

5-3 

0-999 

24-5 

4-3 

4-4 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

4-9 

50 

5-1 

5-2 

250 

4-2 

4-3 

4-4 

4-5 

4-6 

47 

4-8 

4-9 

5-0 

51 

0999 

25-5 

4-1 

4-2 

43 

4-4 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

4-9 

5-0 

26  0 

4-0 

4-1 

4-2 

4-3 

4-4 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

4-9 

0-999 

26-5 

3-9 

4-0 

4-1 

4-2 

4-3 

4-4 

4-5 

4-6 

4-7 

48 

27-0 

3-9 

4-0 

4-0 

41 

4-2 

4-3 

4-4 

45 

4-6 

4-7 

0-999 

27-5 

3-8 

3-9 

40 

4-0 

4-1 

4-2 

4-3 

4-4 

4-5 

4-6 

28-0 

3-7 

3-8 

39 

40 

4-0 

4-1 

4-2 

4-3 

4-4 

4-5 

0-998 

28-5 

36 

3-7 

38 

3-9 

40 

4-0 

41 

4-2 

4-3 

4-4 

290 

3-5 

36 

3-7 

3-8 

3-9 

3-9 

4-0 

.  41 

4-2 

4-3 

0-998 

29-5 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

3-8 

3-8 

39 

40 

4-1 

4-2 

300 

3-3 

3-4 

3-5 

36 

3-7 

3-7 

3-8 

3-9 

40 

41 

0-998 

30-5 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

3-6 

3-7 

3-8 

3-9 

40 

310 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

3-8 

3-9 

0-997 

31-5 

30 

31 

3-2 

3-3 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

3-8 

32-0 

2-9 

3  0 

3-1 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

0  997 

32-5 

2-8 

29 

2-9 

30 

31 

3-2 

33 

3-4 

3-5 

3-6 

330 

2-7 

2-7 

2-8 

2-9 

3-0 

3-1 

32 

3-3 

3-4 

35 

0997 

335 

2-5 

2-6 

2-7 

28 

29 

30 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

34-0 

2-4 

2-5 

2-6 

2-7 

2-8 

2-9 

3-0 

31 

3-2 

3-3 

0-997 

34-5 

2-3 

2-4 

2-5 

26 

2-7 

2-8 

29 

30 

3-1 

3-1 

350 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

26 

2-7 

2-8 

2-9 

2-9 

30 

0996 

360 

2-0 

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

2-4 

25 

2-6 

2-7 

2-8 

0-996 

37-0 

1-8 

1-9 

1  9 

2-0 

21 

2-2 

23 

2-4 

2-5 

26 

0-996 

380 

1-5 

1-6 

1-7 

1  8 

1-9 

20 

21 

2-2 

2-2 

23 

0-995 

390 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-7 

1-8 

1-9 

20 

21 

0-995 

400 

1-1 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

16 

1-7 

1-8 

1-8 

0995 

Litres  per 

100  kg  at 

101-0 

1010 

101-0 

101-0 

10M 

101-1 

101-1 

1011 

1011 

101-1 

Observed 

Degree 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

( 6°  Range ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

60 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

6-6 

6-7 

6-8 

69 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

77 

7-9 

80 

8-1 

8-2 

1001 

0-5 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7-8 

7-9 

80 

8-1 

8-2 

10 

7-2 

7-3 

7-4 

7-6 

7-7 

78 

7-9 

80 

81 

8-2 

1-001 

1-5 

7-2 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

7-9 

80 

81 

8-3 

20 

7-3 

74 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

79 

80 

8-2 

8-3 

1001 

25 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

7-9 

81 

8-2 

8-3 

3-0 

73 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

80 

8  1 

82 

8-3 

1001 

35 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

78 

80 

8-1 

8-2 

8-3 

40 

7-3 

7-4 

75 

7-6 

7-7 

78 

80 

81 

8-2 

8-3 

1-001 

4-5 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

78 

8-0 

81 

8-2 

8-3 

50 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

80 

8-1 

8-2 

83 

1-001 

55 

7-3 

74 

7-5 

76 

7-7 

7-8 

79 

81 

82 

83 

60 

7-3 

7-4 

75 

7-6 

77 

78 

7-9 

80 

8-2 

8-3 

1001 

6-5 

7-3 

7-4 

7-5 

76 

77 

78 

79 

8-0 

81 

83 

70 

7-2 

7-4 

75 

76 

7-7 

7-8 

7-9 

80 

81 

8-2 

1001 

7-5 

7-2 

7-3 

7-4 

7-6 

77 

7-8 

7-9 

80 

81 

8-2 

80 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

76 

77 

7-9 

80 

81 

82 

1-001 

8-5 

7-2 

7-3 

74 

75 

76 

7-7 

7-8 

7-9 

8-1 

82 

90 

7-2 

7-3 

74 

7-5 

7-6 

77 

7-8 

7-9 

80 

8-1 

1001 

95 

71 

7-2 

7-3 

7-4 

7-6 

7-7 

7-8 

79 

80 

81 

10  0 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

75 

7-6 

7-7 

7-8 

80 

81 

1001 

10-5 

71 

7-2 

73 

7-4 

7-5 

76 

77 

78 

7-9 

8-0 

110 

7  0 

71 

7-2 

7-3 

74 

76 

77 

7-8 

79 

80 

1001 

115 

70 

71 

7-2 

73 

7-4 

75 

76 

77 

7-8 

7-9 

120 

6-9 

70 

7-2 

7-3 

7-4 

75 

76 

7-7 

7-8 

7.9 

1001 

12-5 

69 

70 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

7-9 

130 

69 

70 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

77 

7-8 

1001 

13-5 

68 

69 

70 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

78 

140 

6  8 

6-9 

70 

71 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

1-001 

14-5 

67 

68 

69 

7-0 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

7"5 

7-6 

150 

6-6 

68 

6-9 

7  0 

71 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

76 

1001 

155 

6-6 

67 

68 

69 

70 

7-1 

7-2 

73 

7-4 

7-5 

160 

65 

66 

6'7 

68 

69 

70 

7-2 

73 

7  4 

75 

1-001 

16-5 

6-5 

66 

6-7 

68 

69 

70 

71 

7-2 

7-3 

7-4 

170 

6-4 

6-5 

66 

6-7 

68 

6-9 

70 

71 

7-2 

7-3 

1001 

17-5 

6-3 

6-4 

66 

6-7 

6-8 

6-9 

70 

7-1 

7-2 

7-3 

18-0 

63 

6-4 

65 

66 

6-7 

6-8 

6-9 

7-0 

7-1 

7-2 

1-000 

18-5 

6-2 

63 

64 

6-5 

6-6 

6-7 

6-8 

69 

70 

7-1 

190 

61 

62 

6-3 

6-4 

6-5 

66 

67 

6-8 

70 

71 

1-000 

19  5 

61 

6-2 

6-3 

64 

6-5 

66 

67 

6-8 

6-9 

7-0 

200 

60 

61 

6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

6-6 

6-7 

6-8 

6-9 

l-ooa 
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Table  1   (  Continued  ) 
(  6°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

" 

20  °C 

Temperature 
°C 

60 

61 

6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

6-6 

67 

6-8 

69 

Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

5-9 

60 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

6-6 

6-7 

6-8 

210 

5-8 

59 

60 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

6-6 

6-7 

1000 

21-5 

5-8 

59 

60 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

66 

6-7 

220 

5-7 

58 

59 

60 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

6-6 

1-000 

22-5 

5-6 

5-7 

5-8 

59 

60 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

65 

23-0 

5-5 

56 

5-7 

5-8 

5-9 

6-0 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

0999 

23.5 

54 

5-5 

56 

5-7 

5-8 

59 

6-0 

61 

6-2 

6*3 

24-0 

54 

5-5 

5-6 

5-6 

5-7 

5-8 

59 

60 

6-1 

6*2 

0999 

24-5 

5-3 

54 

5-5 

5-6 

5-7 

5-8 

5-9 

59 

60 

6-1 

25-0 

5-2 

5-3 

5-4 

5-5 

5-6 

5-7 

5-8 

59 

60 

6-0 

0999 

25-5 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

5-5 

56 

5-7 

58 

5-9 

6-0 

26-0 

50 

51 

5'2 

5-3 

5-4 

5-5 

56 

5-7 

5-8 

5-9 

0999 

26-5 

4-9 

50 

51 

5-2 

5-3 

5-4 

5-5 

5-6 

5-7 

5-8 

27-0 

4-8 

4-9 

50 

51 

5-2 

5-3 

5-4 

5-5 

5-6 

5-7 

0-998 

27-5 

4-7 

4-8 

4-9 

50 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

5-5 

56 

280 

4-6 

4-7 

4-8 

49 

50 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

5'5 

0-998 

28-5 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

49 

5-0 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

290 

4-4 

45 

46 

4-7 

4-8 

4-9 

50 

51 

5-2 

5-3 

0998 

29-5 

4-3 

4-4 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

4-9 

50 

51 

5-2 

300 

4-2 

4-3 

4-4 

45 

4-6 

4-7 

4-8 

4-9 

50 

5-1 

0-998 

30-5 

41 

42 

43 

44 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

49 

50 

310 

40 

41 

42 

4-3 

4-4 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

48 

0-997 

31-5 

3-9 

40 

4-1 

4-2 

4-3 

4-4 

4-5 

4-5 

4-6 

4-7 

320 

3-8 

39 

40 

4-1 

4-2 

4-3 

4-3 

4-4 

4-5 

4-6 

0-997 

32-5 

3-7 

3'8 

39 

40 

4-1 

41 

4-2 

4-3 

4-4 

4-5 

33-0 

36 

3-7 

3-8 

3-9 

3-9 

40 

4-1 

4-2 

4-3 

4-4 

0-997 

33-5 

3-5 

3'6 

3-6 

3-7 

3-8 

3-9 

40 

4-1 

4-2 

4-3 

34-0 

3-4 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

3-8 

3-9 

40 

4-1 

4-2 

0-997 

34-5 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

3-8 

3-9 

40 

4-1 

350 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

3-8 

3-9 

3-9 

0-996 

36-0 

29 

3-0 

3-1 

3-2 

3-3 

3-3 

3  4 

3-5 

3-6 

3-7 

0996 

37-0 

2-7 

2-8 

2-8 

29 

30 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

0-996 

38-0 

24 

2-5 

2-6 

2-7 

2-8 

2-9 

3-0 

3-0 

3-1 

3-2 

0995 

390 

22 

2-3 

2-4 

2-4 

2-5 

2-6 

2-7 

2-8 

29 

30 

0995 

400 

1-9 

20 

2-1 

2-2 

2-3 

24 

2-5 

2-5 

2-6 

27 

0995 

Litres  per 

100  kg  at 

101-1 

101-2 

101-2 

101-2 

101*2 

101-2 

101-2 

101-2 

101-2 

101-3 

Observed 

Degree 
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Table  1    Temperature  Correction  Data 

(  T  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

7-0 

7-1 

|    7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7'7 

7-8 

7-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20  C 

Factor 

0.0 

8-3 

8-4 

8-5 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

91 

93 

9-4 

1001 

0-5 

8-3 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

92 

9-3 

9-4 

10 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

91 

92 

93 

9-4 

1002 

1-5 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

90 

91 

92 

93 

9-4 

20 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

8-9 

90 

91 

9-2 

9-3 

9  4 

1002 

2-5 

8-4 

8-5 

86 

8-7 

8-9 

90 

91 

92 

93 

94 

3  0 

8-4 

8-5 

8-6 

8-8 

8-9 

9  0 

91 

92 

9-3 

9-4 

1002 

3-5 

8-4 

8-5 

8-6 

8-8 

8-9 

90 

91 

92 

93 

9-4 

40 

8-4 

8-5 

8-6 

8-8 

8-9 

90 

91 

9-2 

93 

94 

1002 

4-5 

84 

8-5 

8-6 

8-7 

8-9 

90 

91 

9-2 

93 

9-4 

50 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

S-9 

90 

91 

9  2 

93 

9-4 

1002 

5-5 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

90 

91 

92 

9.3 

94 

60 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

91 

92 

9-3 

94 

1002 

6-5 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7    • 

8-8 

8-9 

90 

9-1 

9-3 

94 

70 

8-3 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

91 

92 

9-4 

1002 

7-5 

8-3 

8-4 

8-5 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

91 

92 

93 

80 

8-3 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

8-9 

90 

91 

92 

93 

1002 

8-5 

8-3 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

9-2 

9-3 

90 

8-2 

8-3 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

91 

9-2 

1001 

95 

8-2 

83 

8-4 

8-5 

8-6 

8-8 

8-9 

90 

91 

9  2 

100 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

9-2 

1001 

105 

81 

8-2 

8-3 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

9-1 

110 

81 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

90 

9-1 

1001 

11-5 

81 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

120 

80 

81 

8-2 

8-3 

84 

8-5 

8-6 

8-8 

8-9 

90 

1001 

12-5 

80 

81 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

130 

7-9 

80 

8-1 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

8-7 

8-8 

8-9 

1001 

13-5 

7-9 

80 

8-1 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

140 

7-8 

7-9 

80 

8-1 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

1001 

i4-5 

7-7 

7-9 

80 

8-1 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

86 

8-7 

150 

7-7 

7-8 

7-9 

8  0 

8-1 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

8-6 

1001 

15-5 

7-6 

7-7 

7-8 

7-9 

8-0 

8-1 

83 

8-4 

8-5 

8-6 

160 

7-6 

7-7 

78 

7-9 

8-0 

81 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

1001 

1.6-5 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

7-9 

80 

81 

8-2 

8-3 

8-4 

170 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

7-9 

81 

8-2 

8-3 

8-4 

1001 

17-5 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

7-9 

80 

81 

8-2 

8-3 

180 

7-3 

7-4 

7-5 

76 

7-7 

7-8 

7-9 

80 

8-1 

8-2 

1000 

18-5 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

7-9 

80 

8-1 

190 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

79 

80 

8-1 

1000 

195 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

7-9 

80 

200 

7-0 

71 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

79 

1000 
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Table  1    (  Continued ) 
(  7°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  a 

7-3         7-4        7-5 

tfc 

|    7-6 
at  20^C 

7-7 

|    7-8 

Vri 

Volume  At 

Temperature 
°C 

7-0 

7-1 

7-2 

2irc 

Conversion 

Corresponding 

Degree 

Factor 

20-5 

69 

70 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

21-0 

6-8 

6-9 

7-0 

7-1 

7-2 

7-3 

7'4 

7-5 

7-6 

7-7 

1000 

21-5 

68 

69 

7-0 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7-6 

220 

6-7 

6-8 

6-9 

7-0 

71 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

1000 

22-5 

66 

6-7 

6-8 

6-9 

70 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

23-0 

6-5 

6-6 

6-7 

6-8 

6-9 

7-0 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

0-999 

235 

6-4 

6-5 

6-6 

6-7 

68 

69 

7-0 

7-1 

7-2 

7-3 

24-0 

6-3 

6-4 

6-5 

6-6 

6-7 

6-8 

69 

7-0 

7-1 

7-2 

0999 

24-5 

6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

6-6 

6-7 

6-8 

6-9 

7-0 

7-1 

250 

61 

6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

6-6 

6-7 

6-8 

6-9 

70 

0999 

25-5 

61 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

66 

6-7 

6-8 

6-9 

26-0 

60 

6-1 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

6-6 

6-7 

6-8 

0-999 

265 

5-9 

6-0 

6-1 

61 

62 

6-3 

6-4 

6-5 

6-6 

6-7 

27-0 

5.8 

5-9 

6-0 

60 

61 

6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

6-6 

0-998 

27-5 

5-7 

5-8 

5-9 

5-9 

60 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

65 

28-0 

5-6 

5-7 

5-8 

5-8 

59 

60 

6-1 

6-2 

6-3 

64 

0-998 

28-5 

5-5 

5-6 

5-7 

5-7 

5-8 

59 

60 

6-1 

6-2 

6-3 

290 

5-4 

5-5 

5-5 

5-6 

5-7 

5-8 

5-9 

6-0 

6-1 

6-2 

0-998 

295 

5-3 

5-3 

5-4 

5-5 

5-6 

5-7 

5-8 

5-9 

60 

6-1 

300 

5-2 

5-2 

5-3 

5-4 

5-5 

5-6 

5-7 

5-8 

59 

60 

0998 

305 

50 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

5-5 

5-6 

5-7 

5-8 

59 

310 

4-9 

50 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

5-5 

5-6 

5-7 

5-8 

0997 

315 

4-8 

4-9 

5  0 

■5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

5-5 

5-6 

5-7 

320 

4-7 

4-8 

49 

5-0 

51 

5-2 

5-3 

5'4 

5-4 

5-5 

0997 

325 

46 

4-7 

4-8 

49 

5-0 

5-1 

5-2 

5-2 

5-3 

5-4 

330 

4-5 

46 

4-7 

4-8 

4-9 

4-9 

50 

51 

5-2 

5-3 

0997 

33-5 

4-4 

45 

46 

4-7 

4-7 

4-8 

4-9 

50 

5-1 

5-2 

340 

43 

44 

4-4 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

4.9 

50 

5-1 

0997 

34-5 

41 

42 

4-3 

44 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

4.9 

5-0 

35-0 

40 

4-1 

4-2 

4-3 

4-4 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

4-8 

0996 

36-0 

3-8 

39 

4-0 

4-1 

4-2 

4-2 

4-3 

4.4 

4-5 

4-6 

0-996 

37-0 

3-6 

3-6 

3-7 

3-8 

3-9 

40 

4-1 

4-2 

4-3 

4-4 

0996 

38-0 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

3-7 

3-8 

39 

40 

41 

0995 

390 

31 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

36 

3-7 

3-8 

3-8 

0-995 

40-0 

2-8 

2-9 

30 

31 

3-2 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

0-995 

Litres  per 

i 

100  kg  at 

101-3 

101-3 

101-3 

101-3 

101-3 

101-3 

101-3 

101-4 

101  4 

101-4 

Observed 

Degree 
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Table  1     Temperature  Correction  Data 

(  8°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t'C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

8-0 

8-1 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

86 

8-7 

8-8 

8-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

9-5 

9-6 

9-7 

99 

100 

10-1 

10-2 

10-3 

10  5 

10-6 

1002 

05 

95 

96 

98 

9-9 

100 

101 

10-2 

104 

105 

106 

10 

95 

97 

9-8 

99 

100 

101 

10-3 

104 

105 

10-6 

1-002 

1-5 

95 

9-7 

98 

99 

100 

101 

103 

104 

105 

106 

20 

9-6 

9-7 

98 

99 

10-0 

10-2 

10-3 

104 

10-5 

10-6 

1-002 

2-5 

9-6 

9-7 

98 

99 

100 

10-2 

10-3 

10-4 

10-5 

10.6 

3-0 

9-6 

9-7 

9-8 

9-9 

100 

10-2 

10-3 

104 

105 

106 

1002 

3-5 

9-6 

9-7 

9-8 

99 

10-0 

102 

10-3 

10-4 

10-5 

10-6 

4-0 

9-6 

97 

98 

99 

100 

101 

10-3 

104 

10-5 

106 

1-002 

4-5 

96 

9-7 

98 

99 

100 

10-1 

10-3 

104 

105 

10-6 

50 

95 

9-7 

98 

99 

100 

101 

102 

10-4 

10-5 

106 

1-002 

5-5 

9-5 

96 

9-8 

99 

100 

101 

102 

10-3 

105 

106 

60 

9-5 

96 

9-7 

99 

100 

101 

102 

10  3 

10-4 

10-5 

1002 

6-5 

95 

9-6 

97 

9-8 

99 

101 

10-2 

10-3 

10-4 

10-5 

70 

95 

9-6 

9-7 

98 

9-9 

100 

101 

10-3 

10-4 

10-5 

1002 

7-5 

94 

96 

9-7 

9-8 

9-9 

100 

10-1 

10-2 

10-3 

10-5 

80 

9-4 

95 

96 

9-7 

9-9 

100 

10-1 

102 

10-3 

10-4 

1002 

8-5 

9-4 

9-5 

9-6 

9-7 

9-8 

99 

100 

102 

10-3 

104 

90 

93 

9-5 

9-6 

9-7 

9-8 

99 

100 

101 

10-2 

10-3 

1-002 

95 

9-3 

9-4 

95 

9-6 

9-7 

9-9 

100 

10-1 

10-2 

10-3 

100 

9-3 

9-4 

9-5 

9-6 

9-7 

9-8 

9-9 

10-0 

101 

103 

1001 

10-5 

9-2 

93 

9-4 

9-5 

9-7 

9-8 

9-9 

100 

101 

10-2 

no 

92 

9-3 

9-4 

9-5 

9-6 

9-7 

98 

99 

100 

10-2 

1001 

11-5 

91 

9  2 

9-3 

9-5 

9-6 

97 

98 

9-9 

100 

101 

120 

9-1 

9-2 

9'3 

9-4 

95 

9-6 

9-7 

9-8 

9-9 

101 

1-001 

12-5 

90 

9-1 

9-2 

9-3 

95 

96 

9-7 

9-8 

99 

100 

130 

90 

9-1 

9-2 

9-3 

9-4 

95 

9-6 

9-7 

9-8 

99 

1001 

13-5 

8-9 

90 

9-1 

9-2 

9-3 

9-4 

9-6 

9-7 

9-8 

9-9 

140 

8-9 

90 

9-1 

9-2 

9-3 

9-4 

9-5 

9-6 

9-7 

98 

1001 

14-5 

8-8 

8-9 

90 

9-1 

9-2 

93 

9-4 

9-5 

9-6 

9-7 

150 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

92 

9-3 

9-4 

9-5 

9-6 

9-7 

1001 

15-5 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

91 

9-2 

9-3 

94 

9-5 

9-6 

160 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

9-1 

9-2 

93 

9-4 

9-5 

1001 

16-5 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

9-2 

9-3 

94 

9-5 

170 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

91 

9-2 

9-3 

94 

1001 

17-5 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

91 

9-2 

9-3 

180 

8-3 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

9-1 

9-2 

1000 

18-5 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

9-2 

190 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

88 

8-9 

90 

9-1 

1000 

19-5 

8-1 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9- 

90 

200 

80 

8-1 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

1-000 
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Table  1   (  Continued  ) 
(  8°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

20°C 

Temperature 
°C 

8-0 

8-1 

8-2 

8-3        8-4 
Corresponding 

8-5 

86 

8-7 

8-8 

89 

Conversion 

Deeree  at  20°C 

Factor 

20-5 

7-9 

80 

8-1 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

21  0 

7-8 

7-9 

8-0 

8-1 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

1-000 

21-5 

7-7 

7-8 

7-9 

80 

8-1 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

8-6 

22-0 

7-7 

7-8 

7-9 

8-0 

8-1 

8-2 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

1-000 

22-5 

7-6 

7-7 

7-8 

7-9 

8*0 

8-1 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

23  0 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

7-9 

8-0 

8-1 

8-2 

8-3 

8-4 

0999 

23-5 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

7-9 

8-0 

8-1 

8-2 

8-3 

24-0 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

7-9 

8-0 

8-1 

8-2 

0-999 

24-5 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7*7 

7-8 

7-9 

8-0 

8-1 

25-6 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

7-9 

8-6 

0999 

25-5 

7-0 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

7-9 

26-0 

6-9 

70 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

0999 

26-5 

6-8 

6-9 

7-0 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

27-0 

6-7 

6-8 

6-9 

7-0 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

0-998 

27-5 

6-6 

6-7 

6-8 

6-9 

70 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

28-0 

6-5 

6-6 

6-7 

6-8 

6-9 

7-0 

7-1 

7-2 

7-3 

7-3 

0998 

28-5 

6-4 

6-5 

66 

6-7 

6-8 

6-9 

7-0 

71 

71 

7-2 

29-0 

6-3 

6-4 

6-5 

6-6 

6-7 

6-8 

6-9 

69 

7-0 

7-1 

0998 

29-5 

6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

6-6 

6-6 

6-7 

6-8 

6-9 

70 

300 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

6-4 

6-5 

6-6 

6-7 

6-8 

6-9 

0998 

305 

6-0 

6-1 

6-2 

6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

6-6 

6-7 

6-8 

31-0 

5-9 

5-9 

6-0 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

6-6 

6-7 

0-997 

31-5 

5'7 

5-8 

5-9 

60 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

66 

320 

5-6 

5-7 

5-8 

5-9 

6-0 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

0997 

32-5 

5-5 

56 

5-7 

5-8 

5-9 

60 

61 

6-2 

6-2 

6-3 

330 

5-4 

5-5 

5-6 

5-7 

5-8 

5-9 

5-9 

6  0 

6-1 

6-2 

0-997 

33-5 

5-3 

5-4 

5-5 

5-6 

5-6 

5-7 

5-8 

5-9 

60 

6-1 

340 

5-2 

5-3 

5-3 

5-4 

5-5 

5-6 

5-7 

5-8 

5-9 

6-0 

0996 

34-5 

50 

51 

5-2 

5-3 

5-4 

5-5 

5-6 

5-7 

5-8 

59 

35-0 

4-9 

5-0 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

5-5 

5-6 

5-6 

5-7 

0-996 

36-0 

4-7 

4-8 

49 

5-0 

5-0 

51 

5-2 

5-3 

5-4 

5-5 

0-996 

37-0 

4-4 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

4-9 

50 

5-1 

51 

5-2 

0996 

380 

4-2 

4-3 

44 

4-5 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

4-9 

5-0 

0-995 

39.0 

39 

4-0 

4-1 

4-2 

4-3 

4-4 

45 

4-5 

4-6 

4-7 

0995 

400 

3-7 

3-8 

3-8 

3-9 

40 

41 

4-2 

4-3 

4-4 

4-5 

0-995 

Litres  per 

100  kg  at 

101-4 

101-4 

101-4 

101-4 

101-5 

101-5 

1015 

1015 

101-5 

101-5 

Observed 

Degree 

' 
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Table  1    Temperature  Correction  Data 

(  9'  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t3C 

Volume  At 

Temperature 

90 

91 

9-2 

93 

94 

|    9-5 

[    9-6 

97 

9-8 

99 

20°C 
Conversion 

V-> 

Corresponding  Degree  at  20"C 

Factor 

00 

10-7 

10-8 

11-0 

11-1 

11-2 

11-3 

11-5 

11-6 

11-7 

11-8 

1002 

0-5 

10-7 

10-9 

110 

11-1 

11-2 

11-4 

11-5 

U-6 

11-7 

11-9 

10 

10-7 

10-9 

110 

111 

11-2 

11-4 

11-5 

11-6 

11-7 

11-9 

1002 

1-5 

10-8 

10-9 

110 

111 

11-2 

11-4 

11-5 

11-6 

11-7 

11-9 

20 

10-8 

10-9 

110 

111 

11-2 

11-4 

11-5 

11-6 

11-7 

11-9 

1-002 

2-5 

10-8 

10-9 

110 

111 

11-2 

11-4 

11-5 

11  6 

11-7 

11-9 

3  0 

108 

10-9 

110 

111 

11-2 

11-4 

11-5 

11-6 

11-7 

11-9 

1-002 

3-5 

10-7 

10-9 

110 

111 

11-2 

11-3 

11-5 

11-6 

11-7 

11-8 

40 

10-7 

10-9 

110 

11-1 

11-2 

11-3 

11-5 

1 1-6 

11-7 

11-8 

1002 

4-5 

107 

10-8 

11-0 

11-1 

11-2 

11-3 

11-4 

11-6 

11-7 

11-8 

50 

10-7 

10-8 

10-9 

ll-l 

11-2 

11-3 

114 

11-5 

11-7 

11-8 

1-002 

5-5 

10-7 

10-8 

10-9 

110 

11-2 

11-3 

11-4 

11-5 

11-6 

11-7 

60 

107 

10-8 

10-9 

110 

111 

11-2 

1 1-4 

11-5 

11-6 

11-7 

1002 

6-5 

10-6 

10-8 

109 

11-0 

111 

11-2 

11-3 

11-5 

11-6 

11-7 

7-0 

106 

107 

10-8 

110 

111 

11-2 

11-3 

11-4 

11-5 

11-6 

1-002 

7-5 

10-6 

10-7 

10-8 

109 

110 

111 

11-3 

11-4 

11-5 

11-6 

80 

105 

10-7 

10-8 

10-9 

110 

11-1 

11-2 

11-3 

11-5 

11-6 

1-002 

8-5 

10-5 

10-6 

10-7 

10-8 

11-0 

111 

11-2 

11-3 

11-4 

11-5 

90 

10-5 

10-6 

10-7 

10-8 

10-9 

110 

11-1 

11-2 

11-4 

11-5 

1002 

95 

104 

10-5 

10-6 

10-8 

10-9 

110 

111 

11-2 

11-3 

11-4 

100 

10-4 

105 

10-6 

10-7 

10-8 

109 

110 

11-1 

11-3 

11-4 

1-002 

105 

10-3 

104 

10-5 

10-7 

10-8 

109 

110 

11-1 

11-2 

11-3 

110 

10-3 

10-4 

10-5 

10-6 

10-7 

10-8 

10-9 

110 

11-2 

11-3 

1001 

1 1-5 

10-2 

10-3 

10-4 

10-5 

10-7 

108 

109 

11-0 

11-1 

11-2 

120 

10-2 

10-3 

104 

10-5 

10-6 

10-7 

10-8 

109 

110 

111 

1001 

12-5 

101 

10-2 

10-3 

10-4 

10-5 

10-6 

10-8 

10-9 

110 

11-1 

130 

100 

101 

10-3 

104 

10-5 

10-6 

10-7 

10-8 

10-9 

110 

1-001 

135 

100 

101 

102 

10-3 

10-4 

105 

30-6 

10-7 

10-8 

109 

140 

99 

100 

101 

10-2 

10-3 

104 

106 

10-7 

10-8 

10-9 

1-001 

14-5 

9-8 

100 

101 

10-2 

10-3 

104 

105 

10-6 

10-7 

10-8 

150 

9-8 

9-9 

100 

101 

10-2 

10  3 

104 

10-5 

10-6 

107 

1001 

15-5 

9-7 

9-8 

99 

100 

10*1 

10-2 

10-3 

10-4 

10-6 

10-7 

160 

96 

9-7 

98 

10  0 

10-1 

102 

10-3 

104 

10-5 

10-6 

1001 

16-5 

9-6 

9-7 

98 

99 

100 

101 

30-2 

10-3 

104 

10-5 

170 

95 

9-6 

97 

9'8 

9-9 

100 

101 

10-2 

10-3 

10-4 

1001 

17-5 

9-4 

9-5 

9-6 

9-7 

98 

9-9 

100 

101 

10-2 

103 

180 

93 

9-4 

95 

9-6 

9-7 

9-8 

9-9 

100 

10-1 

10-3 

1000 

18-5 

93 

9-4 

9-5 

9-6 

9-7 

9-8 

9-9 

100 

10-1 

102 

190 

92 

93 

94 

9-5 

9-6 

9-7 

98 

99 

100 

101 

1000 

19-5 

91 

92 

9-3 

9  4 

95 

9-6 

9-7 

98 

99 

100 

200 

90 

91 

9-2 

93 

9  4 

9-5 

9-6 

9-7 

9-8 

99 

1000 
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Table  1  (  Continued  ) 
(  9"  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  taC 

Volume  At 

20°C 

Temperature 
°C 

9-0 

9-1 

92 

9'3 

9.4 

9-5 

9'6 

9-7 

98 

9.9 

Conversion 

Corresponding  Degree  at  29°C 

Factor 

20-5 

8-9 

90 

9-1 

9-2 

9-3 

9.4 

9-5 

9-6 

9-7 

9-8 

210 

8-8 

8-9 

90 

91 

9-2 

93 

9-4 

9-5 

9-6 

9-7 

1-000 

21'5 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

9-1 

9-2 

9-3 

9-4 

9-5 

9-6 

22-0 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

91 

9-2 

93 

9-4 

95 

1000 

22-5 

85 

8-6 

8-7 

8-8 

89 

90 

91 

9-2 

9-3 

9-4 

23-0 

8-5 

8-6 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

9-1 

9-2 

9-3 

0999 

2.V5 

8-4 

8-5 

8-6 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

91 

9-2 

24  0 

8-3 

8-4 

8-5 

8-6 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

91 

0-999 

24-5 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

250 

8-1 

8-2 

8-3 

84 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

0-999 

25-5 

8  0 

8-1 

8-2 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

4 
8-8 

260 

7-9 

80 

8-1 

8-1 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

0-999 

26-5 

7-8 

7-9 

7-9 

8-0 

8-1 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

8-6 

27-0 

7-7 

7-7 

7-8 

7-9 

80 

8-1 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

0-998 

27-5 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

7-9 

8-0 

8-1 

8-2 

8-3 

8-4 

28-0 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

7-9 

80 

8-1 

8-2 

8-3 

0-998 

28-5 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

7-9 

.8-0 

81 

8-2 

290 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

7-9 

80 

8-1 

0-998 

2^-5 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

7-8 

7-9 

300 

70 

71 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

0-998 

305 

69 

70 

7-1 

7-2 

7-3 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

310 

6-8 

6-9 

7-0 

7  0 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

0997 

31-5 

6-7 

6-7 

6-8 

69 

7-0 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

32  0 

6-5 

6-6 

6-7 

6-8 

69 

7-0 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

0997 

32-5 

6  4 

65 

66 

6-7 

6-8 

69 

7-0 

7-1 

7-1 

7-2 

33-0 

6-3 

6-4 

6-5 

6-6 

6-7 

6-8 

6-8 

69 

7-0 

7-1 

0-997 

33-5 

6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

65 

6-6 

6-7 

6-8 

6-9 

7-0 

34-0^ 

6-1 

6-2 

62 

6-3 

6-4 

6-5 

6-6 

6-7 

6-8 

6-9 

0-996 

34-5 

59 

6-0 

6-1 

62 

6-3 

6-4 

6.5 

6-6 

6-7 

6-7 

35-0 

5-8 

5-9 

60 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

6-4 

6-5 

6-6 

0996 

36-0 

5-6 

5-7 

5-7 

5-8 

5-9 

6  0 

61 

6-2 

63 

6-4 

0-996 

37-0 

5-3 

5-4 

5-5 

5-6 

5-7 

5-8 

5-8 

5-9 

60 

6-1 

0-995 

380 

5-1 

5-2 

5-2 

5-3 

5-4 

5-5 

5-6 

5-7 

5-8 

5-8 

0-995 

390 

4-8 

4.9 

5-0 

5-1 

5-2 

5-2 

5-3 

5-4 

5-5 

5-6 

0-995 

400 

45 

4-6 

4-7 

4-8 

4.9 

50 

51 

5-1 

5-2 

5-3 

0994 

Litres  per 

100  kg  at 

101-5 

1015 

101-6 

101-6 

1016 

101-6 

1016 

1016 

101-6 

1016 

Observed 

Degree 
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Table  1     Temperature  Correction  Data 

(  10°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

100 

10-1 

10-2 

10-3 

10-4 

10-5 

10-6 

10-7 

10-8 

10-9 

20°C 

°C 

i 

1 

Conversion 

Corresponding 

Degree  . 

it  20°C 

Factor 

00 

120 

12-1 

12-2 

12-4 

12-5 

12-6 

12-8 

12-9 

13-0 

13-2 

1-002 

05 

120 

12-1 

12-2 

12-4 

12-5 

12-6 

12-8 

12-9 

13-0 

13-2 

10 

120 

12-1 

12-2 

12-4 

12-5 

126 

12-8 

12-9 

13-0 

13-2 

1-002 

1-5 

120 

12-1 

12-2 

12-4 

12-5 

12-6 

12-8 

12-9 

13-0 

13-1 

20 

120 

12-1 

12-2 

12-4 

12-5 

12-6 

12-8 

12-9 

130 

13-1 

1-002 

2-5 

120 

12-1 

12-2 

124 

12-5 

12  6 

12-7 

12  9 

130 

13-1 

30 

120 

12-1 

12-2 

12-3 

12-5 

12-6 

12-7 

12-8 

13-0 

13-1 

1002 

3-5 

120 

12-1 

12-2 

12-3 

12-5 

126 

12-7 

12-8 

13-0 

13-1 

40 

11-9 

121 

12-2 

12-3 

12-4 

12-6 

12-7 

12-8 

12-9 

13-1 

1-002 

45 

11-9 

120 

12-2 

12-3 

12-4 

12-5 

12-7 

12-8 

12-9 

13-0 

50 

lf-9 

120 

12-1 

12-3 

12*4 

12  5 

12-6 

12-7 

12-9 

13-0 

1-002 

5-5 

11-9 

120 

12-1 

12-2 

12-3 

12-5 

12-6 

12-7 

12-8 

13-0 

6-0 

11-8 

120 

12-1 

12-2 

12-3 

12*4 

126 

12-7 

12-8 

12-9 

1002 

65 

11-8 

11-9 

120 

12-2 

12-3 

12-4 

12-5 

12-6 

12-8 

12-9 

7-0 

11-8 

11-9 

120 

12-1 

12-2 

12-4 

12-5 

12-6 

12-7 

12-8 

1002 

7-5 

11-7 

11-8 

120 

12-1 

12-2 

12-3 

12-4 

12-5 

12-7 

12-8 

80 

11-7 

11-8 

11-9 

120 

12-1 

12-3 

124 

12-5 

12-6 

12-7 

1002 

8-5 

11-6 

11-8 

11-9 

120 

12-1 

12-2 

.12-3 

12*4 

12-6 

12-7 

90 

11-6 

11-7 

11-8 

11-9 

12-0 

12-2 

12-3 

12-4 

12-5 

12-6 

1-002 

95 

11-5 

11-7 

11-8 

11-9 

12-0 

121 

12-2 

12-3 

12-5 

12-6 

100 

115 

11-6 

11-7 

11-8 

11-9 

121 

12-2 

12-3 

12-4 

12-5 

1-002 

10-5 

11-4 

11-5 

11-7 

11-8 

11-9 

120 

12-1 

12-2 

12-3 

12-4 

110 

11-4 

11-5 

11-6 

11-7 

11-8 

11-9 

120 

12-2 

12-3 

12-4 

1002 

11-5 

11-3 

11-4 

11-5 

11-6 

11-8 

11-9 

120 

12*1 

12-2 

12-3 

120 

11-3 

11-4 

11*5 

11-6 

11*7 

11-8 

11-9 

120 

12-1 

12-2 

1001 

125 

11-2 

11-3 

11-4 

11-5 

11-6 

11-7 

11-8 

120 

12-1 

12-2 

130 

11-1 

11-2 

11-3 

11-4 

11-6 

11-7 

11-8 

11-9 

120 

12-1 

1-001 

13-5 

11-1 

11-2 

11-3 

11-4 

11-5 

11-6 

11-7 

118 

11-9 

120 

140 

110 

111 

11-2 

11-3 

11-4 

11-5 

11-6 

11-7 

11-8 

11-9 

1-001 

145 

109 

110 

11-1 

11-2 

11-3 

11-4 

11-5 

11-7 

11-8 

11-9 

150 

10-8 

10*9 

110 

11-2 

11-3 

11-4 

11-5 

11-6 

11-7 

11-8 

1001 

15-5 

10-8 

10  9 

110 

11-1 

11-2 

11-3 

11-4 

11-5 

11-6 

11-7 

160 

10-7 

10-8 

10-9 

HO 

11*1 

11-2 

11-3 

11-4 

11-5 

11-6 

1-001 

16-5 

106 

10-7 

108 

10-9 

110 

111 

11-2 

11-3 

11-4 

11-5 

17-0 

10-5 

106 

10-7 

10-8 

109 

110 

11-1 

11-2 

11-3 

11-5 

1-001 

17-5 

10-4 

10-5 

10-6 

10-7 

10-9 

110 

11-1 

11-2 

11-3 

11-4 

180 

104 

105 

10-6 

10-7 

108 

10-9 

110 

111 

11-2 

11-3 

1-000 

18-5 

10-3 

10-4 

10-5 

10-6 

107 

10-8 

10-9 

110 

11-1 

11-2 

190 

10-2 

10-3 

10-4 

10-5 

10-6 

10-7 

10-8 

10-9 

110 

111 

1-000 

19  5 

101 

10-2 

10-3 

10-4 

10-5 

10-6 

10-7 

10-8 

10-9 

110 

200 

100 

101 

102 

10-3 

10-4 

105 

10-6 

10-7 

108 

10-9 

1000 
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Table  1   (  Continued  ) 
(  10°  Range  ) 


Observed 

/ 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

10-0 

10-1 

102 

10-3 

104 

10  5 

106 

107 

10  8 

109 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

9-9 

100 

10-1 

10-2 

10-3 

10-4 

10-5 

106 

10-7 

10-8 

- 

210 

9-8 

99 

10-0 

10-1 

10-2 

10-3 

10-4 

10-5 

106 

10-7 

1-000 

21-5 

9-7 

9-8 

9-9 

100 

101 

10-2 

10-3 

10-4 

10-5 

10-6 

220 

96 

9-7 

9-8 

9-9 

10-0 

10-1 

10-2 

10-3 

10-4 

10-5 

1000 

22-5 

95 

96 

9'7 

9-8 

9-9 

100 

101 

10-2 

10-3 

10-4 

23-0 

9-4 

9-5 

96 

9-7 

9-8 

9-9 

100 

10-1 

10-2 

10-3 

0999 

23-5 

9-3 

9-4 

9-5 

96 

9-7 

9-8 

9-9 

100 

10-1 

10-2 

24-0 

9-2 

9-3 

9-4 

9-5 

9-6 

9-7 

9-8 

99 

100 

10-1 

0-999 

24-5 

9-1 

9-2 

93 

9-4 

9-5 

9-6 

9-7 

9-8 

9-9 

100 

25-0 

90 

91 

9-2 

9-3 

9-4 

9-5 

9-6 

9-7 

9-8 

9-9 

0999 

25-5 

8-9 

9-0 

9-1 

92 

93 

9-4 

9-5 

96 

9-7 

9-8 

26-0 

8-8 

8-9 

90 

91 

92 

9-3 

9-4 

9-5 

9-6 

9-7 

0-999 

26-5 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

91 

9-2 

9-3 

9-4 

9-4 

95 

27-0 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

91 

9-2 

9-2 

9-3 

94 

0-998 

27-5 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

89 

8-9 

90 

91 

9-2 

9-3 

28-0 

8-4 

85 

8-6 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

91 

9-2 

0-998 

28-5 

8-3 

8-3 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

.  8-9 

90 

91 

290 

8-1 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

0-998 

295 

80 

8-1 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

300 

7-9 

8-0 

8-1 

8-2 

83 

8-4 

8-5 

8-6 

8-6 

8-7 

0-998 

30-5 

7-8 

7-9 

8  0 

8-1 

8-2 

8-3 

8-3 

8-4 

8-5 

8-6 

3T0 

7-7 

7-8 

7-9 

8-0 

8-0 

8-1 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

0.997 

31-5 

7-6 

7-7 

7-7 

7-8 

7-9 

80 

8-1 

8-2 

8-3 

8-4 

32-0 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

7-9 

80 

8-1 

8-2 

8-3 

0-997 

32-5 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

7-9 

7-9 

8-0 

8-1 

330 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7-6 

7-7 

7-8 

7-9 

8-0 

0-997 

33-5 

7-1 

7-2 

7-3 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

7-9 

340 

7-0 

7-0 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

0-996 

34-5 

6-8 

6-9 

7-0 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

7-4 

7-5 

7-6 

35-0 

6-7 

6-8 

69 

7-0 

7-1 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

0996 

36-0 

6-5 

6-5 

6-6 

6-7 

6-8 

6-9 

7-0 

7-1 

7-2 

7-2 

0-996 

37-0 

6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

6-5 

6-6 

6-7 

6-8 

6-9 

7-0 

0.995 

38-0 

5-9 

6-0 

61 

6-2 

63 

64 

6-5 

6-5 

6-6 

6-7 

0995 

390 

5-7 

5-8 

5-8 

59 

60 

61 

6-2 

6-3 

6-4 

6-4 

0995 

400 

5-4 

5-5 

5-6 

5-7 

5-7 

58 

5-9 

6-0 

61 

6-2 

0994 

Litres  per 

100  kg  at 

101-7 

101-7 

101-7 

101-7 

101-7 

101-7 

101-7 

101-7 

101-8 

101-8 

Observed 

Degree 
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Table  1    Temperature  Correction  Data 

(  11°  Range) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

110 

111 

11-2    1   11-3 

1T4 

11-5       11-6 

11-7 

11-8 

11-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

133 

13-4 

13-6 

13-7 

13-8 

140 

141 

14-2 

14.4 

14-5 

1-002 

0-5 

133 

13-4 

13-6 

13-7 

13-8 

140 

14-1 

14-2 

14-4 

14-5 

10 

13-3 

13-4 

13-6 

13-7 

13-8 

140 

141 

14-2 

14-4 

14-5 

1002 

1-5 

13  3 

13-4 

13-5 

13-7 

13-8 

13-9 

141 

14-2 

14-3 

14-5 

20 

13-3 

13-4 

13-5 

13-7 

13-8 

13-9 

14-1 

14-2 

14-3 

14-4 

1002 

2-5 

13-2 

13-4 

13-5 

13-6 

13-8 

13.9 

140 

14-2 

14-3 

14-4 

30 

13-2 

13-4 

13-5 

13-6 

13-7 

13-9 

140 

14-1 

143 

14-4 

1002 

3-5 

13-2 

13-3 

135 

13-6 

13-7 

13-8 

140 

14-1 

14-2 

14-4 

4-0 

13-2 

13-3 

13-4 

13-6 

13-7 

13-8 

13-9 

141 

14-2 

14-3 

1002 

45 

13-1 

13.3 

13-4 

13-5 

13-6 

13-8 

139 

140 

14-2 

14-3 

5-0 

131 

13-2 

13  4 

13-5 

13-6 

13-7 

139 

14-0 

141 

14-2 

1-002 

5-5 

131 

13-2 

13  3 

13-4 

13-6 

13-7 

13-8 

13  9 

14-1 

14-2 

60 

130 

13-2 

13-3 

13-4 

13-5 

13-6 

13-8 

13-9 

140 

14-1 

1002 

65 

130 

131 

13  2 

13-4 

13-5 

13-6 

13-7 

13-8 

140 

141 

70 

12-9 

131 

13  2 

13I-3 

13-4 

13-5 

13-7 

13-8 

13-9 

140 

1002 

7-5 

12-9 

130 

13-1 

13-3 

13-4 

13-5 

13-6 

13-7 

13-9 

140 

8-0 

12-S 

130 

131 

13-2 

13-3 

13-4 

13-6 

13-7 

13-8 

13-9 

1002 

8-5 

12-8 

12-9 

130 

131 

13-3 

13-4 

13-5. 

13-6 

13-7 

13-9 

90 

12-7 

12  9 

130 

13-1 

13-2 

13-3 

13-4 

13-6 

13-7 

13-8 

1002 

9-5 

12-7 

12-8 

12-9 

130 

13-1 

13-3 

13-4 

135 

13-6 

13-7 

100 

12-6 

12-7 

12-8 

130 

13-1 

13-2 

13-3 

13-4 

33-5 

13-7 

1002 

10-5 

12-6 

12-7 

12-8 

12-9 

13-0 

131 

13-2 

13-4 

13.5 

13-6 

110 

12-5 

12-6 

12-7 

12-8 

12-9 

13-1 

13-2 

13-3 

13-4 

13-5 

1002 

11-5 

I2'4 

12-5 

12-6 

12-8 

12-9 

130 

131 

13-2 

13-3 

13-4 

120 

12-4 

12-5 

12-6 

12-7 

128 

12-9 

130 

13-1 

13-2 

13-4 

1001 

12-5 

12-3 

12-4 

12-5 

12-6 

12-7 

12-8 

12-9 

131 

13-2 

13-3 

13-0 

12-2 

12-3 

12-4 

12-5 

12  6 

12-8 

12-9 

13  0 

131 

132 

1001 

13-5 

12-1 

12-2 

12-4 

12  5 

12-6 

12-7 

12-8 

12-9 

130 

13-1 

140 

12-1 

12-2 

12-3 

12-4 

12  5 

12-6 

12-7 

12-8 

12-9 

130 

1001 

14-5 

120 

12-1 

12-2 

12-3 

124 

12-5 

126 

12-7 

12-8 

12-9 

15-0 

11*9 

12-0 

121 

12-2 

12-3 

12-4 

12-5 

12-6 

12-7 

12-9 

1-001 

15-5 

11-8 

11-9 

120 

121 

122 

12-3 

12-4 

12-6 

12-7 

12-8 

160 

11-7 

11-8 

11-9 

120 

122 

12-3 

12-4 

12-5 

12-6 

12-7 

1001 

16-5 

11-6 

11-7 

11-9 

120 

121 

12-2 

12-3 

12-4 

12-5 

12-6 

17-0 

116 

11-7 

11-8 

11-9 

12-0 

121 

12-2 

12-3 

12-4 

12-5 

1-001 

17-5 

11-5 

11-6 

11.7 

11-8 

11-9 

120 

12-1 

12-2 

12-3 

12-4 

180 

11-4 

11-5 

11-6 

11-7 

11-8 

11-9 

120 

121 

12-2 

123 

100O 

18-5 

11-3 

11-4 

11-5 

11-6 

11-7 

11-8 

1 1-9 

120 

121 

12-2 

19-0 

11-2 

11-3 

11-4 

11-5 

1 1-6 

11-7 

11-8 

11-9 

120 

12-1 

1000 

19-5 

111 

11-2 

11-3 

11-4 

11-5 

11-6 

11-7 

11-8 

11-9 

120 

20-0 

110 

11-1 

11-2 

113 

11-4 

11-5 

11-6 

11-7 

11-8 

119 

1-000 
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Table  1  (  Continu 

?d) 

(  11°  Range  ) 

Observed 

Temperature 

°C 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

110 

111 

11-2 

11-3 

11-4 

|  11-5 

11-6 

11-7 

11-8 

11-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  ] 

Degree  at  20°C 

Factor 

205 

109 

110 

11-1 

11-2 

11-3 

11-4 

11-5 

11-6 

11-7 

11-8 

210 

10-8 

10-9 

110 

11-1 

11-2 

11-3 

11-4 

11-5 

11-6 

11-7 

1000 

215 

107 

10-8 

10-9 

110 

11-1 

11-2 

11-3 

11-4 

11-5 

11-6 

22  0 

106 

10-7 

10-8 

10-9 

110 

111 

11-2 

11-3 

11-4 

11*5 

1000 

22-5 

105 

10-6 

10-7 

10-8 

109 

110 

11-1 

11-2 

11-3 

11-4 

230 

104 

105 

10-6 

10-7 

10-8 

109 

11-0 

11-1 

11-2 

11-3 

0999 

23-5 

10-3 

10-4 

105 

10-6 

10-7 

10-8 

30-9 

110 

11-1 

11 -2 

24-0 

10-2 

10-3 

10-4 

10-5 

106 

10-7 

108 

10-9 

109 

11-0 

0-999 

24-5 

10-1 

10-2 

10-3 

10-4 

10-5 

10-6 

10-6 

10-7 

109 

10-9 

25-0 

100 

10-1 

10-2 

10-3 

10*3 

10-4 

105 

10-6 

10-7 

10  8 

0999 

25-5 

99 

100 

100 

101 

10-2 

10-3 

104 

10  5 

10-6 

10-7 

26-0 

9-7 

9-8 

9.9 

100 

101 

10-2 

10-3 

10-4 

105 

10-6 

0999 

26-5 

96 

9-7 

9-8 

99 

100 

101 

102 

103 

10-4 

10-5 

27-0 

95 

96 

9-7 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

0998 

27-5 

94 

9-5 

96 

97 

98 

99 

100 

10-1 

10-1 

10-2 

28-0 

93 

9.4 

95 

96 

97 

9-8 

9-8 

9.9 

100 

10-1 

0-998 

28-5 

9-2 

9-3 

9.4 

95 

95 

9-6 

9-7 

9-8 

99 

100 

290 

9'1 

9-2 

9  2 

93 

94 

9-5 

9-6 

9-7 

9-8 

9-9 

0-998 

29-5 

8-9 

90 

91 

92 

9-3 

9.4 

9-5 

9-6 

9-7 

9-8 

300 

8-8 

8-9 

90 

91 

9-2 

9-3 

9.4 

9-5 

95 

9-6 

0997 

30-5 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

9-1 

9-2 

9-2 

9-3 

9.4 

9-5 

31-0 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

8-9 

90 

91 

9-2 

9-3 

9-4 

0-997 

31-5 

8-5 

8-6 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

9-1 

9-2 

9-3 

32-0 

8-3 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

89 

90 

9-1 

91 

0-997 

32-5 

8-2 

83 

84 

8-5 

8-6 

8-7 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

330 

81 

8-2 

8-3 

8-4 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

0-997 

33-5 

8-0 

8-1 

8-1 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

340 

7-8 

7-9 

8  0 

8-1 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

8-5 

8-6 

0-996 

34-5 

7-7 

7-8 

7-9 

8  0 

8-1 

81 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

350 

7'6 

7-7 

78 

7-8 

7-9 

80 

81 

8-2 

8-3 

8-4 

0996 

360 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

7-8 

7-9 

8-0 

81 

0-996 

37-0 

71 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

7-7 

7-8 

0-995 

380 

6-8 

6-9 

70 

7-1 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

0-995 

390 

6-5 

6*6 

6-1 

6-8 

69 

6-9 

7-0 

7-1 

7-2 

7-3 

0-995 

400 

63 

63 

6-4 

6-5 

6-6 

6-7 

6-8 

6-8 

69 

7-0 

0994 

Litres  per 

100  kg  at 

101-8 

101-8 

1018 

101-8 

101-8 

101-8 

101-8 

101-9 

101-9 

101*9 

Observed 

Degree 
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Table  1    Temperature  Correction  Data 

(  12°  Range  ) 


Observed 

Temperature 

°C 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

12-0 

12-1 

12-2 

12-3 

12-4 

12-5 

12-6 

12-7 

12*8 

12*9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

14-7 

148 

14  9 

15-1 

15-2 

15-4 

15-5 

156 

15-8 

15*9 

1003 

05 

14  6 

14-8 

14-9 

15-1 

15-2 

15  3 

15-5 

15-6 

15-8 

15-9 

10 

14-6 

14-8 

14  9 

15-0 

15  2 

15-3 

15-5 

156 

15-7 

15  9 

1003 

1-5 

146 

14-7 

14  9 

150 

152 

15  3 

15-4 

15-6 

15*7 

15*8 

2-0 

14-6 

14-7 

149 

150 

15-1 

15-3 

15-4 

15-5 

15-7 

15-8 

1003 

2-5 

14-6 

14-7 

14-8 

150 

15-1 

15-2 

15-4 

15-5 

156 

15-8 

3-0 

14-5 

14-7 

14  8 

14-9 

15-J 

15-2 

15-3 

15-5 

15*6 

15*7 

1.003 

3-5 

14-5 

14-6 

14-7 

14-9 

150 

15-1 

15-3 

15-4 

15  5 

15*7 

40 

14-4 

14-6 

14-7 

14-8 

150 

151 

15-2 

15-4 

15*5 

15*6 

1-003 

4-5 

14-4 

14-5 

14-7 

14-8 

14-9 

150 

15-2 

15-3 

15*4 

15*6 

50 

144 

14-5 

14-6 

14-7 

14-9 

150 

151 

15-3 

154 

15*5 

1*003 

5-5 

143 

14-4 

14-6 

14-7 

14-8 

14  9 

15-1 

15-2 

15  3 

15*4 

60 

14-3 

14-4 

14-5 

14-6 

14-8 

149 

150 

15-1 

15*3 

15*4 

1-002 

6-5 

14-2 

14-3 

14-5 

14-6 

14-7 

14-8 

149 

15-1 

15*2 

15*3 

7-0 

142 

14-3 

14-4 

14-5 

14-6 

14-8 

14-9 

150 

151 

15-3 

1*002 

7-5 

141 

14-2 

14-3 

14-5 

14-6 

14-7 

14-8 

14-9 

15-1 

152 

8-0 

140 

14-2 

14-3 

14-4 

14-5 

14-6 

14-8 

14-9 

150 

15*1 

1002 

8-5 

140 

14-1 

14-2 

14-3 

14-4 

14-6 

14-7 

14-8 

14*9 

15*0 

9-0 

139 

14-0 

14-1 

14-3 

14-4 

14-5 

14-6 

14-7 

14*8 

15-0 

1002 

9-5 

13-8 

140 

14-1 

14-2 

14-3 

14-4 

14-5 

14-7 

14*8 

14-9 

100 

13-8 

13-9 

14-0 

14-1 

14-2 

14-3 

14-5 

14-6 

14*7 

14*8 

1*002 

10-5 

13*7 

13-8 

13-9 

140 

14-2 

14-3 

14-4 

14-5 

14-6 

14*7 

11-0 

13-6 

13-7 

13-8 

140 

14-1 

14-2 

14-3 

14-4 

14*5 

14-6 

1*002 

11-5 

LV5 

13-7 

13-8 

13-9 

14-0 

14-1 

14-2 

14-3 

14*4 

14*6 

12-0 

13*5 

13-6 

14-7 

13-8 

13-9 

140 

14-1 

14-3 

14*4 

14*5 

1002 

12-5 

13-4 

13-5 

13-6 

13-7 

13-8 

13-9 

14-1 

14-2 

14-3 

14*4 

no 

13-3 

13-4 

13-5 

13-6 

13-7 

13-9 

14-0 

141 

14.2 

14*3 

1*001 

13-5 

13-2 

13-3 

13-4 

13-5 

13-7 

13-8 

13-9 

14-0 

14*1 

14*2 

140 

13-1 

13-2 

13-4 

13-5 

13-6 

13-7 

13-8 

13-9 

14-0 

14*1 

1001 

14-5 

131 

13  2 

13-3 

13-4 

13-5 

13-6 

13-7 

13-8 

13*9 

140 

15-0 

130 

13-1 

13-2 

13-3 

13-4 

13-5 

13-6 

13-7 

13*8 

13*9 

1001 

15-5 

12-9 

130 

131 

13-2 

13-3 

13-4 

13-5 

13*6 

13-7 

13*8 

160 

12-8 

12-9 

130 

13-1 

13  2 

13-3 

13-4 

13*5 

13*6 

13*7 

1001 

16-5 

12-7 

12-8 

12-9 

130 

13-1 

13-2 

13-3 

13-4 

14-5 

136 

17-0 

12-6 

12-7 

12-8 

12-9 

13-0 

13-1 

13-2 

13*3 

13-4 

13-5 

1001 

17-5 

12-5 

12-6 

12-7 

12-8 

12-9 

130 

13-1 

13*2 

13*3 

13*4 

180 

12-4 

12-5 

126 

12-7 

12-8 

129 

13.0 

131 

13-2 

13*3 

1000 

18-5 

12-3 

12-4 

12-5 

12-6 

12-7 

128 

12-9 

13*0 

13*1 

13*2 

190 

12-2 

12-3 

12-4 

12  5 

12-6 

12-7 

12-8 

12*9 

13*0 

131 

1000 

19-5 

121 

12-2 

12-3 

12-4 

12-5 

12-6 

12-7 

12*8 

12*9 

13-0 

20-0 

120 

12-1 

122 

12-3 

12-4 

12-5 

12-6 

12*7 

12*8 

12*9 

1000 
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Table  1   (  Continued  ) 
(  12°  Range  ) 


Observed 
Temperature 

°C 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

120 

121 

12-2 

12-3 

12-4 

12-5 

12-6    I 

12-7 

12-8 

12  9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

11-9 

120 

12-1 

12-2 

12-3 

12-4 

12-5 

12-6 

12-7 

12-8 

21-0 

11-8 

11-9 

120 

12-1 

12-2 

12-3 

12-4 

12-5 

12-6 

12-7 

1-000 

21-5 

11-7 

11-8 

11-9 

120 

12-1 

12-2 

12-3 

12-4 

12-5 

12-6 

22-0 

11-6 

11-7 

11-8 

11-9 

120 

121 

12-2 

12-3 

12-4 

12-5 

1-000 

22-5 

11-5 

11-6 

11-7 

11-8 

11-9 

120 

121 

12-2 

12-2 

12-3 

23  0 

11-4 

1 1-5 

11*6 

11-7 

11-7 

11-8 

11-9 

12-0 

12-1 

12-2 

0-999 

2.V5 

11-3 

11-3 

11-4 

11-5 

11-6 

11-7 

11-8 

11-9 

12-0 

12-1 

24-0 

11-1 

11-2 

11-3 

11-4 

11-5 

11-6 

11-7 

11-8 

11-9 

12-0 

0-999 

24-5 

110 

11-1 

11-2 

11-3 

11-4 

11-5 

11-6 

11-7 

11-8 

11-9 

25-0 

109 

110 

11-1 

11-2 

11-3 

11-4 

11-5 

11-6 

11-7 

11-8 

0999 

25-5 

10-8 

10-9 

110 

11-1 

11-2 

11-3 

11-4 

11-5 

11-6 

11-6 

26-0 

107 

10-8 

10-9 

110 

11-1 

11-2 

n-2 

11-3 

11-4 

11-5 

0-999 

26-5 

10-6 

10-7 

10-8 

10-8 

10-9 

11-0 

11-1 

11*2 

11-3 

11-4 

27-0 

10-5 

10-5 

10-6 

107 

10-8 

109 

110 

111 

11-2 

11-3 

0-998 

27-5 

10-3 

10-4 

10-5 

10-6 

10-7 

10-8 

10  9 

110 

11-1 

112 

28-0 

10-2 

103 

104 

10-5 

10-6 

10-7 

10-8 

109 

109 

11-0 

0-998 

28-5 

10-1 

10-2 

103 

104 

105 

10-5 

10-6 

10-7 

10-8 

10-9 

29-0 

100 

10-1 

10-2 

10-2 

10-3 

10-4 

10-5 

10-6 

107 

10-8 

0998 

29-5 

99 

9-9 

100 

10-1 

10-2 

10-3 

104 

105 

106 

10-7 

300 

9-7 

9-8 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

10-4 

10-5 

0*997 

30-5 

9-6 

9-7 

9-8 

99 

100 

101 

101 

10-2 

10-3 

10-4 

310 

95 

96 

97 

9-7 

9-8 

9-9 

100 

101 

10-2 

10-3 

0-997 

31-5 

94 

9-4 

9-5 

96 

9-7 

9-8 

99 

100 

101 

10-2 

32-0 

92 

93 

94 

9-5 

9-6 

9-7 

98 

98 

99 

100 

0997 

32-5 

91 

9-2 

93 

94 

9-5 

9-5 

96 

9-7 

9*8 

9-9 

33-0 

90 

91 

91 

9-2 

9-3 

94 

9-5 

9-6 

9-7 

9-8 

0-997 

33-5 

8-8 

8-9 

90 

9-1 

9-2 

9-3 

9-4 

9-5 

9-5 

9-6 

340 

8-7 

8-8 

89 

90 

91 

92 

9  2 

9-3 

9-4 

9-5 

0996 

34-5 

8-6 

8-7 

8-8 

8-8 

8-9 

90 

9-1 

9-2 

9-3 

9-4 

350 

8-5 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

91 

91 

9*2 

0996 

360 

8-2 

8-3 

8-4 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

0-996 

370 

7-9 

8  0 

8-1 

8-2 

8-3 

8-3 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

0995 

380 

7-6 

7-7 

7-8 

7-9 

80 

81 

8*2 

8-2 

8-3 

8-4 

0995 

390 

7-4 

7-5 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

7-9 

8-0 

80 

81 

0-995 

400 

7-1 

7-2 

7-3 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

7-8 

0994 

Litres  per 

100  kg  at 

101-9 

101-9 

101-9 

101-9 

101-9 

102-0 

102-0 

102-0 

102-0 

1020 

Observed 

Decree 
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Table  1     Temperature  Correction  Data 

(  13°  Range) 


Observed 
Temperature 

°C 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

13-0 

13-1 

13-2 

13-3 

1  3  4 

13-5 

13  6 

13-7 

138 

13  9 

2(FC 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

16-1 

16-2 

16-4 

16-5 

16-7 

16-8 

17-0 

17-1 

17-3 

17-4 

1003 

0-5 

161 

16-2 

16-3 

16-5 

16-6 

16-8 

16-9 

17-1 

17-2 

17-4 

10 

160 

16-2 

16-3 

16-4 

16-6 

16-7 

16-9 

170 

17-2 

17-3 

1003 

1-5 

160 

16-1 

16-3 

16-4 

16-5 

16-7 

16-8 

17-0 

17-1 

17-3 

2-0 

159 

16-1 

16-2 

16-4 

16-5 

16-6 

16-8 

16-9 

171 

17-2 

1003 

2-5 

15-9 

160 

16-2 

16-3 

16-4 

16  6 

16-7 

169 

170 

17-1 

30 

15-9 

160 

16-1 

16-3 

16-4 

16-5 

16-7 

16  8 

16-9 

171 

1-003 

3-5 

15-8 

15-9 

16-1 

16-2 

16-3 

16-5 

16-6 

16-7 

16-9 

17-0 

40 

15-8 

15-9 

16-0 

16-1 

16-3 

16-4 

165 

16-7 

16-8 

169 

1003 

4-5 

15-7 

15-8 

16-0 

16-1 

16-2 

16-3 

16-5 

16-6 

16-7 

16-9 

50 

156 

15-8 

15-9 

160 

16-2 

16-3 

16-4 

16-5 

16-7 

16-8 

1-003 

5-5 

156 

15-7 

15-8 

160 

161 

16  2 

16-3 

16-5 

16-6 

16-7 

60 

155 

15-6 

15-8 

159 

160 

161 

16-3 

16-4 

16-5 

16-7 

1-003 

6-5 

154 

15  6 

15-7 

15-8 

15-9 

161 

16-2 

16-3 

16-5 

16-6 

70 

15  4 

155 

156 

15-8 

15-9 

160 

161 

16-2 

16-4 

16-5 

1003 

7-5 

15-3 

15  4 

15-6 

15-7 

15-8 

15-9 

16-0 

16-2 

16-3 

16-4 

8  0 

15-2 

15-4 

15-5 

15-6 

15-7 

15-8 

160 

16-1 

16-2 

16-3 

1-002 

8-5 

15-2 

15-3 

15-4 

155 

15-6 

15  8 

15-9 

160 

16-1 

16-2 

90 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-6 

15-7 

15-8 

15-9 

160 

16-2 

1002 

95 

150 

15-1 

15-2 

154 

155 

15-6 

15-7 

15-8 

16-0 

161 

100 

149 

150 

15-2 

15-3 

15-4 

15-5 

15-6 

15-7 

15-9 

16-0 

1002 

105 

14-8 

150 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-5 

15-7 

15-8 

15-9 

110 

14-8 

14-9 

150 

15-1 

15-2 

15-3 

15-5 

15-6 

15-7 

15-8 

1002 

1 15 

147 

14-8 

14-9 

150 

151 

15-2 

15-4 

15-5 

15-6 

15-7 

120 

146 

14-7 

14-8 

149 

150 

15-2 

15  3 

15-4 

15-5 

15-6 

1002 

12-5 

14  5 

14  6 

14-7 

14-8 

14-9 

151 

15-2 

153 

15-4 

15-5 

130 

14-4 

14-5 

146 

14-7 

14-9 

15-0 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

1-002 

13-5 

14-3 

14-4 

14-5 

14-6 

14-8 

14-9 

15-0 

151 

15-2 

15-3 

140 

14-2  • 

•  14-3 

14-4 

14-6 

14-7 

14-8 

149 

15-0 

15-1 

15-2 

1001 

14-5 

14-1 

14-2 

14-3 

14-5 

14-6 

14-7 

14-8 

149 

150 

15  1 

15-0 

140 

141 

14-2 

14-4 

14-5 

14-6 

14-7 

14-8 

14-9 

15-0 

1001 

15-5 

13-9 

140 

14-1 

14-3 

14-4 

14-5 

14-6 

14-7 

14-8 

14-9 

16-0 

13-8 

n-9 

140 

14-2 

143 

14-4 

14-5 

146 

14-7 

14-8 

1001 

l(S-5 

13-7 

13-8 

13  9 

141 

14-2 

14-3 

14-4 

14  5 

14-6 

14-7 

17-0 

13  6 

13-7 

13-8 

13-9 

141 

14-2 

14-3 

14-4 

14-5 

14-6 

1001 

17-5 

13-5 

13-6 

13-7 

13-8 

13-9 

140 

14-2 

143 

14  4 

14-5 

18-0 

13  4 

13  5 

13-6 

13-7 

13-8 

13-9 

140 

14-1 

14-3 

14-4 

1000 

185 

133 

n-4 

13-5 

13-6 

13-7 

13-8 

13-9 

140 

14-1 

14-2 

190 

13-2 

13-3 

13-4 

13-5 

13-6 

13-7 

13-8 

13  9 

140 

14-1 

1  000 

195 

13-1 

13-2 

13-3 

13-4 

13-5 

13  6 

13-7 

13-8 

13-9 

14-0 

200 

13-0 

13-1 

13-2 

13-3 

13-4 

13-5 

136 

13-7 

13-8 

13-9 

1000 
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Table  1   (Continued) 
(  13°  Range  ) 


Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Observed 

Temperature 

°C 

13-0 

13-1 

13-2 

|   13-3 

13-4 

13-5 

13-6 

|   13-7 

13-8 

|  13-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding 

Degree  at  20°C 

Factor 

205 

12-9 

13  0 

131 

13-2 

13-3 

13*4 

13-5 

13-6 

13-7 

13-8 

21-0 

12-8 

12  9 

130 

131 

13-2 

13-3 

13-4 

13-5 

136 

13-7 

1-000 

21'5 

12-7 

12-8 

12-9 

130 

13-1 

13-2 

133 

134 

13-5 

13-6 

22-0 

12-6 

12-7 

12-7 

12-8 

12-9 

130 

13-1 

13-2 

13-3 

13-4 

1000 

22-5 

12-4 

12-5 

126 

12-7 

12-8 

12-9 

130 

131 

13-2 

13-3 

21-0 

12-3 

12-4 

12-5 

12  6 

12-7 

12-8 

12-9 

130 

131 

13-2 

0-999 

23-5 

12-2 

12-3 

12-4 

12-5 

12-6 

12-7 

12-8 

12-9 

130 

13-1 

240 

121 

12-2 

12-3 

12-4 

12-5 

12-6 

12-7 

12-8 

12-9 

13  0 

0999 

24-5 

120 

12-1 

12-2 

12-3 

12-4 

12-4 

12-5 

12-6 

12-7 

128 

250 

11-9 

120 

120 

12-1 

12-2 

12-3 

12-4 

12-5 

12-6 

12-7 

0999 

255 

11-7 

11-8 

119 

120 

12-1 

12-2 

12-3 

124 

12-5 

12-6 

260 

11-6 

11-7 

11-8 

11-9 

120 

121 

12  2 

12-3 

12-4 

12  5 

0-998 

26-5 

11-5 

11-6 

11-7 

1 1-8 

11-9 

120 

121 

12  1 

12-2 

12-3 

270 

11-4 

11-5 

11-6 

11-7 

11-7 

11-8 

11-9 

120 

12-1 

12-2 

0998 

27-5 

11-3 

11-3 

11-4 

11-5 

11-6 

11-7 

11-8 

119 

12-0 

12-1 

280 

111 

11-2  - 

11-3 

11-4 

11-5 

11-6 

11-7 

11-8 

11-9 

11-9 

0998 

28 

5 

no 

1 II 

11-2 

1 1-3 

11-4 

11-5 

11-5 

116 

11-7 

11-8 

29 

0 

109 

110 

111 

11-2 

11-2 

11-3 

11-4 

n-5 

11-6 

11-7 

0998 

29 

5 

10-8 

10-8 

109 

110 

111 

11-2 

11-3 

11-4 

11-5 

11-6 

300 

10-6 

10-7 

10-8 

10-9 

110 

11-1 

11-2 

11-3 

11-3 

11-4 

0-997 

305 

10-5 

106 

10-7 

10-8 

109 

10-9 

310 

111 

11-2 

11-3 

31'0 

10-4 

105 

10-5 

10-6 

10-7 

10-8 

109 

110 

11-1 

11-2 

0997 

31-5 

10-2 

10-3 

10-4 

10-5 

10-6 

10-7 

10-8 

10-9 

10-9 

11-0. 

32-0 

101 

102 

10-3 

10-4 

10-5 

10-6 

10-6 

10-7 

10-8 

109 

0997 

32-5 

100 

101 

10-2 

10-2 

10-3 

10  4 

10  5 

106 

107 

108 

33-0 

99 

9-9 

100 

101 

102 

103 

104 

10-5 

10-5 

106 

0996 

33-5 

97 

98 

99 

100 

10  1 

102 

10-2 

10-3 

10  4 

105 

340 

9-6 

9-7 

9-8 

9-8 

9-9 

100 

101 

10-2 

10-3 

10-4 

0996 

34-5 

9-5 

9-5 

9-6 

9-7 

9-8 

9.9 

100 

10-1 

101 

10-2 

350 

93 

9-4 

9-5 

96 

9-7 

9-7 

9-8 

9-9 

100 

101 

0  996 

360 

90 

91 

92 

9-3 

9.4 

9-5 

96 

96 

9-7 

98 

0-995 

370 

8-8 

8-9 

8-9 

90 

91 

9-2 

9-3 

94 

94 

95 

0  995 

380 

8-5 

8-6 

8-7 

8-7 

88 

8-9 

9  0 

91 

9-2 

9-3 

0  995 

390 

8-2 

83 

84 

8-5 

8-6 

8-6 

8-7 

8-8 

8-9 

90 

0995 

400 

7-9 

80 

8-1 

8-2 

8-3 

83 

8-4 

8-5 

86 

8-7 

0994 

Litres  per 

100  kg  at 

1020 

1020 

1020 

1021 

102-1 

102-1 

102-1 

1021 

102- 1 

1021 

Observed 

Degr 

ee 
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Table  1    Temperature  Correction  Data 

(  14°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

140 

14-1 

14-2 

14-3 

14-4 

14-5 

14-6 

14-7 

1   14-8 

14-9 

20°C 

C 

— 



Conversion 

Corresponding  Degree 

at  20°C 

Factor 

00 

17-6 

17-7 

17-9 

18-0 

18-2 

18-3 

18-5 

18-6 

18-8 

18-9 

1004 

0-5 

17-5 

17-7 

17-8 

180 

18-1 

18-3 

18-4 

18-6 

187 

18-9 

1-0 

17-5 

17-6 

17-8 

17-9 

180 

18-2 

18-3 

18  5 

18-6 

18  8 

1004 

1-5 

17-4 

17-5 

17-7 

17  8 

180 

18-1 

18-3 

184 

18-6 

187 

20 

17-3 

175 

17-6 

17-8 

17-9 

181 

18-2 

18  3 

18-5 

18-6 

1003 

2-5 

17-3 

17-4 

17  6 

17-7 

17-8 

180 

18-1 

18-3 

18-4 

18-6 

30 

17-2 

17-4 

17-5 

17-6 

17-8 

17-9 

18-1 

18-2 

18-3 

18-5 

1003 

3-5 

17-2 

17-3 

17-4 

17-6 

17-7 

17*8 

18-0 

181 

18-3 

18-4 

40 

17-1 

17-2 

17-4 

17-5 

17-6 

17-8 

17-9 

180 

18-2 

18-3 

1003 

4-5 

170 

171 

173 

17-4 

17-5 

17-7 

17-8 

17-9 

181 

18-2 

50 

169 

17-1 

17-2 

17-3 

17-5 

17-6 

17-7 

17-9 

18-0 

18-1 

1003 

5-5 

16-9 

170 

171 

173 

17-4 

17-5 

17-6 

17-8 

17-9 

180 

60 

16-8 

169 

170 

17-2 

17-3 

37-4 

17  6 

17-7 

17-8 

17-9 

1-003 

6-5 

16  7 

168 

17-0 

17-1 

17-2 

17-3 

175 

17-6 

177 

17-9 

70 

16-6 

168 

16-9 

17-0 

171 

17-3 

17-4 

17-5 

17-6 

17-8 

1003 

7-5 

16-5 

167 

16-8 

16-9 

170 

17-2 

17-3 

17-4 

17-5 

17-7 

80 

16-5 

16-6 

16-7 

16-8 

16-9 

17-1 

17-2 

17-3 

17-4 

17-6 

1-003 

8-5 

16-4 

16-5 

16-6 

16-7 

16-9 

170 

17-1 

17-2 

17-3 

17-5 

90 

16-3 

16-4 

16-5 

16-6 

16  8 

16-9 

17-0 

17.1 

172 

17-4 

1002 

95 

162 

16-3 

164 

16-5 

16-7 

16-8 

16  9 

170 

171 

17-3 

10-0 

161 

16.2 

16-3 

16  5 

16-6 

16-7 

16-8 

169 

17-0 

17-2 

1002 

10-5 

160 

16-1 

162 

16-4 

16-5 

16-6 

16-7 

16-8 

169 

17-1 

11-0 

15-9 

160 

161 

16-3 

164 

16-5 

16-6 

16-7 

16-8 

170 

1002 

11-5 

15  8 

15-9 

16  0 

16-2 

163 

16-4 

16-5 

16-6 

167 

16-8 

12-0 

157 

15-8 

15-9 

16-1 

16-2 

16-3 

16-4 

165 

16-6 

167 

1002 

12-5 

15-6 

15-7 

15  8 

160 

161 

16-2 

16-3 

16-4 

16-5 

166 

13-0 

155 

156 

15-7 

159 

160 

161 

16-2 

16-3 

16-4 

165 

1-002 

13-5 

15-4 

15-5 

15-6 

15-8 

15-9 

160 

161 

16-2 

16-3 

16'4 

14-0 

15-3 

154 

155 

15-6 

15-8 

15-9 

160 

161 

16-2 

16-3 

1001 

14-5 

15-2 

15-3 

15  4 

15-5 

15-6 

15-8 

15-9 

160 

161 

16-2 

150 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-5 

15  6 

15-8 

15-9 

160 

161 

1001 

15-5 

150 

15-1 

15-2 

15-3 

154 

15-5 

15-6 

15-8 

15-9 

160 

160 

14-9 

150 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-5 

15-6 

15-7 

15-9 

1-001 

16-5 

14-8 

14-9 

150 

151 

15-2 

15-3 

15-4 

15-5 

15-6 

15-7 

170 

14-7 

14-8 

14-9 

150 

15  1 

15-2 

15-3 

15-4 

155 

15-6 

1001 

17-5 

146 

147 

14-8 

14-9 

150 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-5 

180 

14-5 

14-6 

14-7 

14-8 

14-9 

15  0 

151 

15-2 

15-3 

15-4 

1-000 

18-5 

143 

144 

14-5 

146 

148 

14-9 

15-0 

151 

15-2 

15-3 

19-0 

14-2 

143 

144 

14-5 

146 

14-7 

14-8 

14-9 

15-0 

151 

1-000 

195 

14  1 

14-2 

143 

14-4 

145 

146 

147 

14-8 

149 

150 

200 

140 

141 

142 

143 

144 

14-5 

14-6 

147 

14-8 

14-9 

1000 
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Table  1  (  Continued ) 

(  14°  Range  ) 

Observed 
Temperature 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

140 

14-1 

14-2 

14-3 

14-4 

14-5 

14-6 

14-7 

14-8 

14-9 

20X 
Conversion 

°C 

Corresponding 

Degree 

at  20°C 

14-5 
14  4 
14-2 
14-1 
14-0 

Factor 

20-5 
210 

21-5 
220 
22-5 

13-9 
138 
13.6 
13-5 
13-4 

140 
13-9 

13-7 
13-6 
13-5 

141 
140 
13-8 
13-7 
13-6 

142 
141 
13-9 
13-8 
13-7 

14-3 
14-2 
140 
13-9 
138 

14-4 
14  3 

14-1 
140 
13-9 

14-6 
14-5 
14-3 
14-2 
14-1 

14-7 
14-6 
14-4 
14-3 
14-2 

14-8 

14-7 
14-5 
14-4 
14-3 

1000 
0999 

230 

23-5 
24-0 
24-5 
250 

13-3 
132 
13-0 
12-9 
12-8 

13-4 
13-3 

13-1 
130 
12-9 

13-5 
134 

13-2 
131 
130 

13-6 

13-5 
13-3 

13-2 

13-1 

13-7 
13-6 
13-4 
13-3 
13-2 

13-8 
13-6 
13-5 
13-4 
13-3 

13-9 
13-7 
13-6 
13-5 
13-4 

140 
13-8 
13-7 
13-6 
13-5 

141 
13  9 
13-8 
13-7 

13-5 

142 
140 
139 
13-8 
13-6 

0-999 
0999 
0-999 

25-5 
26-0 
26-5 
27  0 
27-5 

12-7 
12-5 
12-4 
12-3 
12-2 

12-8 
12-6 
12-5 
12-4 
12-3 

12-9 

12-7 
12-6 
12-5 
12-4 

130 
12-8 
12-7 
12-6 
12-4 

130 
12-9 
12-8 
12-7 
12-5 

13-1 
13-0 
12-9 
12-8 
12-6 

13-2 
13-1 
13-0 
12-8 
12-7 

13-3 

13-2 
13-1 
12-9 

12-8 

13-4 
13-3 
13-2 
130 
12-9 

13-5 
13-4 
13-3 
13-1 
13-0 

0-998 
0-998 

28-0 
28-5 
290 
29-5 
300 

120 
11-9 

11-8 
11-7 
11-5 

12-1 
120 
1 1-9 
11-7 
11-6 

122 
121 
120 

11-8 
11-7 

12-3 
12-2 
121 
1 1-9 

11-8 

12-4 
12-3 
121 
120 
11-9 

12-5 
12-4 
12-2 
12-1 
120 

12-6 
12-5 

12-3 
12-2 
121 

12-7 
125 
124 
12-3 

121 

12-8 
12-6 
12-5 
12-4 
12-2 

12-9 

12-7 
12-6 
12-5 
12-3 

0998 
0998 
0997 

30-5 
31-0 
31-5 
320 

32-5 

11-4 

11-3 
111 
110 
10-9 

11-5 
11-3 
11-2 
111 
10-9 

11-6 
11-4 
11-3 
11-2 
110 

11-7 
11-5 
11-4 
11-3 
11-1 

11-7 
11-6 
11-5 
11-3 
11-2 

11-8 
11-7 
11-6 
1 1-4 
11-3 

11-9 
11-8 
11-7 
1 1-5 
11-4 

120 
11-9 
11-7 
11-6 
11-5 

12-1 
120 
1 1*8 

11-7 
11-6 

12-2 
120 
11-9 
11-8 
11-6 

0997 
0997 

330 
33-5 
340 
345 
350 

107 
106 
10-4 
10-3 
10-2 

10  8 

10-7 
10-5 
10-4 
10-3 

109 
10-8 
10-6 
105 

103 

110 
10-8 
10-7 
10-6 
10-4 

111 
109 

10-8 
10-7 
10-5 

11-2 
110 
10-9 
10-7 
106 

11-2 
111 
110 
10-8 
10-7 

11-3 
1 1-2 

111 
10-9 
108 

11-4 
11-3 

111 
1 10 
10-9 

11-5 
1 1-4 
1P2 
111 
109 

0-996 
0-996 
0-996 

360 
370 

38  0 

39  0 
40-0 

99 
96 
93 
9  1 
8-8 

100 
9-7 
94 
9  1 

88 

101 
98 
95 
92 

89 

10-2 
99 
96 
93 
90 

10-2 

10  0 

97 

94 

9-1 

103 

10-0 

98 

95 

9-2 

10-4 

10-1 

9-8 

9-5 

9-3 

105 

102 

99 

96 

93 

10  6 

10-3 

100 

97 

94 

107 

10  4 

101 

98 

9-5 

0-995 
0995 
0-995 
0-994 
0-994 

Litres  per 
100  kg  at 

1021 

102-1 

1022 

102-2 

102-2 

102-2 

102-2 

1022 

1022 

102-2 

Observed 

Degree 
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Table  1    Temperature  Correction  Data 

(  15°  Range  ) 


Observed 

Temperature 

°C 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

150 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-5 

15-6 

15-7 

15-8 

15-9 

2CTC 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20 °C 

Factor 

0-0 

19-1 

192 

19-4 

19-6 

197 

19-9 

200 

20-2 

20-3 

20-5 

1004 

0-5 

190 

19-2 

19-3 

19-5 

19-6 

19-8 

19-9 

20-1 

20-2 

20-4 

10 

18-9 

191 

19-2 

194 

19  5 

197 

19-8 

20  0 

20-1 

20-3 

1-004 

1-5 

189 

190 

192 

19-3 

19-5 

196 

198 

19-9 

201 

202 

20 

18-8 

189 

191 

19-2 

194 

19-5 

19-7 

19-8 

200 

20  1 

1-004 

2-5 

18-7 

18-8 

190 

191 

193 

194 

19-6 

19-7 

199 

200 

3  0 

18-6 

18  8 

18-9 

190 

192 

193 

19-5 

19-6 

19-8 

199 

1004 

3-5 

18-5 

18-7 

18-8 

18-9 

191 

192 

19*4 

195 

19-6 

19-8 

40 

18-4 

18-6 

18-7 

18-9 

190 

19-1 

19-3 

19-4 

19  5 

19-7 

1-004 

4-5 

18-4 

18-5 

18-6 

18-8 

18-9 

190 

192 

19  3 

19-4 

196 

50 

18-3 

18-4 

18-5 

18-7 

18-8 

18-9 

191 

19-2 

19-3 

19-5 

1003 

5-5 

182 

18-3 

18-4 

186 

18-7 

18-8 

190 

191 

19-2 

19-4 

60 

181 

18-2 

18-3 

18-5 

18-6 

18-7 

18-9 

190 

191 

19-3 

1003 

6-5 

18-0 

18-1 

18-2 

18-4 

18  5 

186 

18-8 

18-9 

19-0 

191 

7-0 

17-9 

180 

18-1 

18-3 

18-4 

18-5 

18-7 

18-8 

18-9 

190 

1003 

7-5 

17-8 

17-9 

180 

18-2 

18-3 

18-4 

18-5 

18-7 

18-8 

18-9 

8-0 

17-7 

17-8 

17-9 

181 

182 

18-3 

18-4 

18  6 

18-7 

18-8 

1003 

8-5 

17-6 

17-7 

17-8 

180 

18-1 

18-2 

18-3 

18-5 

18-6 

18-7 

90 

17-5 

17-6 

17-7 

17-9 

18-0 

18-1 

18-2 

18-3 

18-5 

18-6 

1003 

9-5 

17-4 

17-5 

17-6 

17-7 

17-9 

18-0 

18-1 

18-2 

18-3 

18-5 

100 

17-3 

17-4 

17-5 

17-6 

17-8 

17-9 

180 

18-1 

182 

18-4 

1002 

105 

17-2 

17-3 

17-4 

17-5 

17-6 

17-8 

17-9 

180 

181 

182 

110 

17-1 

17-2 

17-3 

174 

17-5 

17-7 

17-8 

17-9 

18-0 

181 

1-002 

11-5 

170 

17-1 

17-2 

17-3 

17-4 

17-5 

17-7 

17-8 

17-9 

18-0 

12-0 

16-9 

170 

17-1 

172 

17-3 

17-4 

17-5 

17-7 

17-8 

17-9 

1-002 

12-5 

16-7 

16-9 

17-0 

17-1 

17-2 

17-3 

17-4 

17-5 

17-7 

17-8 

130 

16-6 

16-7 

169 

170 

17-1 

17-2 

17-3 

17-4 

17-5 

176 

1-002 

13-5 

16-5 

16-6 

16-7 

16-9 

17-0 

17-1 

17-2 

17-3 

17-4 

17-5 

140 

16-4 

16-5 

16-6 

16-7 

16-9 

17-0 

17-1 

17-2 

17-3 

17-4 

1001 

14-5 

16-3 

16-4 

16-5 

16-6 

16-7 

16-8 

170 

17-1 

172 

17-3 

150 

16-2 

16-3 

16-4 

16-5 

16-6 

16-7 

16-8 

169 

17-1 

172 

1001 

15-5 

16-1 

162 

163 

16-4 

16-5 

16-6 

16  7 

168 

16-9 

170 

160 

160 

161 

16-2 

16-3 

164 

16-5 

16  6 

16  7 

16-8 

16-9 

1001 

16-5 

158 

159 

161 

16  2 

16  3 

16-4 

165 

16  6 

167 

168 

170 

15-7 

15  8 

15-9 

160 

161 

16-2 

16-4 

16-5 

166 

16-7 

1001 

17-5 

15-6 

15-7 

15-8 

159 

160 

16-1 

162 

16-3 

16-4 

165 

180 

15-5 

15-6 

15-7 

15-8 

15-9 

160 

161 

16-2 

16-3 

16-4 

1001 

185 

15  4 

15  5 

15-6 

15-7 

15  8 

159 

160 

16  1 

162 

16-3 

190 

152 

15-3 

154 

15-5 

15'7 

15  8 

159 

160 

161 

162 

1*000 

195 

151 

152 

15  3 

154 

15-5 

156 

157 

15-8 

15  9 

160 

20  0 

15  0 

151 

152 

15-3 

154 

15-5 

16-6 

157 

158 

159 

1000 
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Table  1  (  Continued  ) 
(  15°  Range  ) 


Observed 
Temperature 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

150 

151 

15-2 

15-3 

15-4 

15-5 

15-6 

15-7 

15-8 

15-9 

20°C 
Conversion 

°C 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

14-9 

150 

151 

152 

15-3 

15  4 

15-5 

156 

15  7 

15  8 

21-0 

14-8 

14-9 

150 

150 

151 

15  2 

15-3 

15-4 

15-5 

15-6 

1000 

21-5 

14-6 

14-7 

14  8 

14-9 

150 

151 

15-2 

15  3 

154 

15-5 

220 

14-5 

14-6 

14-7 

14-8 

14-9 

150 

15-1 

15-2 

15  3 

154 

0-999 

22-5 

14-4 

14-5 

14-6 

14-7 

14-8 

14-9 

150 

151 

15-2 

15  2 

230 

14-3 

14-3 

144 

14-5 

146 

14-7 

148 

14*9 

150 

15-1 

0-999 

23-5 

141 

14-2 

14-3 

14-4 

14  5 

14;6 

14  7 

14  8 

14-9 

15-0 

240 

140 

141 

14-2 

143 

144 

14-5 

146 

14-7 

14-8 

14-8 

0999 

24-5 

13-9 

140 

141 

14-1 

14-2 

14-3 

14-4 

145 

14-6 

14-7 

250 

13-7 

13-8 

13-9 

140 

141 

14-2 

14-3 

14-4 

145 

14-6 

0-999 

255 

13  6 

137 

138 

13-9 

140 

14  1 

142 

14-3 

14-4 

144 

26-0 

13-5 

136 

-  13  7 

13-8 

13-8 

139 

14  0 

141 

14-2 

14  3 

0-998 

26-5 

13  3 

134 

13-5 

13-6 

13-7 

13-8 

13-9 

14  0 

141 

14-2 

27-0 

13-2 

13-3 

13-4 

135 

13-6 

13-7 

13-8 

13-9 

13-9 

140 

0998 

27-5 

13-1 

13-2 

13-3 

13-4 

134 

13-5 

136 

13-7 

138 

139 

28-0 

12-9 

130 

131 

13-2 

13-3 

13-4 

13-5 

13-6 

13-7 

13-8 

0-998 

28-5 

128 

12-9 

13-0 

131 

13-2 

133 

13-4 

13-4 

13-5 

13-6 

29-0 

12  7 

12-8 

13-9 

12-9 

13  0 

13-1 

13  2 

133 

13-4 

13-5 

0997 

29-5 

12-5 

12-6 

12-7 

12-8 

129 

130 

13-1 

13-2 

13-3 

13-3 

300 

12-4 

12-5 

12-6 

12-7 

128 

129 

12-9 

130 

131 

132 

0997 

30-5 

12-3 

12-4 

12-5 

12-5 

12-6 

12-7 

12-8 

129 

130 

13*1 

31-0 

12-1 

12-2 

12-3 

124 

125 

126 

12-7 

12-8 

12-8 

12-9 

0-997 

31'5 

120 

12-1 

12-2 

12-3 

12-3 

12-4 

12-5 

12  6 

12-7 

12-8 

320 

119 

11-9 

120 

12-1 

12-2 

12-3 

124 

12-5 

12-6 

12-6 

0-997 

32-5 

11-7 

11-8 

11-9 

120 

12-1 

12  2 

12-2 

12-3 

12-4 

12-5 

330 

11-6 

11-7 

11-8 

118 

11-9 

120 

12  1 

12-2 

12-3 

124 

0996 

33  5 

114 

11-5 

11-6 

11-7 

11  8 

119 

120 

120 

12  1 

122 

340 

113 

11-4 

11  5 

11-6 

11-6 

11-7 

118 

11-9 

120 

12-1 

0-996 

34-5 

11-2 

11-3 

11-3 

11-4 

11-5 

11-6 

11-7 

11-8 

11-8 

119 

35-0 

110 

111 

11-2 

11-3 

11-4 

114 

11-5 

11-6 

11-7 

11-8 

0-996 

360 

10-7 

108 

109 

110 

111 

11-2 

11-2 

11-3 

114 

115 

0  995 

370 

105 

10  5 

106 

10-7 

10  8 

109 

110 

110 

111 

112 

0995 

38-0 

10-2 

10  3 

10  3 

10-4 

10-5 

106 

107 

108 

10  8 

10  9 

0995 

39-0 

9-9 

100 

100 

101 

102 

10  3 

104 

10-5 

10  5 

10-6 

0994 

400 

96 

97 

9-8 

9-8 

99 

100 

101 

102 

102 

103 

0  994 

Litres  per 

100  kg  at 

1022 

102-3 

102-3 

102-3 

102-3 

102-3 

102-3 

102-3 

102-3 

102-4 

Observed 

Degree 
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Table  1    Temperature  Correction  Data 

(  16°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  tPC 

Volume  At 

Temperature 

°C 

160 

161 

16-2 

16-3 

16-4 

165 

16-6 

16-7 

168 

169 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

207 

20-8 

210 

21-1 

21-3 

214 

21-6 

21-8 

21-9 

22  1 

1005 

05 

20-6 

20-7 

20-9 

21  0 

21-2 

21  3 

215 

216 

21  8 

220 

10 

20  5 

20-6 

20-8 

209 

21-1 

21-2 

21-4 

21  5 

21-7 

21  8 

1005 

1-5 

20-4 

20-5 

206 

20-8 

20-9 

21-1 

21-2 

21  4 

21  5 

21  7 

20 

20-2 

20-4 

205 

20-7 

20-8 

210 

211 

21-3 

214 

21-6 

1004 

2-5 

201 

203 

204 

206 

207 

209 

210 

212 

21-3 

21  4 

30 

200 

202 

20-3 

20  5 

206 

20-7 

20  9 

210 

21-2 

21  3 

1004 

3-5 

199 

20  1 

202 

204 

205 

206 

208 

209 

211 

21-2 

40 

19  8 

20  0 

20  1 

202 

20  4 

205 

207 

20  8 

20  9 

21  1 

1004 

45 

197 

19-8 

200 

201 

20-3 

204 

205 

207 

208 

20  9 

50 

196 

197 

199 

20  0 

20  1 

203 

20  4 

205 

207 

208 

1004 

55 

195 

19-6 

19  8 

199 

20  0 

20  2 

20-3 

204 

20  6 

207 

60 

194 

195 

196 

198 

199 

20  0 

20  2 

203 

204 

20-6 

1004 

65 

193 

19-4 

195 

19-7 

198 

199 

20  1 

202 

20  3 

20-4 

70 

19-2 

193 

194 

19-5 

19-7 

198 

199 

20  1 

202 

203 

1003 

75 

190 

192 

19-3 

19-4 

19-6 

197 

19-8 

199 

201 

202 

80 

18  9 

191 

192 

193 

194 

196 

197 

19-8 

199 

20  1 

1003 

8-5 

18  8 

189 

19  1 

19-2 

19  3 

194 

196 

19-7 

198 

199 

90 

18-7 

18-8 

18-9 

191 

19-2 

19  3 

194 

19-6 

19-7 

19-8 

1002 

9-5 

18-6 

18-7 

18-8 

190 

191 

192 

193 

194 

196 

19-7 

100 

18-5 

186 

18-7 

18  8 

190 

19  1 

19-2 

19  3 

194 

19  5 

1003 

105 

18-4 

18-5 

18-6 

18-7 

18  8 

189 

19  1 

19-2 

19  3 

19  4 

110 

182 

18-4 

18-5 

18-6 

18-7 

188 

189 

19  1 

19-2 

19  3 

1002 

115 

181 

18-2 

18-4 

18-5 

18*6 

187 

18-8 

189 

190 

192 

120 

180 

181 

18-2 

18-3 

185 

186 

18-7 

188 

189 

190 

1002 

12-5 

17-9 

180 

181 

18-2 

18-3 

184 

18  6 

18  7 

18-8 

18-9 

130 

17-8 

17-9 

180 

181 

182 

18-3 

18-4 

18-5 

18-7 

18-8 

1-002 

13-5 

17-6 

17-7 

179 

18  0 

18*1 

18-2 

18-3 

18  4 

18-5 

18-6 

140 

17-5 

176 

17-7 

17-8 

180 

18  1 

182 

18  3 

18  4 

18-5 

1002 

145 

17-4 

17-5 

17-6 

17-7 

178 

179 

180 

18-2 

18-3 

18-4 

150 

17-3 

17-4 

17-5 

17-6 

17-7 

17-8 

179 

180 

181 

18-2 

1-001 

155 

171 

17-3 

17-4 

175 

17-6 

17-7 

178 

17-9 

180 

18  1 

160 

170 

17-1 

17-2 

17-3 

17-4 

17-6 

17-7 

17-8 

179 

180 

1001 

165 

169 

17  0 

171 

172 

17-3 

17  4 

17-5 

17-6 

17-7 

17-8 

170 

168 

169 

170 

171 

17-2 

17  3 

17  4 

17-5 

17-6 

17-7 

1001 

17-5 

16-6 

16-7 

169 

170 

171 

17-2 

17-3 

17-4 

17-5 

17-6 

180 

16-5 

16  6 

16-7 

16-8 

16-9 

170 

171 

17-2 

173 

17-4 

1001 

18-5 

16-4 

16-5 

16-6 

167 

16-8 

169 

170 

171 

17-2 

17-3 

190 

16-3 

16-4 

16-5 

16-6 

167 

16-8 

16-9 

17  0 

17  1 

17-2 

1000 

195 

161 

16-2 

163 

164 

16-5 

166 

16  7 

168 

169 

170 

200 

160 

161 

16-2 

163 

16-4 

165 

166 

16-7 

16-8 

169 

1000 
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Table  1     (  Contiuned  ) 
(  16°  Range) 


Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

16-0 

161 

16-2 

16-3 

164 

16  5 

16-6 

16-7 

16-8 

169 

20  x: 

Conversion 

( 

Corresponding 

Degree  at  20°C 

Factor 

205 
210 
21  5 

220 

225 

15-9 
15-7 
15  6 
15  5 
15-3 

160 
15  8 
15-7 
15  6 
15  4 

161 
15-9 
15-8 
15-7 
15-5 

16-2 
160 
15  9 
15-8 
15-6 

16-3 
161 
16  0 
159 
15-7 

16-4 

16-2 
161 
160 
15-8 

16-5 
16  3 
16  2 

161 
159 

16  6 

16-4 
16  3 
16-2 
160 

16-7 
16-5 
16-4 
16  3 

161 

16-9 
16-6 
16-5 
16-4 
162 

1000 
0999 

230 
23-5 
240 
24-5 
250 

15-2 
151 
14-9 
14-8 
14-7 

15-3 
15  2 
150 
14-9 

14-8 

154 
15-3 

15-1 
150 
14-9 

15  5 
15  4 

15-2 
15-1 
150 

15-6 
15.5 
1  5-3 

15-2 
150 

15.7 
15  6 
15-4 
15-3 
151 

15-8 
15-6 
15-5 
15  4 

15-2 

15-9 

15-7 
15  6 
15-5 

15-3 

160 
15-8 
15-7 
15-6 
15-4 

161 
15  9 
15-8 
15-7 

15-5 

0999 
0-999 
0-999 

25-5 
260 
26-5 
27-0 
27-5 

14  5 

34-4 
14  3 

141 
140 

146 
145 
14-4 
14-2 
141 

14-7 
14-6 
14-4 
14-3 
14-2 

14-8 
14  7 

14-5 
14-4 
14-3 

149 

14-8 
14-6 
14-5 

14-4 

15  0 
14  9 
14-7 
14-6 

14-4 

151 
15  0 
14-8 
14  7 
14-5 

15  2 

15  0 
14-9 
14  8 

14-6 

15-3 
151 
15  0 
14-9 
14-7 

15-4 
15  2 
151 
34-9 
14-8 

0-998 
.    0-998 

280 
28-5 
290 
29-5 
300 

13  9 

13-7 
13-6 
13-4 
13-3 

13-9 

13-8 

13-7 
13-5 
134 

140 
13-9 
13-8 
13-6 

13-5 

141 

140 
13-8 
13-7 
13-6 

142 

141 
13-9 
13-8 

13-6 

143 

14-2 
140 
13-9 
13-7 

14-4 
14  3 
141 
140 
13-8 

14-5 
14-3 
14-2 
14-1 
13  9 

146 
14-4 
14-3 
14-1 
140 

14-7 
14-5 
14-4 

14-2 
141 

0998 
0997 
0997 

305 
310 
315 

320 
325 

13-2 
130 
12-9 
12-7 
12-6 

13-2 
131 
130 
128 
12-7 

13-3 

13-2 
130 
129 
12-8 

13-4 
13-3 
13-1 
130 
12-8 

13-5 
134 
13-2 
131 
12-9 

13-6 
13-5 
13-3 
13-2 

130 

13-7 
13-5 
13-4 

13-3 
131 

13-8 
13-6 
13-5 
13-3 
13-2 

13  9 
13  7 
13-6 
134 
13-3 

13  9 
13-8 
13-7 
13  5 
13-4 

0-997 
0996 

330 
33-5 
34  0 
34-5 
350 

12-4 
12-3 
12-2 
12  0 
119 

125 
12-4 
12-2 
121 
120 

12-6 
12-5 
12-3 
12-2 
120 

12-7 
12-6 
12-4 
12-3 
121 

12-8 
126 
12  5 

12-4 
12-2 

12-9 

12-7 
12-6 
12-4 

12-3 

130 
12-8 
12-7 
12  5 
12-4 

130 
12  9 

12-8 
12-6 
12-5 

131 
130 
12-8 
12-7 
12-5 

13-2 

131 
12  9 
12-8 
12-6 

0996 
0.996 
0-996 

360 
370 
380 
390 
400 

11-6 
11-3 
110 
107 
10-4 

11-7 
11-4 
111 
10  8 
10-5 

11-8 
11-5 
11-2 
10-9 
106 

118 
11-5 
11-2 
109 
206 

119 
11-6 

11-3 
110 
107 

120 
11-7 
11-4 
111 
10-8 

12-1 
11-8 
11-5 
1 1*2 

10-9 

12-2 
1 1-9 

11-6 
11-3 
110 

12-3 
120 
J 1-7 
11-4 
1 11 

12-3 
J  20 
11-7 

11-4 
111 

0-995 
0995 
0995 
0994 
0994 

Litres  per 
100  kg  at 

102-4 

102-4 

102-4 

102  4 

1024 

102-4 

102-4 

102-4 

102-5 

102-5 

Observed 

Degree 

- 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(  IT  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

17-0 

171 

17-2 

17-3 

17-4 

17-5 

17-6 

17-7 

17-8 

17-9 

20°C 

°C 

Conversion 

Corresponding 

Degree 

at  20°C 

Factor 

00 

222 

22-4 

226 

22-7 

22-9 

230 

23-2 

23-3 

23-5 

23-6 

1005 

05 

221 

22-3 

224 

22-6 

227 

22-9 

230 

23-2 

23-3 

23-5 

10 

220 

221 

22-3 

22-4 

226 

22-7 

22-9 

230 

23-2 

23-3 

1005 

1-5 

21-9 

220 

22- 1 

22-3 

22-4 

22-6 

22-7 

22-9 

23  0 

23-2 

20 

21-7 

21-9 

220 

22-2 

22-3 

22-5 

22-6 

22-8 

22-9 

230 

1005 

2-5 

216 

21  7 

21  9 

220 

22-2 

22-3 

22-5 

22-6 

22-8 

22-9 

30 

21  5 

21  6 

218 

21  9 

22-0 

222 

22-3 

22-5 

22-6 

22-8 

1005 

3-5 

213 

21  5 

216 

21-8 

21-9 

220 

22-2 

22-3 

22-5 

22-6 

40 

21-2 

21-3 

21-5 

21-6 

21  8 

219 

220 

22-2 

22-3 

22-5 

1004 

4-5 

211 

21-2 

214 

215 

21-6 

21-8 

21  9 

220 

22-2 

22-3 

50 

210 

211 

21-2 

21-4 

21-5 

21  6 

21-8 

21-9 

220 

22-2 

1004 

5-5 

208 

210 

211 

21-2 

21-4 

21-5 

21-6 

21-8 

21-9 

220 

60 

20-7 

20-8 

210 

211 

21-2 

21-4 

21-5 

21  6 

21-7 

21-9 

1004 

65 

206 

207 

208 

210 

211 

21  2 

21-3 

21-5 

21  6 

217 

70 

204 

206 

20-7 

208 

210 

211 

21-2 

21-3 

21-5 

21-6 

1004 

7-5 

20-3 

204 

20-6 

20-7 

20-8 

20-9 

211 

21-2 

21-3 

21-5 

80 

202 

203 

204 

206 

207 

208 

20-9 

211 

21-2 

21-3 

1003 

8-5 

20  1 

20-2 

20-3 

20-4 

206 

20-7 

20-8 

20-9 

210 

21-2 

90 

199 

200 

20-2 

20-3 

20-4 

20-5 

20-7 

20-8 

20-9 

210 

1003 

95 

19-8 

19-9 

200 

202 

203 

20-4 

20-5 

20-6 

20-8 

20-9 

100 

197 

19-8 

19-9 

200 

20- 1 

20-3 

20-4 

20-5 

20-6 

20-7 

1003 

10-5 

19.5 

197 

19  8 

19-9 

200 

20- 1 

20-2 

20-4 

20-5 

20-6 

110 

19-4 

195 

19-6 

19-8 

19  9 

200 

201 

20-2 

20-3 

20-5 

1003 

11-5 

193 

19-4 

19-5 

196 

197 

19  9 

200 

201 

20-2 

20-3 

120 

191 

193 

194 

195 

19-6 

197 

198 

19  9 

201 

20-2 

1002 

12-5 

190 

191 

19-2 

19-4 

19-5 

19-6 

19-7 

19-8 

199 

200 

130 

18-9 

190 

191 

19-2 

19-3 

19-4 

196 

19-7 

19-8 

199 

1002 

13-5 

18-8 

18-9 

190 

191 

19-2 

19-3 

19-4 

19-5 

19-6 

19-8 

140 

18-6 

18-7 

18-8 

190 

191 

192 

19-3 

15-4 

19-5 

19-6 

1002 

14-5 

18-5 

18-6 

18-7 

18  8 

18-9 

190 

191 

19-3 

19-4 

19-5 

150 

18-4 

18-5 

18  6 

18-7 

18-8 

18-9 

190 

191 

19-2 

19-3 

1001 

15-5 

18-2 

18-3 

18-4 

18-5 

18-6 

18  8 

18-9 

190 

191 

19-2 

160 

18- 1 

18-2 

18-3 

18-4 

18  5 

18  6 

18-7 

18  8 

18-9 

190 

1001 

165 

180 

181 

18  2 

18-3 

18-4 

18-5 

18-6 

18-7 

18-8 

18-9 

170 

17-8 

17-9 

180 

181 

18-2 

18-3 

18-4 

18-6 

18-7 

18-8 

1001 

17-5 

17-7 

17-8 

17-9 

180 

181 

18-2 

18-3 

18-4 

18-5 

18-6 

180 

17-5 

17-6 

17  8 

179 

180 

181 

18-2 

18-3 

18-4 

18-5 

1001 

18-5 

17-4 

17-5 

17-6 

17-7 

17-8 

179 

180 

181 

18-2 

18-3 

190 

17-3 

17-4 

17-5 

17-6 

17-7 

17-8 

17-9 

180 

181 

18-2 

1000 

19-5 

17-1 

17-2 

17-3 

17-4 

17-5 

176 

17-7 

17-8 

17-9 

180 

200 

170 

17-1 

17-2 

17-3 

174 

175 

17-6 

17-7 

17-8 

179 

1000 
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Table  1  ( 

Continued ) 

(  17°  Range  ) 

Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

°C 

17-0 

17-1 

17-2 

17-3 

17-4 

17-5 

17-6 

17-7 

17-8 

17-9 

20°C 
ConversiOD 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 
210 
21-5 
220 

22-5 

16-9 

16-7 
16-6 
16-4 
163 

170 
16-8 

16-7 
16-5 
164 

17-1 
16-9 
16-8 
16-6 
16-5 

17-2 
170 
16-9 
16-7 
16  6 

17-3 
171 
170 
168 
167 

17-4 
17-2 
171 
16  9 
16  8 

17-5 
17-3 
17-2 
170 
16-9 

17-6 
17-4 
17-3 
171 
170 

17-7 
17-5 
17-4 
17-2 
171 

17-8 
17-6 
17-5 
17-3 
17-2 

1000 
0999 

230 
23-5 
24-0 
24-5 
250 

16-2 
160 
15  9 
15-7 

15-6 

16-3 
16-1 
160 
15-8 
15-7 

16-4 
16-2 
161 
15-9 
15  8 

16-5 
16-3 
16-2 
160 
15  9 

16  6 
16-4 

16-3 
161 
160 

166 
16  5 

16-4 
16-2 
161 

16-7 
166 
16-5 
16-3 
162 

16-8 
16-7 
16-6 
16-4 
16-3 

16-9 
16-8 
16-6 
16-5 
16-4 

37-0 
169 
36-7 
16-6 

16*4 

0-999 
0-999 
0999 

25-5 
260 
26-5 
27-0 

27-5 

15-5 
15  3 

15-2 
150 
14-9 

15-6 
15-4 
15-3 
151 
150 

15-7 
15-5 

15-4 
15-2 
151 

15-7 
15-6 
15-5 
15-3 

15-2 

15-8 
15.7 
15-5 

15-4 
15-3 

15-9 
15-8 
15-6 

15-5 
15-4 

160 
15-9 

15-7 
156 
15-4 

161 
160 
15  8 

15-7 
15-5 

16-2 
161 
15-9 
15-8 
156 

16-3 
26  2 

160 
15-9 

15-7 

0-998 
0-998 

280 
28-5 
290 
295 
300 

14-8 
14  6 
14  5 

14-3 
14-2 

14-8 
14-7 
14-6 
14-4 
143 

14-9 
14-8 
146 
14-5 
14-4 

150 
149 

14-7 
14-6 
144 

151 
150 
14-8 

14-7 
14-5 

15-2 
151 
14-9 
148 
14-6 

15  3 

151 
150 
14-9 
14-7 

15-4 
15-2 
15-1 
14-9 
14-8 

15-5 

15-3 
15-2 
150 
14-9 

15-6 
15-4 
15-3 
15-1 
150 

0-998 
0-997 
0997 

305 
31-0 

31-5 
320 
32-5 

140 
13  9 

137 
13-6 
13-5 

141 
14  0 
13-8 
13-7 
13-5 

14-2 

141 
13-9 

13-8 
13-6 

14-3 
14-2 
140 
13-9 
13-7 

14-4 
14-2 
141 
13  9 
13-8 

14-5 
14-3 
14-2 
140 
13  9 

14-6 
14-4 

14-3 
141 
140 

14-6 
14-5 

14-4 
14  2 

14-1 

14-7 
14-6 
14  4 
143 

14-1 

14-8 
14-7 
14*5 
14-4 
14-2 

0997 
0996 

33-0 
33-5 
34  0 
34-5 
350 

13-3 

13-2 
130 
12-9 
12-7 

13-4 

13-2 
131 
12  9 
12-8 

13-5 
13-3 
13-2 
130 
12  9 

13-6 
13  4 
13-3 
131 
130 

13-6 
13-5 

13-4 
13-2 
131 

13-7 
13  6 
13-4 
13-3 
131 

13-8 
13-7 
13-5 
13*4 
13-2 

13-9 
13-8 
13-6 
13-5 
13-3 

140 
13-8 
13-7 
13-5 
13-4 

14-1 
13  9 
13-8 
13*6 

13-5 

0-996 
0-996 
0995 

360 
37-0 
380 
390 
400 

12-4 
12! 
11-8 
11-5 
11-2 

12-5 
12  2 

11-9 
11-6 

11-3 

12-6 
12-3 
120 
11-7 
11-4 

12-7 
12-4 

J21 
11.8 
11-5 

12-8 
12-5 
12-2 
11-8 
11-5 

12-8 
12-5 
12-2 
11-9 
11-6 

12-9 
12-6 
12  3 

12  0 

11-7 

130 
12-7 
12-4 
121 
11-8 

13-1 
12-8 
12-5 
12-2 
11-9 

13-2 
12-9 
12-6 
12-3 
11-9 

0-995 
0995 
0994 
0994 
0-994 

Litres  per 
100  kg  at 

102-5 

102-5 

102-5 

102-5 

102-5 

102-5 

102-5 

1026 

102-6 

102-6 

■     i 

Observed 

Degree 

'..    :. 

■i 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(  W  Range) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

"C 

18-0 

18-1 

18-2 

183 

18-4 

18-5 

18-6 

187 

18-8 

18-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

23-8 

240 

24-1 

24-3 

24-4 

24-6 

24-7 

249 

250 

25-2 

1006 

05 

23-7 

23-8 

240 

24-1 

24-3 

24-4 

24-6 

24-7 

249 

250 

10 

23-5 

23-6 

23-8 

23-9 

24-1 

24-2 

24-4 

24-5 

24-7 

24-8 

1006 

1-5 

23-3 

23-5 

23-6 

23-8 

23-9 

24- 1 

24-2 

24-4 

24-5 

24-7 

20 

23-2 

23-3 

23-5 

23-6 

23-8 

23-9 

24-1 

24-2 

24-4 

24-5 

1005 

2-5 

230 

23-2 

23-3 

23-5 

23-6 

23-8 

23-9 

240 

24-2 

24-3 

3  0 

22-9 

230 

23-2 

23-3 

23-5 

23-6 

23-7 

23-9 

240 

24-2 

1005 

3-5 

22-7 

22-9 

230 

23-2 

23-2 

23-4 

23-6 

23-7 

23-9 

240 

4  0 

22-6 

22-7 

22-9 

230 

231 

23-3 

23-4 

23-6 

23-7 

23-8 

1005 

4-5 

22-4 

22-6 

22-7 

229 

230 

23-1 

23-3 

23-4 

23-5 

23-7 

50 

22-3 

22-4 

22-6 

22-7 

22-8 

23-0 

23  1 

232 

23-4 

23-5 

1004 

5-5 

22-2 

22-3 

22-4 

22-6 

22-7 

22-8 

230 

231 

23-2 

23-3 

60 

220 

221 

22-3 

22-4 

22-5 

22-7 

22-8 

22-9 

23-1 

23-2 

1004 

6-5 

21-9 

220 

221 

22-3 

22-4 

22-5 

22-6 

22-8 

22-9 

23  0 

70 

21-7 

21-9 

22-0 

221 

22-2 

224 

22-5 

22-6 

22-7 

22-9 

1004 

7-5 

21-6 

21-7 

21-8 

22  0 

22-1 

22-2 

22-3 

22-5 

22-6 

22-7 

80 

21-4 

21-6 

21-7 

21-8 

21-9 

22  1 

22-2 

22-3 

22-4 

22-6 

1004 

8-5 

21-3 

21-4 

21-5 

21-7 

21  8 

21  9 

220 

22-2 

22-3 

22-4 

90 

211 

21-3 

21-4 

21-5 

21-6 

21-8 

21  9 

220 

221 

22-2 

1003 

95 

210 

211 

21-2 

21-4 

21-5 

21  6 

21-7 

21  8 

220 

221 

100 

20-9 

210 

211 

21-2 

21-3 

21-5 

21-6 

21-7 

21-8 

21*9 

1003 

10-5 

20-7 

20-8 

210 

211 

21  2 

21-3 

21-4 

21-5 

21-7 

21-8 

110 

20-6 

20-7 

20-8 

209 

210 

21-2 

21-3 

21  4 

21-5 

21-6 

1003 

11-5 

20-4 

20-6 

20-7 

20-8 

20-9 

210 

21-1 

21-2 

21-4 

21-5 

120 

20-3 

20-4 

20-5 

20-6 

20-8 

20-9 

210 

211 

21-2 

21-3 

1002 

12-5 

20-2 

20-3 

20-4 

205 

20-6 

20-7 

20-8 

20-9 

21-1 

21-2 

13  0 

200 

201 

20-2 

203 

20-5 

206 

20-7 

20-8 

20-9 

210 

1002 

13-5 

199 

200 

201 

202 

20-3 

20-4 

20-5 

20-6 

20-8 

20-9 

140 

19-7 

19-8 

199 

201 

20-2 

20-3 

204 

20-5 

20-6 

20-7 

1002 

14-5 

19-6 

19-7 

198 

19-9 

200 

20- 1 

20-2 

20-3 

20-5 

20-6 

150 

19-4 

19-5 

19-7 

198 

199 

200 

201 

20-2 

20-3 

20-4 

1001 

15-5 

19-3 

19-4 

19-5 

19-6 

197 

19  8 

19  9 

200 

20-2 

20-3 

16  0 

192 

193 

194 

195 

19-6 

197 

19  8 

19  9 

200 

201 

1001 

16-5 

190 

191 

19-2 

19-3 

19-4 

195 

19  6 

19-7 

19  9 

200 

170 

18-9 

190 

191 

19-2 

19-3 

194 

19-5 

19-6 

19-7 

19-8 

1001 

17-5 

18-7 

18-8 

18-9 

190 

191 

19-2 

19-3 

19*4 

196 

19-7 

180 

18  6 

18-7 

18-8 

18-9 

190 

191 

19-2 

19-3 

19-4 

19-5 

1-OOt 

185 

18-4 

18-5 

18-6 

18-7 

18-8 

18-9 

190 

191 

19-3 

19-4 

19  0 

18-3 

18-4 

18-5 

18-6 

18-7 

18-8 

18-9 

190 

191 

19-2 

1000 

19  5 

181 

18-2 

18-3 

18-4 

18-5 

18-6 

18-7 

18-8 

190 

191 

200 

180 

181 

18-2 

18-3 

1S-4 

18-5 

18-6 

187 

18-8 

189 

1000 
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Table  1  ( 

Continued  ) 

(  18°  J 

Range  ) 

Observed 

Temperature 

°C 

Observed  Degree  at  fC 

Volume  At 

18-0 

18-1 

18-2 

18-3 

18-4 

18-5 

18-6 

18-7 

18-8    1 

18-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 
210 
21-5 
220 
22-5 

17-9 
17-7 
17-6 
17-4 
17-3 

180 
17-8 
17-7 
17-5 
17-4 

181 
179 
17-8 
17-6 
17-5 

18-2 
180 
17-9 
17-7 
17-6 

18-3 
18-1 
180 
17-8 
17-7 

18-4 
18-2 
18-1 
17-9 
17-8 

18-5 
18-3 
18-2 
180 
17-9 

18-6 

18-4 
38-2 

18-1 
17-9 

18-6 
18-5 

18-3 
18-2 
180 

18-7 
18-6 
18-4 
18-3 
181 

1000 
0-999 

230 

23-5 
240 
24-5 
250 

17-1 
170 
16-8 

16-7 
16-5 

17-2 

171 
16-9 
16-8 

16-6 

17-3 
17-2 
170 
16-9 
16-7 

17-4 

17-3 
171 
170 

168 

17-5 
17-4 
17-2 
17-1 
169 

17-6 
17-5 

17-3 
17-2 
170 

17-7 
17-6 
17-4 
17-3 

17-1 

17-8 
17-6 
17-5 
17-3 
17-2 

17-9 
17-7 
17-6 

17-4 
17-3 

180 
17-8 

17-7 
17-5 

17-4 

0-999 
0-999 
0-998 

25-5 
260 
26-5 
270 

27-5 

16-4 
16-2 
161 
160 
15-8 

16-5 
16-3 
16-2 
160 
15-9 

16-6 

16-4 
163 
161 
160 

16-7 
16-5 
16-4 
16-2 
161 

16-8 
16  6 
16-5 
16-3 

16-2 

169 
167 

166 
16-4 
16-3 

170 
16-8 
16-6 
16-5 
16-3 

170 
16-9 

16-7 
166 
164 

171 
170 
16-8 
16-7 
16-5 

17-2 
171 
16-9 
16-8 
1&6 

0-998 
0-998 

280 
28-5 
290 
29-5 
300 

15-7 
15-5 
15-4 
15-2 
151 

15-7 
15-6 
15-4 
15-3 
151 

15-8 
15-7 
15-5 
15-4 
15-2 

15-9 
15-8 
15-6 
15-5 
15-3 

160 
15-9 
15-7 
15-6 

15-4 

161 
160 
15-8 
15-7 
15-5 

16-2 
160 
15-9 
15-7 
15-6 

16-3 

161 
160 
15-8 
15-7 

16-4 
16-2 
161 
15-9 
15-8 

16-5 
16-3 
16-2 
160 
15-9 

0-998 
0-997 
0-997 

30-5 
310 
31-5 
320 
32-5 

14-9 
14-8 
14-6 
14-5 
14-3 

150 
14-8 
14-7 
14-5 
14-4 

151 
14-9 
14-8 
14-6 
14-5 

15-2 
150 
14-9 
14-7 
14-6 

15-3 
151 
150 
14-8 
14-7 

15-3 
15-2 
150 
14-9 

14-7 

15-4 
15-3 
151 
150 
14-8 

15-5 
154 
152 
15-1 
149 

15-6 
155 
153 
15-2 

150 

15-7 
15-5 
15-4 
152 

151 

0-997 
0996 

330 
33-5 
340 
34-5 
350 

14-2 
140 
13-9 
13-7 
136 

14-2 
141 
13  9 
13-8 
13-6 

14-3 

14-2 
140 
13-9 
13-7 

14-4 
143 

141 
140 
13-8 

14-5 
14-4 
14-2 
140 
139 

146 

14-4 
14-3 
141 
140 

14-7 
14-5 
14-4 
14-2 
141 

148 
14-6 
14-5 
14-3 
141 

14-8 
14-7 
14-5 
14-4 
14-2 

14-9 
14-8 
14-6 
14-5 
143 

0-996 
0-996 
0995 

360 
370 
38  0 
390 
400 

13-3 

12-9 
12-6 
12-3 
120 

13  3 
130 

12-7 
12-4 

121 

134 

131 
12-8 
125 

12-2 

13-5 

13-2 
12-9 
12-6 
123 

13-6 
13-3 

130 
12-7 

124 

13-7 

13-4 
131 
12-7 

12-4 

13-8 
13-4 
131 
12-8 
12-5 

13-8 

13.5 
13-2 
12-9 
12-6 

13-9 
13  6 

13-3 
130 
12-7 

140 
13-7 
13-4 
131 
12-8 

0-995 
0-995 
0-994 
0-994 
0994 

Litres  per 
100  kg  at 

102-6 

102-e 

i     102-6 

102-6 

102-e 

]     102-6 

102-7 

102-7 

102-7 

102-7 

Observed 

• 

Degree 
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Table  1   Temperature  Correction  Data 

(  19°  Range) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

190 

191 

|  19-2 

19-3 

19-4 

19-5 

19-6 

19-7 

19-8 

19-9 

20°C 

°C 

I 

1 

Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

25-3 

25-5 

25-6 

25-8 

25-9 

26- 1 

26-2 

26-4 

26-5 

267 

1007 

0-5 

25-2 

25-3 

25-5 

256 

25-8 

25-9 

26-1 

26-2 

26-3 

26-5 

10 

250 

25-1 

25-3 

254 

25-6 

25-7 

25-9 

260 

26-2 

26-3 

1006 

1-5 

24-8 

250 

251 

253 

25-4 

25-5 

25-7 

25-8 

260 

26- 1 

20 

24-6 

24-8 

24-9 

251 

25-2 

254 

25-5 

25-6 

25-8 

25-9 

1006 

2-5 

24-5 

24-6 

24-8 

249 

250 

25-2 

25-3 

25-5 

25-6 

25-7 

3-0 

243 

24-4 

24-6 

24-7 

24  9 

250 

25- 1 

253 

25-4 

25-5 

1006 

3-5 

24- 1 

24-3 

24-4 

24-5 

24-7 

24-8 

250 

25-1 

25-2 

25-4 

40 

240 

241 

24-2 

24-4 

24-5 

24-6 

24-8 

24-9 

25-1 

25-2 

1005 

4-5 

23-8 

23-9 

24- 1 

24-2 

24-3 

24-5 

24-6 

24-7 

24-9 

250 

50 

23-6 

23-8 

23-9 

240 

24-2 

24-3 

24-4 

24-6 

247 

24-8 

1005 

5-5 

23-5 

.23-6 

23-7 

239 

240 

24- 1 

24-3 

24-4 

24-5 

24-7 

60 

23-3 

23-4 

23-6 

237 

23-8 

240 

24-1 

24-2 

24-3 

24-5 

1005 

65 

23-2 

233 

234 

23-5 

237 

23-8 

239 

241 

24-2 

24-3 

70 

230 

231 

23-3 

23-4 

23-5 

236 

23-8 

23-9 

240 

241 

1004 

7-5 

22-8 

230 

231 

23-2 

23-3 

23-5 

236 

23-7 

23-8 

240 

8-0 

22-7 

22-8 

22-9 

231 

23-2 

23-3 

23-4 

23-5 

23-7 

23-8 

1-004 

8-5 

22-5 

22-6 

22-8 

229 

230 

231 

23-3 

23-4 

23-5 

23-6 

90 

22-4 

22-5 

22-6 

22-7 

22-9 

23  0 

23-  r 

23-2 

23-3 

23-5 

1004 

95 

22-2 

22-3 

22-5 

22-6 

22-7 

22-8 

22-9 

23  0 

23-2 

23-3 

100 

22-1 

22-2 

22-3 

22-4 

22-5 

22-6 

22-8 

229 

23  0 

23-1 

1-003 

10-5 

21-9 

22-0 

22-1 

22-3 

22-4 

22-5 

22-6 

22-7 

22-8 

230 

110 

21  7 

21-9 

22-0 

22-1 

22-2 

22-3 

22-4 

22-6 

22-7 

22-8 

1003 

1 1-5 

21-6 

21-7 

21-8 

21-9 

22-1 

22-2 

22-3 

22-4 

22-5 

22-6 

120 

21-4 

21-6 

21-7 

21-8 

21-9 

220 

22-1 

22-2 

22-4 

22-5 

1003 

12-5 

213 

21-4 

21-5 

21-6 

217 

21-9 

220 

22- 1 

22-2 

22-3 

130 

21-1 

21-2 

21-4 

21-5 

216 

217 

21-8 

21-9 

220 

221 

1002 

135 

210 

211 

21-2 

21-3 

21-4 

21-5 

21-6 

21-8 

21-9 

220 

140 

20-8 

20-9 

210 

21-2 

21-3 

21-4 

21-5 

21-6 

217 

21-8 

1002 

14-5 

20-7 

20-8 

20-9 

210 

211 

21  2 

21-3 

21-4 

21-5 

217 

150 

20-5 

20-6 

20-7 

20-8 

210 

211 

21-2 

21-3 

21-4 

21-5 

1002 

15-5 

20-4 

20-5 

20-6 

207 

20-8 

20-9 

210 

211 

21-2 

213 

16  0 

20-2 

20-3 

20-4 

20-5 

20-6 

207 

20-9 

21.0 

211 

21-2 

1001 

16  5 

201 

20-2 

20-3 

204 

20-5 

20-6 

207 

20-8 

209 

210 

170 

19-9 

200 

201 

20-2 

20-3 

20-4 

20-5 

20-6 

20-7 

20-9 

1001 

17-5 

19-8 

199 

200 

20- 1 

20-2 

20-3 

20-4 

20-5 

20-6 

20-7 

180 

19  6 

19-7 

19-8 

19-9 

200 

201 

20-2 

20-3 

20-4 

20-5 

1001 

18  5 

19-5 

196 

19-7 

19-8 

199 

200 

20-1 

20-2 

20-3 

20-4 

190 

19  3 

194 

19-5 

19  6 

197 

19  8 

199 

200 

20- 1 

20-2 

1000 

19  5 

19-2 

19-3 

194 

19-5 

19-6 

197 

19-8 

19  9 

200 

20- 1 

200 

190 

191 

19-2 

193 

19-4 

19-5 

19-6 

197 

19-8 

19-9 

1000 
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Table  1  (  Continued  ) 
(  19°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t"C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

190 

19-1 

19-2 

19-3 

19-4 

19-5 

19-6 

197 

19-8 

19-9 

20aC 
Conversion 

Corresponding  Degree 

at  20°C 

Factor 

20-5 
210 
215 
220 

225 

18-8 
18-7 
18-5 
18-4 
18-2 

18-9 
18-8 
18-6 
18-5 
18-3 

190 
18-9 

18-7 
18-6 
18-4 

191 
190 
18-8 

18-7 
18-5 

19-2 
191 
18-9 
18-8 
18-6 

19-3 

19-2 
190 
18-9 

18-7 

19-4 
19-3 

191 
190 
18-8 

195 
19-4 
19-2 

191 
189 

19-6 
19-5 
19-3 
19-2 

190 

19-7 
19-6 
19-4 
19-3 
191 

1000 
0999 

230 
23-5 
240 
24-5 
250 

18-1 
17-9 
17-8 
17.6 
17-5 

18-2 
180 
179 
17-7 
17-6 

18-3 

181 
180 
17-8 
17-7 

18-4 

18-2 
181 
17-9 
17-8 

18-5 
18-3 
18-2 
180 

17-8 

18-6 
184 

18-3 
181 
17-9 

18-7 
18-5 
18-3 
18  2 

180 

18-8 
18-6 
18-4 
18-3 

181 

18-9 

18-7 
18-5 

18-4 
18-2 

18-9 
18-8 
18-6 
18-5 
18-3 

0-999 
0-999 
0-998 

25-5 
260 
265 
270 
27-5 

17-3 
17-2 
170 
16-9 
16-7 

17-4 
17-3 
17-1 
17-0 
16-8 

17-5 
17-4 
17-2 
17-0 
16-9 

17-6 
17-4 
17-3 
17-1 
170 

17-7 
17-5 
17-4 
17-2 
17-1 

17-8 
17-6 
17-5 
17-3 
17-2 

179 
17-7 
17-6 

174 

17-3 

180 
17-8 
17-7 
17-5 
17-3 

18-1 
17-9 
17-8 

17-6 
17-4 

18-2 
180 
17-8 
17  7 
17-5 

0-998 
0-998 

280 
28-5 
290 
29-5 
300 

16-6 
16-4 
16-2 
161 
15-9 

16-6 
16-5 

163 
16-2 
160 

16-7 
16  6 

164 
16-3 
161 

16-8 
16-7 
16-5 
16-4 
16-2 

16  9 

16-8 
16  6 
16-5 
16  3 

170 
16-9 
16-7 
16-5 
16-4 

17-1 
16-9 
16-8 
16-6 
16-5 

17-2 
170 
16-9 
16-7 
166 

17-3 

171 
170 
16-8 
16-6 

17-4 

17-2 
17-1 
16-9 
167 

0-997 
0-997 
0-997 

30-5 
310 
31-5 
320 

32-5 

15  8 

15-6 
15  5 
15-3 
15-2 

15-9 
15-7 
15-6 
154 
15-3 

16  0 
15-8 
15-7 
15  5 
15-3 

161 
15-9 

15-7 
15-6 
15-4 

16  1 

160 
15-8 
15-7 
15-5 

16-2 
161 
15  9 
15-8 

15-6 

16-3 
16  2 

160 
15-8 

15-7 

16*4 
16-2 
161 

15-9 

15-8 

16-5 
16-3 
162 
160 
15-9 

166 
16  4 
16-3 
161 
15-9 

0.996 
0996 

330 
33-5 
340 
34-5 
350 

150 

149 
14-7 
146 
14-4 

151 
14-9 
14-8 
146 
14-5 

15-2 
150 
14-9 
14-7 
14-6 

15-3 
15-1 
150 
14-8 
14-6 

15-4 
15-2 
150 
14-9 
14-7 

15-4 
15-3 

15-1 
150 
14-8 

15  5 
154 

15-2 
151 
14-9 

15-6 
15-5 
15-3 

151 
150 

15-7 

15-5 
15-4 
15-2 
151 

15-8 
15  6 

15-5 
15-3 
15-2 

0-996 
0-995 
0-995 

360 
370 
380 
390 
400 

141 
13-8 
13  5 

13-2 
12-8 

14-2 
13  9 
13  5 

13-2 
12-9 

14-3 
13  9 
13-6 
13*3 
130 

14-3 
140 
13-7 
134 

13-1 

14-4 
141 
13  8 
13-5 

13-2 

14-5 
142 
139 
13-6 
13  2 

14-6 
14-3 
140 
136 
13-3 

14-7 
14-4 
140 
13-7 
134 

14-8 
14-4 
141 
13-8 

13-5 

14-8 
14-5 
34-2 
13-9 
13-6 

0-995 
0-994 
0-994 
0-994 
0993 

Litres  per 
100  kg  at 

102-7 

102-7 

102-7 

102-7 

102-7 

102-8 

102-8 

102-8 

1028 

102-8 

Observed 

Degree 

43 


IS  2302  :  1989 


Table  1   Temperature  Correction  Data 

(  20' Range ) 


Ofcervprf 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

v/  vs  tx  f  vu 

Temperature 

20-0 

20-1 

20-2 

20-3 

20-4 

20-5 

20-6 

20-7 

208 

20-9 

20°C 

C 

Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

26-8 

27-0 

27-1 

27-3 

27-4 

27-6 

27-7 

27-8 

280 

281 

1007 

0-5 

266 

26-8 

269 

27-1 

27-2 

27-4 

27-5 

27-6 

27-8 

27-9 

10 

26-4 

266 

26-7 

26-9 

270 

27-2 

27-3 

27-4 

27-6 

27-7 

1007 

1-5 

263 

26-4 

26-5 

26-7 

26-8 

270 

27-1 

27.2 

27-4 

27-5 

20 

261 

26-2 

263 

26-5 

26-6 

26-8 

26-9 

270 

27-2 

27-3 

1006 

2-5 

259 

260 

261 

263 

26-4 

266 

26-7 

268 

270 

27-1 

30 

25-7 

25-8 

260 

261 

26-2 

26-4 

26-5 

26-6 

26-8 

26-9 

1006 

3-5 

25-5 

25-6 

25-8 

25-9 

260 

262 

26-3 

26-4 

26-6 

26-7 

40 

25-3 

25-5 

25-6 

25-7 

25-9 

260 

261 

262 

26-4 

26-5 

1006 

45 

25-1 

25-3 

25-4 

255 

25-7 

25.8 

25-9 

26- 1 

26-2 

263 

50 

250 

251 

25-2 

25-3 

25.5 

25-6 

25-7 

25-9 

260 

261 

1005 

5-5 

24-8 

24-9 

25  0 

25-2 

25-3 

25-4 

25-6 

25-7 

25-8 

25-9 

60 

24-6 

24-7 

24-9 

250 

25-1 

25-2 

25-4 

25-5 

25-6 

25-7 

1005 

65 

24-4 

246 

24-7 

24-8 

24-9 

251 

25-2 

25-3 

25-4 

25-6 

70 

24-3 

24-4 

24-5 

24-6 

24-8 

24-9 

250 

25-1 

25-3 

25-4 

1005 

7-5 

241 

24-2 

24-3 

24-5 

24-6 

24-7 

24-8 

24-9 

251 

25-2 

80 

23-9 

240 

24-2 

24-3 

24-4 

24-5 

24-6 

24-8 

24-9 

250 

1004 

8-5 

23-7 

23-9 

240 

241 

24-2 

24-3 

24-5 

24-6 

24-7 

248 

90 

236 

23-7 

238 

239 

24- 1 

24-2 

24-3 

24-4 

24-5 

24-7 

1004 

9-5 

23  4 

23-5 

23  6 

23-8 

239 

240 

241 

24-2 

24-4 

24-5 

100 

232 

23-4 

23-5 

236 

23-7 

23-8 

239 

241 

24-2 

24-3 

1003 

105 

231 

23-2 

23-3 

234 

23-5 

23-7 

238 

239 

240 

241 

110 

22-9 

23-0 

23-1 

23-3 

23-4 

23-5 

23-6 

237 

23-8 

23-9 

1003 

1 15 

22-7 

22-9 

230 

23-1 

23-2 

23-3 

23-4 

23-5 

23-7 

23-8 

120 

22-6 

22-7 

22-8 

22-9 

230 

23-1 

23-3 

23-4 

23-5 

236 

1003 

12  5 

22-4 

22-5 

226 

22-8 

22-9 

230 

231 

23-2 

23-3 

23-4 

130 

22-3 

224 

22-5 

22-6 

22-7 

22-8 

22-9 

230 

231 

23-3 

1002 

135 

22-1 

22-2 

22-3 

224 

22-5 

22-6 

22-8 

22-9 

230 

23  1 

140 

219 

220 

22-1 

22-3 

224 

22-5 

22-6 

22-7 

22-8 

22-9 

1002 

14-5 

21  8 

21-9 

220 

22-1 

22-2 

22-3 

22-4 

22-5 

22-6 

22-7 

150 

21-6 

21  7 

21  8 

21-9 

220 

221 

22-2 

22-4 

22-5 

22-6 

1002 

15  5 

214 

21  5 

21-7 

21  8 

21  9 

220 

221 

22-2 

22-3 

22-4 

160 

213 

214 

21-5 

216 

21-7 

21-8 

219 

220 

22-1 

22-2 

1001 

16  5 

211 

21-2 

21-3 

21  4 

21  5 

21  6 

21-8 

21-9 

220 

221 

170 

210 

21-1 

21-2 

21-3 

21-4 

21-5 

21-6 

21-7 

21-8 

21-9 

1001 

17-5 

20-8 

20-9 

21-0 

21-1 

21-2 

21-3 

21-4 

215 

21-6 

21-7 

180 

206 

207 

20-8 

20-9 

211 

21-2 

21  3 

21-4 

21-5 

21-6 

1001 

18-5 

205 

20-6 

20-7 

20-8 

20-9 

21  0 

211 

21-2 

21  3 

21  4 

19  0 

20-3 

20-4 

205 

20-6 

20-7 

208 

209 

210 

211 

21-2 

1000 

195 

202 

20-3 

204 

20-5 

20-6 

20-7 

20-8 

20-9 

210 

211 

200 

200 

201 

20-2 

20-3 

204 

205 

206 

207 

20-8 

20-9 

1000 
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Table  1  (  Continued ) 

(  20°  Range  ) 

Observed 
Temperature 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

200 

20  1 

20-2 

20-3 

20-4  1 

20-5 

20-6 

20-7 

20-8 

20-9 

20°C 
Conversion 

°C 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

205 
210 
21-5 

220 
22-5 

198 
19-7 
19-5 

19-4 
19-2 

19-9 
19-8 
19-6 

19-5 
19-3 

200 
19-9 
19-7 
19-6 
19-4 

201 
200 
19-8 
19-7 
19-5 

20-2 
201 
19  9 
19-8 
196 

20-3 
20-2 
200 
19  9 
19-7 

20-4 
20-3 
201 
19-9 
19-8 

20-5 
20-4 
20-2 
200 
199 

20-6 
20-5 
20-3 
201 
200 

20-7 
20-6 
20-4 
20-2 
201 

1000 
0-999 

23  0 
23-5 
240 
24-5 
250 

190 
18-9 
18-7 

18-6 
18-4 

191 
190 
18-8 
18  7 
18-5 

19*2 

191 
18-9 
18-8 
18-6 

19-3 
192 
190 
18-9 

18-7 

19-4 
19-3 
191 
189 
18-8 

19-5 
194 
19  2 
190 
18  9 

196 
19-5 

19-3 
191 
19  0 

19-7 
19-6 
19-4 
19-2 
191 

19  8 
19-7 
19-5 

19-3 
19-2 

19-9 
19-7 
19-6 
19-4 
19-3 

0999 
0-999 
0-998 

25-5 
260 
26-5 
270 
27-5 

18-3 
18-1 
17-9 
17-8 
17  6 

18-3 
18-2 
180 
179 
17-7 

18-4 
183 
181 
180 
17-8 

18-5 
184 
18-2 
18-1 
179 

18  6 
18-5 
18-3 

181 
180 

18-7 
18-6 
18  4 
18  2 
181 

18-8 
186 
18-5 
18-3 
18-2 

1S-9 
18-7 
18-6 
18-4 
18-3 

190 
18-8 

18-7 
18-5 
18-3 

191 
18-9 
18-8 
18-6 
18-4 

0-998 
0-998 

280 
28-5 
290 
29-5 
300 

17-5 
17-3 
171 
170 
16-8 

17-5 
17-4 
17-2 
17-1 
16-9 

17-6 
17-5 
17-3 
17-2 
170 

17-7 
17-6 
17-4 

17-2 
171 

17-8 
17-7 
17-5 
17-3 
17-2 

17-9 
17-7 
17-6 
17-4 
17-3 

180 
17-8 
17-7 
17-5 
17-4 

18-1 
17-9 
17-8 
176 
17-4 

18-2 
180 
179 
17-7 
17-5 

18-3 
181 
179 
178 
176 

0-997 
0-997 
0997 

30-5 
310 
31-5 
320 
32-5 

16-7 
165 

16  3 

16-2 
160 

16-8 
16-6 
16-4 
16-3 

161 

16-8 
16-7 
16-5 
16-4 
16-2 

16-9 

16-8 
16-6 
16-4 
16-3 

170 
169 
16-7 
16-5 
164 

171 
169 
16-8 
16  6 
16  5 

17-2 
17  0 
16  9 
16-7 
16-5 

17-3 
171 
170 
16-8 
16-6 

17-4 
17-2 
170 
16-9 

16-7 

175 
17-3 

171 
170 
16-8 

0-996 
0-996 

330 
33-5 
340 
34-5 
350 

15-9 
15-7 

15  6 
15  4 

15-2 

160 
15-8 
15-6 
15-5 
15-3 

160 
159 
15-7 
15-6 
15  4 

161 
160 
15-8 
15-6 

15-5 

16-2 
161 
159 
15-7 
15-6 

16-3 
16  1 
160 
15-8 
157 

16-4 
16-2 
16-1 
159 
15-7 

16-5 
16-3 
161 
160 
15-8 

16  6 
16-4 
16-2 
161 
159 

166 
16-5 
16-3 
16-2 

160 

0996 
0-995 
0:995 

360 
370 
38  0 
390 
400 

14-9 
14-6 
143 
140 
136 

150 
14-7 
14-4 
140 
13-7 

151 
14-8 
14-4 
141 
13-8 

15-2 
14-8 
14-5 
14-2 
13  9 

15-3 
14-9 

14-6 
143 
140 

15  3 

150 
14-7 
14-4 
140 

154 
151 
14-8 
14-5 
141 

15-5 

15-2 
14.9 
14-5 
14-2 

15-6 

15-3 
14-9 
14-6 
14-3 

15-7 

15-3 
150 
14-7 
14-4 

0-995 
0-994 
0-994 
0-994 
0-993 

Litres  per 
100  kg  at 

102-8 

102-8 

102-8 

1029 

102-9 

102-9 

102-9 

102-9 

1029 

102-9 

Observed 

Degree 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(21°  Range) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

210 

21-1 

21-2 

21-3 

21-4 

21-5 

21-6 

21-7 

21-8 

21-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

28-3 

28-4 

28-6 

28-7 

28-8 

290 

291 

29-2 

29-4 

295 

1008 

05 

28-1 

28-2 

28-3 

28-5 

28-6 

28.7 

28-9 

290 

29-2 

29-3 

1-0 

27-8 

28-0 

28-1 

28-3 

28-4 

28-5 

28-7 

28-8 

28-9 

29-1 

1007 

1-5 

27-6 

27-8 

27-9 

280 

28-2 

28-3 

28-5 

28-6 

28-7 

28-8 

20 

27-4 

27-6 

27-7 

27-8 

280 

28-1 

28-2 

28-4 

28-5 

28-6 

1-007 

2-5 

27-2 

27-4 

27-5 

27-6 

27-8 

27-9 

28-0 

28-2 

28-3 

28-4 

30 

270 

27-2 

27-3 

27-4 

27-6 

27-7 

27-8 

28-0 

28-1 

28-2 

1-007 

3-5 

26-8 

270 

27-1 

27-2 

27-4 

27-5 

27-6 

27-7 

27-9 

28.0 

40 

266 

26-8 

269 

270 

27-2 

27-3 

27-4 

27-5 

27-7 

27-8 

1006 

4-5 

26  4 

26-6 

26-7 

26-8 

270 

27-1 

27-2 

27-3 

275 

27-6 

50 

263 

264 

26-5 

26-6 

268 

26-9 

27-0 

271 

27-3 

27-4 

1006 

5-5 

26-1 

26-2 

26-3 

26-4 

26-6 

26-7 

268 

269 

27-1 

27-2 

60 

25-9 

260 

26-1 

26-2 

264 

265 

266 

26-7 

26-9 

270 

1005 

65 

25-7 

25-8 

25-9 

261 

26-2 

26-3 

26-4 

26-6 

26-7 

268 

70 

255 

25-6 

25-7 

25-9 

260 

261 

26-2 

26-4 

26-5 

266 

1005 

7-5 

253 

25-4 

25-6 

25-7 

25-8 

25-9 

260 

26-2 

26-3 

26-4 

80 

251 

25-3 

25-4 

25-5 

25-6 

25-7 

25-9 

260 

261 

26-2 

1004 

8-5 

250 

251 

25-2 

25-3 

25-4 

25-5 

25-7 

25-8 

25-9 

260 

90 

24-8 

24-9 

250 

25-1 

25-2 

25-4 

255- 

25-6 

25-7 

25-8 

1-004 

9-5 

24-6 

24-7 

24-8 

24-9 

25-1 

25-2 

25-3 

25-4 

25-5 

256 

100 

24-4 

24-5 

24-6 

24-8 

24-9 

250 

251 

25-2 

25-3 

255 

1004 

105 

24-2 

24-4 

24-5 

24-6 

24-7 

24-8 

24-9 

250 

25-2 

25-3 

110 

24  1 

24-2 

24-3 

24-4 

24-5 

24-6 

24-7 

24-9 

250 

251 

1003 

1 1-5 

23-9 

240 

241 

24-2 

24-3 

24-5 

24-6 

24-7 

24-8 

24-9 

120 

23-7 

23-8 

23-9 

240 

24-2 

24-3 

24-4 

24-5 

24-6 

24-7 

1003 

12-5 

235 

236 

23-8 

23-9 

240 

24-1 

24-2 

24-3 

24-4 

24-5 

13  0 

234 

23-5 

23-6 

23-7 

238 

239 

240 

241 

24-2 

24-4 

1003 

13  5 

23-2 

23-3 

23-4 

23-5 

23-6 

23-7 

23-9 

240 

24- 1 

24-2 

140 

230 

23  1 

23-2 

23-3 

23-5 

23-6 

23-7 

23-8 

23-9 

240 

1002 

14-5 

22-8 

23  0 

231 

23-2 

23-3 

234 

23-5 

23-6 

23-7 

238 

15  0 

22-7 

22-8 

22-9 

230 

23-1 

23-2 

23-3 

23-4 

23-5 

236 

1002 

155 

22-5 

22-6 

22-7 

228 

22-9 

230 

23-1 

23-2 

23-4 

23-5 

160 

223 

22-4 

22-6 

227 

22-8 

22-9 

230 

23-1 

23-2 

23-3 

1001 

16  5 

22-2 

22-3 

22-4 

22-5 

226 

22-7 

22-8 

22-9 

230 

23-1 

170 

220 

221 

22-2 

22-3 

22-4 

22-5 

22-6 

22-7 

22-8 

22-9 

1001 

17-5 

21-8 

21-9 

220 

221 

22-2 

22-4 

22-5 

22-6 

22-7 

22-8 

180 

217 

21-8 

21  9 

220 

22-1 

22-2 

22-3 

22-4 

22-5 

22-6 

1001 

18-5 

21-5 

21-6 

21-7 

21-8 

21-9 

220 

22.1 

22-2 

22-3 

22-4 

190 

213 

214 

21-5 

21-6 

21-7 

21-8 

21-9 

220 

221 

22-2 

1000 

195 

21-2 

21-3 

21-4 

21-5 

216 

21-7 

21-8 

21-9 

220 

22-1 

200 

210 

21-1 

21-2 

21-3 

21-4 

21  5 

21-6 

21-7 

21-8 

21-9 

1000 
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Table  1  (  Continued  ) 
(  21°  Range  ) 


Observed 

Temperature 

°C 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

210 

21-1 

21-2 

21-3 

21-4 

21-5 

21-6      21-7 

21-8 

21-9 

20°C 
ConversioD 

Corresponding  Degree  at  20"C 

Factor 

20-5 

20-8 

20-9 

210 

211 

21  2 

21  3 

21-4 

21-5 

21-6 

217 

210 

20-7 

20-8 

20-9 

210 

211 

21-2 

21-3 

21-4 

21-5 

21-6 

1000 

21-5 

20-5 

206 

20-7 

20-8 

20-9 

210 

211 

212 

21-3 

214 

220 

20-3 

20-4 

20-5 

20-6 

20-7 

20  8 

209 

210 

211 

21-2 

0-999 

22-5 

20-2 

20-3 

20-4 

205 

206 

207 

208 

20  8 

20-9 

210 

230 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

0-999 

235 

19-8 

199 

200 

201 

20-2 

203 

20-4 

20-5 

20-6 

20-7 

240 

19-7 

19-8 

19-9 

200 

201 

202 

20-2 

20-3 

20-4 

20-5 

0-999 

24-5 

19-5 

19-6 

19-7 

19-8 

19-9 

200 

201 

202 

20-3 

20-4 

250 

19-3 

194 

195 

19-6 

19-7 

19  8 

199 

200 

201 

20-2 

0-998 

25-5 

19-2 

19-3 

19-4 

195 

196 

19-7 

19-7 

19-8 

19-9 

200 

260 

190 

191 

19-2 

19-3 

194 

19-5 

196 

19-7 

19-8 

19-9 

0998 

26-5 

18-9 

18-9 

190 

191 

192 

19-3 

194 

19-5 

19-6 

19-7 

27-0 

18-7 

18-8 

18-9 

19  0 

191 

191 

192 

19-3 

19-4 

19-5 

0-998 

27-5 

18*5 

18-6 

18-7 

18-8 

18  9 

190 

191 

19*2 

19*3 

19-3 

28  0 

18-4 

18-5 

185 

18-6 

18-7 

18-8 

18-9 

19  0 

191 

19*2 

0-997 

28-5 

18-2 

18-3 

18-4 

18-5 

18  6 

18-7 

18-7 

18-8 

18-9 

190 

290 

180 

181 

18*2 

18-3 

18-4 

18-5 

18-6 

187 

18-8 

18-8 

0-997 

295 

179 

180 

181 

181 

18-2 

18-3 

18-4 

18-5 

18-6 

187 

300 

17-7 

17-8 

17-9 

180 

181 

18-2 

18-2 

18-3 

18-4 

18-5 

0-997 

30-5 

17-5 

17-6 

17-7 

17-8 

17-9 

180 

181 

18-2 

18-3 

18-3 

310 

17-4 

17-5 

17-6 

176 

17-7 

17-8 

179 

180 

181 

182 

0-996 

315 

17-2 

17-3 

17-4 

17-5 

176 

17-7 

177 

17-8 

17-9 

180 

320 

17-1 

171 

17-2 

17-3 

174 

17-5 

17-6 

177 

178 

17-8 

0-996 

32-5 

16-9 

170 

171 

172 

17-2 

17-3 

174 

175 

176 

177 

330 

16-7 

16-8 

169 

170 

17  1 

17-2 

17-2 

17-3 

17-4 

17-5 

0-996 

335 

166 

16-7 

16-7 

16-8 

16  9 

170 

171 

172 

17-3 

17-3 

340 

16-4 

16-5 

166 

16-7 

167 

16-8 

16*9 

170 

171 

17-2 

0-995 

34-5 

16-2 

163 

164 

16-5 

16-6 

16-7 

16-8 

16-8 

16-9 

170 

350 

161 

16-2 

162 

16-3 

16-4 

16  5 

166 

16-7 

16-8 

168 

0-995 

360 

15-8 

15-8 

15  9 

160 

161 

16-2 

16  3 

16-3 

16-4 

16-5 

0.994 

370 

15-4 

15-5 

15-6 

15-7 

15-8 

15-8 

15  9 

160 

161 

162 

0-994 

380 

15-1 

15-2 

15-3 

154 

15-4 

15-5 

15*6 

15*7 

15-8 

15-8 

0.994 

390 

14-8 

14-9 

14-9 

150 

151 

15-2 

15-3 

15-4 

15-4 

15-5 

0-993 

400 

14-5 

14-5 

14-6 

14-7 

14-8 

14-9 

14*9 

150 

15-1 

15-2 

0-993 

Litres  per 

100  kg  at 

102-9 

102-9 

1030 

103-0 

103-0 

1030 

1030 

1030 

103-0 

103*0 

Observed 

Degree 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(  22°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

22-0 

22-1 

22-2 

22-3 

22-4 

22-5 

22-6 

22-7 

22-8 

22-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

29-6 

29-8 

29-9 

300 

30-2 

30-3 

30-4 

30-6 

30-7 

30-8 

1009 

0-5 

29-4 

29-6 

29-7 

29-8 

29-9 

301 

30-2 

30-3 

30-5 

30-6 

10 

29-2 

29-3 

29-5 

296 

29-7 

29-9 

300 

30  1 

30  2 

30-4 

1008 

1-5 

290 

291 

29-2 

294 

29-5 

29-6 

29-8 

29-9 

300 

30  1 

2-0 

28-8 

28-9 

290 

292 

29-3 

29-4 

26-5 

29-7 

29-8 

299 

1007 

2-5 

28-6 

28-7 

28-8 

28-9 

29-1 

29-2 

29-3 

29-4 

29-6 

29-7 

30 

28-3 

28-5 

28-6 

28-7 

28-9 

290 

291 

29-2 

29-4 

29-5 

1007 

3-5 

28  1 

28-3 

28-4 

28-5 

28-6 

28-8 

28-9 

290 

291 

29-3 

40 

27-9 

280 

28-2 

28-3 

28-4 

28-6 

28-7 

28-8 

28-9 

29  0 

1007 

4-5 

27-7 

27-8 

28-0 

28-1 

28-2 

28-3 

28-5 

28-6 

287 

28-8 

50 

275 

27-6 

27-8 

27-9 

280 

•28-1 

28-3 

28-4 

28-5 

28-6 

1006 

5-5 

27-3 

27-4 

27-6 

27-7 

27-8 

27-9 

28-1 

28-2 

28-3 

28-4 

60 

271 

27-2 

27-4 

27-5 

27-6 

27-7 

27-8 

280 

281 

28-2 

1006 

6-5 

26  9 

270 

27-2 

27-3 

27-4 

27-5 

27-6 

278 

27-9 

280 

70 

26-7 

26-8 

270 

271 

27-2 

27-3 

27-4 

27-6 

27-7 

27-8 

1005 

7-5 

26-5 

26-6 

26-8 

26-9 

27-0 

27-1 

27-2 

27-4 

27-5 

27-6 

8  0 

26-3 

26-5 

26-6 

26-7 

26-8 

26-9 

270 

27-2 

27-3 

27-4 

1005 

8-5 

261 

26-3 

26-4 

26-5 

26-6 

26-7 

26-8 

27  0 

27-1 

27-2 

90 

260 

261 

26-2 

26-3 

26-4 

26-5 

26-6 

26-8 

26-9 

27-0 

1004 

95 

25-8 

25-9 

260 

261 

26-2 

26-3 

26-5 

26-6 

26-7 

26-8 

100 

256 

25-7 

25-8 

25-9 

260 

26-1 

26-3 

26-4 

26-5 

266 

1004 

10-5 

25-4 

25-5 

25-6 

25-7 

25-8 

260 

261 

26-2 

26-3 

26-4 

110 

25-2 

25-3 

25-4 

25-5 

25-7 

25-8 

25-9 

26-0 

261 

26-2 

1003 

1 1-5 

250 

25-1 

25-2 

25-4 

25-5 

25-6 

25-7 

25-8 

25-9 

260 

120 

24-8 

24-9 

25-1 

25-2 

25-3 

25-4 

25-5 

25-6 

25-7 

25-8 

1003 

125 

24-7 

24-8 

24-9 

250 

251 

25-2 

25-3 

25-4 

255 

25-6 

130 

24-5 

24-6 

24-7 

24-8 

24-9 

250 

251 

25-2 

25-3 

25-5 

1003 

135 

24-3 

24-4 

24-5 

24-6 

24-7 

24  8 

24-9 

251 

25-2 

25-3 

140 

24-1 

24-2 

24-3 

24-4 

24-5 

24-7 

24-8 

24-9 

250 

251 

1002 

14-5 

23-9 

240 

241 

24-3 

24-4 

24-5 

246 

24-7 

248 

24-9 

150 

23-8 

239 

240 

24-1 

24-2 

24-3 

24-4 

24-5 

24-6 

24-7 

1-002 

15-5 

23-6 

23-7 

23-8 

239 

240 

24-1 

24-2 

24-3 

24-4 

24-5 

160 

23-4 

23-5 

23-6 

23-7 

23-8 

23-9 

240 

241 

24-2 

24.3 

1001 

16-5 

23-2 

23-3 

23-4 

23-5 

23-6 

23-7 

23-8 

240 

24-1 

24-2 

170 

230 

23-1 

23-3 

234 

23-5 

23-6 

23-7 

23-8 

23-9 

240 

1001 

17*5 

22-9 

230 

231 

23-2 

23-3 

23-4 

23-5 

23-6 

23-7 

23-8 

180 

22-7 

22-8 

22-9 

230 

231 

23-2 

23-3 

23-4 

23-5 

23-6 

1001 

18-5 

22-5 

22-6 

22-7 

22-8 

22-9 

23-0 

23-1 

23-2 

23-3 

23-4 

190 

22-3 

22-4 

22-5 

22-7 

22-8 

22-9 

230 

231 

23-2 

23-3 

1000 

195 

22-2 

22-3 

224 

22.5 

22-6 

22-7 

22-8 

229 

230 

231 

200 

220 

22-1 

22-2 

22-3 

22-4 

22-5 

22-6 

227 

228 

22-9 

1-000 
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Table  1   (  ( 

Continue 

d) 

(  22°  Range  ) 

Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

22'0 

22-1 

22-2 

223 

22-4 

22-5 

22-6 

22-7 

22-8 

229 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree . 

at  20°C 

Factor 

20-5 
210 
21-5 
220 
22-5 

21-8 
21-7 

21-5 
21-3 
21-1 

21-9 
21-8 
21-6 
21-4 

21-2 

220 
21-9 
21-7 
21-5 
21-3 

22-1 
220 
21-8 
21-6 
21-4 

22-2 
22-1 
21-9 
21-7 
21-5 

22-3 
221 
22-0 
21-8 
21  6 

22-4 
22-2 
221 
21-9 
21-7 

22-5 
22-3 
22-2 
220 
21-8 

226 
224 
22-3 
22- 1 
21-9 

227 
22-5 
22-4 
22-2 
220 

1000 
0-999 

230 

23-5 
240 
24' 5 
250 

210 
20-8 
20-6 
20-5 
20-3 

21-1 
20-9 
20-7 
20-6 
20-4 

21-2 
210 
20-8 
20-6 
20-5 

21-3 
211 
20-9 
20-7 
20-6 

21-4 
21-2 
210 
20-8 
20-7 

21-5 
21-3 
21-1 
209 
20-8 

21-5 
21-4 

21-2 
210 
20-9 

21-6 
215 

21-3 
211 
209 

21-7 
21  6 

21-4 
21  2 
210 

218 
21-7 
215 

21-3 
211 

0999 
0-999 
0-998 

25-5 
26  0 
26-5 
27-0 
27-5 

20-1 
19-9 
19-8 
19  6 

194 

20-2 
200 
19-9 
19-7 

19-5 

20-3 
201 
200 
19-8 
19-6 

20-4 
202 
201 
199 
19-7 

20-5 
203 
201 
200 
198 

20-6 
204 
202 
20  1 
19-9 

20-7 
205 
20-3 
202 
200 

20-8 
206 
204 
203 
201 

209 
20-7 
20-5 
20-3 
20-2 

210 

208 
206 
204 
203 

0998 
0997 

280 
28-5 
290 
29-5 
300 

19-3 

191 
18  9 
18-8 
18-6 

19-4 
19-2 
190 
18-9 

18-7 

19-5 

193 
191 
18-9 

18-8 

19  5 

19  4 
192 
190 
18-9 

19-6 
19  5 

19  3 

191 
190 

19-7 
196 
194 
19-2 

190 

19-8 
19  6 

19-5 
19-3 

191 

199 
19-7 
196 
-19  4 
19-2 

200 
19-8 
19-7 
19-5 
19-3 

20- 1 
19  9 
19  7 

19-6 
19-4 

0-997 
0997 
0-996 

30-5 
310 
31-5 

320 

32-5 

18-4 
18-3 

181 
17-9 
17-8 

18-5 
18-3 
18-2 
180 
17-8 

18-6 

18-4 
18-3 
18-1 
17-9 

18-7 
18-5 
18-4 
18-2 
180 

18-8 

186 
18  4 
18-3 
18-1 

18-9 
18-7 
18  5 

18-4 
18-2 

190 
18-8 
186 

18-5 
18-3 

191 
18  9 

18-7 
18-5 
18-4 

191 
19  0 
18-8 
18-6 
18-5 

19-2 

19  1 
18-9 
18-7 
18-5 

0-996 
0  996 

330 
33-5 
340 
34-5 
350 

17  6 
17-4 

17-3 
171 
169 

17-7 
17-5 
17-3 
17-2 
170 

17-8 
17-6 
17-4 
17-3 
171 

17*9 

17-7 
17-5 
17-3 
17-2 

17-9 
17-8 

17-6 
174 
17-3 

180 
17-9 
17-7 
175 
173 

181 
17-9 
17-8 
17-6 
17-4 

18-2 
180 
17-9 
17-7 
17-5 

18-3 
181 
17-9 
17-8 
17-6 

18-4 
18-2 
180 
17-9 
177 

0-995 
0-995 
0-995 

360 
370 
38  0 
390 
400 

166 
16  3 

159 
15  6 
15-3 

16-7 
16-3 
160 
15-7 

153 

16-8 
16-4 

161 
15-8 
15  4 

16-8 
16-5 
16-2 
15-8 
15-5 

16.9 
16-6 
16-3 
15-9 

15-6 

170 
16-7 
16-3 

160 

15-7 

171 
16-8 

16-4 
161 
15-8 

17-2 
16-8 
16-5 

162 
15-8 

17-3 
16-9 
166 
16-3 

15-9 

17-4 
170 
16-7 
16-3 
150 

0-994 
0-994 
0994 
0-993 
0-993 

Litres  per 
100  kg  at 

1030 

103-1 

103-1 

103-1 

103-1 

103-1 

1031 

103-1 

103-1 

103-1 

Observed 

•    ' 

Degree 

49 


IS  2302  :  1989 


Table  1  Temperature  Correction  Data 

(  23°  Range  ) 


OfK£rved 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

W3vl  IvU 

Temperature 
°C 

23-0 

23-1 

23-2 

23-3 

23-4 

23-5 

23-6 

23-7 

23-8 

23-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree 

at  20°C 

Factor 

00 

310 

311 

31-2 

31-3 

31  5 

31-6 

31-7 

31-8 

320 

32-1 

1009 

0-5 

30-7 

30-8 

310 

311 

31-2 

31-4 

31-5 

316 

31-7 

31-8 

10 

30-5 

30-6 

30-7 

30-9 

310 

31-1 

31-2 

31-4 

31-5 

316 

1009 

1-5 

30-3 

304 

30-5 

30-6 

30-8 

30-9 

310 

31-1 

31-3 

314 

20 

300 

30-2 

30-3 

30-4 

30-5 

30-7 

30-8 

309 

310 

31  2 

1008 

2-5 

29-8 

29-9 

30-1 

30-2 

30-3 

30-4 

30-6 

30-7 

30-8 

309 

30 

29-6 

29-7 

29-9 

300 

30-1 

30-2 

30-3 

30-5 

30-6 

30-7 

1-007 

3-5 

294 

29-5 

29-6 

29-8 

29-9 

300 

301 

30-2 

304 

30-5 

40 

292 

29-3 

29-4 

29-5 

29-7 

29-8 

299 

300 

301 

30-3 

1-007 

4-5 

290 

291 

29-2 

29-3 

29-4 

29-6 

29-7 

29-8 

29-9 

300 

50 

28-7 

28-9 

290 

291 

29-2 

29-3 

29-5 

29-6 

29-7 

298 

1-006 

5-5 

28-5 

28-7 

28-8 

28-9 

290 

29- 1 

29-3 

29-4 

29-5 

296 

60 

28-3 

28-4 

28-6 

28-7 

28-8 

28-9 

290 

29-2 

293 

294 

1006 

65 

28-1 

28-2 

28-4 

28-5 

28-6 

28-7 

28-8 

28-9 

291 

29-2 

70 

279 

280 

28-2 

28-3 

28-4 

28-5 

28-6 

28-7 

289 

290 

1005 

7-5 

27-7 

27-8 

27-9 

28-1 

28-2 

28-3 

28-4 

28-5 

28-6 

28-8 

80 

27-5 

27-6 

27-7 

27-9 

280 

28-1 

28-2 

28-3 

28-4 

28-6 

1-005 

8-5 

273 

274 

27-5 

27-7 

27-8 

27-9 

280 

28-1 

28-2 

28-3 

90 

27-1 

27*2 

27-3 

27-5 

276 

27-7 

27-8 

27-9 

28-0 

28- 1 

1005 

9-5 

269 

270 

27-1 

27-3 

27-4 

27-5 

27-6 

27-7 

278 

27-9 

100 

26-7 

26-8 

26-9 

27-1 

27-2 

27-3 

27-4 

27-5 

27-6 

27-7 

1004 

10-5 

265 

266 

26-7 

269 

270 

271 

27-2 

27-3 

27-4 

27-5 

110 

26-3 

26-4 

26-6 

26-7 

268 

26-9 

27-0 

27-1 

27-2 

27-3 

1004 

11-5 

261 

26-2 

26-4 

26-5 

266 

26-7 

26-8 

269 

27-0 

27-1 

120 

25-9 

261 

262 

26-3 

264 

26-5 

26-6 

26-7 

26-8 

269 

1003 

12-5 

25-8 

259 

260 

261 

26-2 

263 

26-4 

265 

26-6 

26-7 

130 

25-6 

257 

25-8 

259 

26-0 

261 

26-2 

26-3 

26-4 

26-5 

1-003 

13-5 

254 

25-5 

256 

25-7 

25-8 

25-9 

260 

261 

26-2 

264 

140 

25-2 

25-3 

254 

25-5 

256 

25-7 

25-8 

25-9 

26-1 

262 

1002 

14-5 

250 

25-1 

25-2 

253 

25-4 

25-5 

25-6 

25-8 

25-9 

260 

150 

24-8 

24-9 

250 

25-1 

25-2 

25-4 

25-5 

25-6 

25-7 

25-8 

1002 

15-5 

24-6 

24-7 

24-8 

250 

25-1 

25-2 

25-3 

25-4 

25-5 

25-6 

160 

245 

24-6 

24-7 

24-8 

24-9 

250 

251 

25-2 

25-3 

25-4 

1002 

16-5 

243 

24-4 

24-5 

24-6 

24-7 

24-8 

24-9 

250 

25-1 

25-2 

170 

241 

24-2 

24-3 

24-4 

245 

24-6 

24-7 

24-8 

24-9 

250 

1001 

17-5 

23-9 

240 

241 

24-2 

24-3 

244 

24-5 

24-6 

24-7 

24-8 

180 

23-7 

23-8 

23-9 

240 

24-1 

24-2 

24-3 

24-4 

24-5 

24-6 

1001 

18-5 

23-5 

23-6 

23-7 

23-8 

23-9 

240 

24-2 

24-3 

24-4 

24-5 

190 

234 

23-5 

23-6 

237 

238 

23-9 

240 

24-1 

24-2 

24-3 

1000 

19-5 

23-2 

23-3 

23-4 

23-5 

236 

23-7 

23-8 

23-9 

240 

24-1 

200 

230 

231 

23-2 

23-3 

234 

235 

236 

23-7 

238 

23-9 

1000 
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Table  1   (  Continued  ) 

(  23°  Range  ) 

Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

230 

23-1   | 

23-2 

23-3 

23-4 

23-5 

23-6 

23-7 

23-8 

23-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20C 

Factor 

205 
210 

21-5 
22  0 
22-5 

22-8 
22-6 
22-5 
22-3 
221 

22-9 
22-7 
22-6 
22-4 
22-2 

230 

22-8 
22-7 
22-5 
22-3 

23-1 
22-9 
22-8 
22-6 
22-4 

23-2 
230 
22-9 
22-7 
22-5 

23-3 
231 
230 
22-8 
22-6 

23-4 
232 
23-1 
22-9 
22-7 

23-5 
23-3 
23-2 
230 

22-8 

23-6 
23-4 
23-3 
23-1 
22-9 

23-7 
23-5 
23-3 
23-2 
230 

1000 
0-999 

230 
235 
240 

24-5 
250 

219 
21-8 
21  6 
21-4 
21  2 

220 
21  9 
21-7 
21-5 
213 

22-1 
219 
21-8 
21-6 
21-4 

22-2 
220 
21-9 
21-7 
21-5 

22-3 
221 
220 
21-8 
21-6 

22-4 
22-2 
221 
21-9 
2L-7 

22-5 
22-3 
22-2 
220 
21-8 

22-6 
22-4 
22-2 
221 
21-9 

22-7 
22-5 
22-3 
22-2 
220 

22-8 
22-6 
224 
22-3 
22-1 

0999 
0-998 
0998 

25-5 
260 
26-5 
270 
27-5 

21-1 
20-9 
207 
205 
204 

21-1 
210 
20-8 
20-6 
204 

21-2 
21-1 
20-9 
20-7 
20-5 

21-3 
21-2 
210 
20-8 
20-6 

21-4 
21-3 
211 
20-9 
20-7 

21-5 
21-3 
21-2 
210 
208 

21-6 
21-4 
21-3 
21-1 
20-9 

21-7 
21-5 
21-4 
21  2 
210 

21-8 
21-6 
21-4 
21-3 
211 

21  9 

21-7 
21  5 
21-4 
21  2 

0-998 
0997 

280 
28-5 
290 
29-5 
300 

20-2 
200 
19-8 
197 
195 

20-3 
20- 1 
19.9 
19-8 
196 

20-4 
20-2 
200 
19-8 
19-7 

20-5 
203 
201 
19-9 
19-8 

20-5 
20-4 
20-2 
200 
19  8 

20-6 
20-5 
20-3 
20-1 
199 

20-7 
20-6 
20-4 
20-2 
200 

20-8 
206 
20-5 
20-3 
201 

20-9 
20-7 
20-6 
20-4 
20-2 

210 
20-8 
20-7 
20-5 
20-3 

0-997 
0997 
0-996 

305 
310 
315 
320 
32-5 

193 
19  I 

190 
18  8 

18-6 

194 
19-2 
19  1 
18-9 

18.7 

19  5 

19-3 
191 
190 
18  8 

19-6 

19-4 
19-2 
19-1 
18-9 

19-7 
19-5 
19-3 

19-2 
190 

19*8 
19  6 

19-4 
19-2 
191 

19-9 

19-7 
19  5 
19-3 

19-2 

19-9 
19-8 
19-6 
19-4 
19  2 

200 
19  9 
19-7 
19-5 
19-3 

201 
19-9 
19-8 
196 
194 

0-996 
0-996 

330 
33-5 
340 
34-5 
350 

18-5 

18-3 
181 
179 
17-8 

18-5 
18-4 
182 
180 
17-9 

18-6 
18-5 
18-3 
181 
17-9 

18-7 
18-5 
18-4 
18-2 
180 

18-8 
18-6 
18-5 
18-3 
181 

18-9 
18-7 
18-5 
18-4 

18-2 

190 

18-8 
18-6 
18-5 
18-3 

191 
18-9 
18-7 
18-5 
184 

19-2 
190 
18  8 
18-6 

18-5 

19-2 
191 
18  9 
18-7 
18  5 

0-995 
0995 
0994 

360 
370 
380 
39-0 
400 

17-4 
171 
16-8 
164 
161 

17-5 
17-2 
16-8 
16-5 
16-2 

176 

17-3 
169 
16-6 

16-2 

17-7 
17-3 
170 
16-7 
16-3 

178 
17-4 
171 
16-7 
164 

17-9 
17-5 

17-2 
168 
165 

179 
17-6 
173 
16-9 
166 

180 
17-7 
17-3 
170 
167 

181 
17  8 
174 
171 
167 

18  2 
17-9 
17-5 
17-2 
16-8 

0994 
0994 
0993 
0993 
0  993 

Litres  per 
100  kg  at 

103-2 

.  1032 

103-2 

103-2 

103-2 

103-2 

103-2 

1032 

103-3 

103-3 

Observed 

Degree 

51 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 
(  24°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

24-0 

24-1 

24-2 

24-3 

24-4 

24-5 

24-6 

24-7 

24-8 

249 

20  C 
Conversion 

Corresponding  Degree 

at  20°C 

Factor 

00 

32-2 

32-3 

32-5 

32-6 

32-7 

32-8 

32-9 

33-1 

33-2 

33-3 

1010 

05 

320 

32-1 

32-2 

32-3 

32-5 

32-6 

32-7 

32-8 

32-9 

33-1 

10 

31-7 

31-9 

320 

321 

32-2 

32-3 

32-5 

32-6 

32-7 

32-8 

1009 

1-5 

31-5 

31-6 

31-8 

31-9 

320 

32-1 

32-2 

32-3 

32-5 

32-6 

20 

31-3 

31-4 

31.5 

31-6 

31-8 

31-9 

320 

321 

32-2 

32-4 

1008 

2-5 

311 

312 

31-3 

31-4 

31-5 

31-7 

31-8 

31-9 

320 

321 

30 

30-8 

30-9 

311 

31-2 

31-3 

31-4 

31-5 

31-7 

31-8 

31-9 

1008 

35 

30-6 

30-7 

30-8 

310 

31-1 

31-2 

31-3 

31-4 

31-5 

31-7 

40 

30-4 

30-5 

30-6 

30-7 

30-9 

310 

31-1 

31-2 

313 

31-4 

1007 

4-5 

30-2 

30-3 

30-4 

305 

306 

30-7 

30-9 

310 

311 

31-2 

50 

299 

301 

30-2 

30-3 

30-4 

30-5 

306 

30-8 

30-9 

310 

1007 

55 

297 

29-8 

300 

30  1 

302 

30-3 

304 

305 

30-7 

30-8 

60 

29-5 

296 

29-7 

29-9 

300 

30  1 

30-2 

303 

304 

306 

1006 

6-5 

29-3 

29-4 

29-5 

296 

29-8 

299 

300 

30  1 

30-2 

30-3 

70 

29- 1 

29-2 

29-3 

29-4 

29-5 

29-7 

29-8 

299 

300 

301 

1006 

7-5 

28-9 

290 

291 

29-2 

29-3 

29-4 

296 

29-7 

298 

299 

80 

28-7 

28-8 

28-9 

290 

291 

292 

29-4 

295 

29-6 

29-7 

1005 

8-5 

28-5 

28-6 

28-7 

28-8 

28-9 

290 

291 

29-3 

29-4 

29-5 

90 

28-3 

28-4 

28-5 

28-6 

28-7 

28-8 

28-9 

290 

29-2 

29-3 

1005 

9-5 

281 

28-2 

28-3 

28-4 

28-5 

28-6 

28-7 

28-8 

28-9 

291 

10  0 

27-8 

280 

28-1 

28-2 

28-3 

28-4 

28-5 

28-6 

28-7 

28-8 

1004 

105 

276 

27-8 

27-9 

280 

28-1 

28-2 

28-3 

28-4 

28-5 

28-6 

110 

27-4 

27-6 

27-7 

27-8 

27-9 

280 

28-1 

282 

28-3 

28-4 

1004 

11-5 

27-2 

27-4 

27-5 

27-6 

27-7 

27-8 

27-9 

280 

28-1 

28-2 

120 

270 

27-2 

27-3 

274 

27-5 

27-6 

27-7 

27-8 

27-9 

280 

1003 

12-5 

269 

270 

271 

27-2 

27-3 

27-4 

27-5 

27-6 

27-7 

27-8 

130 

267 

26-8 

26-9 

270 

271 

27-2 

27-3 

27-4 

27-5 

27-6 

1003 

135 

265 

266 

26-7 

26-8 

26-9 

270 

27-1 

27-2 

27-3 

27-4 

14  0 

263 

264 

26-5 

266 

26-7 

26  8 

269 

270 

27-1 

27-2 

1002 

145 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

26-9 

270 

150 

25-9 

260 

261 

262 

26-3 

26-4 

26-5 

26-6 

26-7 

26-8 

1002 

15  5 

25-7 

25-8 

25-9 

260 

261 

26-2 

26-3 

26-4 

26-5 

266 

160 

25-5 

25-6 

25-7 

25-8 

25-9 

260 

261 

26-2 

26-3 

26-4 

1002 

16-5 

25-3 

25-4 

25-5 

25-6 

25-7 

25-8 

25-9 

260 

26-1 

26-2 

170 

251 

25-2 

25-3 

25-4 

25-5 

25-6 

25-7 

35-8 

25-9 

260 

1001 

17-5 

24-9 

250 

25-1 

25-2 

25-3 

25-4 

25-5 

25-7 

25-8 

25-9 

180 

24-7 

24-8 

24-9 

25-1 

25-2 

25-3 

25-4 

25-5 

25-6 

25-7 

1001 

18-5 

24-6 

24-7 

24-8 

24-9 

250 

251 

25-2 

25-3 

25-4 

25-5 

19  0 

24-4 

24-5 

24-6 

24-7 

24-8 

24-9 

250 

251 

25-2 

25-3 

1000 

19  5 

24-2 

24-3 

24-4 

24-5 

246 

24-7 

24-8 

24-9 

250 

251 

200 

240 

241 

24-2 

24-3 

24-4 

24-5 

24-6 

24-7 

24-8 

24-9 

1000 
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Table  1   (  Continued ) 
(  24°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t"C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

24-0 

24-1 

24-2  1    24-3 

24-4 

24-5 

24-6 

24-7 

24-8 

24-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

205 
210 
215 

220 

22-5 


23-8 
23-6 
234 
23-3 
231 


239 
23-7 
235 
23  4 
23-2 


240 
23-8 
236 
23-5 
23-3 


241 

239 
23-7 
236 

23-4 


24-2 
240 
23-8 
23-7 
23-5 


24-3 
24-1 
23-9 
23-8 
23-6 


24-4 
24-2 
240 
23-9 
23-7 


24-5 
24-3 
24-1 
23-9 
23-8 


246 
24-4 
24-2 
240 
23-9 


24-7 
24-5 
24-3 
241 
240 


1-000 
0*999 


230 

235 
240 
245 
25  0 


229 

22-7 
22-5 
22-4 
22-2 


230 

22  8 
22-5 
22-5 
22-3 


23-1 
22-9 

22-7 
22-5 
22-4 


23-2 
230 
22-8 
22-6 
22-5 


23-3 
231 

229 
22-7 
22-6 


23-4 

23-2 
23  0 
22-8 
22-6 


23-5 
233 
23  1 

22-9 
22-7 


236 
23-4 
23-2 
230 
22-8 


23-7 
23-5 
23-3 
231 
22-9 


238 
236 
23-4 
23-2 
230 


0999 
0-998 
0-998 


255 
260 
265 
270 

27-5 


220 
21-8 
21-6 
21-5 
21-3 


22-1 
219 

21-7 
21-5 
21-4 


22-2 
220 
21-8 
21-6 
215 


22-3 
22  1 
21-9 
21-7 
21  6 


22-4 
22-2 
220 
21-8 
21-7 


22-5 
22-3 
221 
21-9 
21-7 


22-6 
22-4 
22-2 
220 
21-8 


22-7 
22-5 
22-3 
22*1 
21-9 


22-8 
22  6 
22-4 
22-2 
22  0 


22-8 
22-7 
22-5 
22-3 
22-1 


0-998 
0-997 


280 
28*5 
290 
29-5 
300 


211 
20-9 
20-7 
20*6 
20-4 


21-2 
210 
20-8 
20-7 
20-5 


21-3 
21-1 
20-9 
26-7 
206 


21-4 
21-2 

210 

20-8 
20-7 


21-5 
21-3 
211 
20-9 
20-7 


21-6 
21-4 
21-2 
210 
20-8 


21-7 
21-5 
21-3 
211 
20-9 


21*7 
21-6 
21-4 
21-2 
210 


21-8 
21-7 
21-5 
21-3 
211 


21-9 
21-7 
21-6 
21-4 
21-2 


0-997 
0*997 
0*996 


30*5 
310 

31-5 
320 
32-5 


202 
200 
19-9 
19-7 
19-5 


20*3 
20  1 
19-9 
19*8 
196 


20*4 
20*2 
200 
199 

19-7 


20*5 
20*3 
20*  1 
19-9 

19-8 


20-6 
20*4 
202 
200 
19-9 


20-7 
20-5 
20-3 
201 
19  9 


20-8 
20-6 
20-4 
20-2 
200 


20-8 
20-7 
20-5 
20-3 
20- 1 


20-9 
20-8 
20-6 
20-4 
20-2 


210 
208 
20-7 
20-5 
20-3 


0-996 
0-995 


33-0 
33-5 
340 
34-5 
350 


19-3 

19-2 
190 
18-8 
18-6 


19-4 

19-2 
191 
18-9 
18*7 


19-5 
19-3 
192 

19*0 
18*8 


19-6 
19-4 
19  2 
19  1 
18  9 


19-7 
19  5 
19  3 

19-2 
190 


19-8 
19  6 
19-4 

19-2 
191 


19-9 
19-7 
19-5 

19-3 
191 


19-9 
19  8 
196 

19-4 
19-2 


200 
19-9 
19-7 
19  5 
193 


20- 1 
19-9 
19-8 
19-6 
19*4 


0-995 
0-995 
0-994 


360 
370 
380 
390 
400 


18-3 
17-9 

17*6 
17*2 
169 


18  4 

18*0 
17-7 

17-3 
170 


18-5 
18-1 
17-8 
17*4 
171 


18-5 
18  2 
17-8 

17-5 
17-2 


18  6 
18-3 

17-9 
17  6 

17-2 


18-7 
18-4 
180 
17-7 
17-3 


18-8 
18-4 
181 
17-7 
17-4 


18-9 

18-5 
18-2 

17-8 
17-5 


190 
18  6 
18-3 
17-9 

17-6 


191 
18-7 
18-4 
180 

17-7 


0-994 
0-994 
0-993 
0-993 
0-992 


Litres  per 
100  kg  at 
Observed 
Degree 


103-3     103*3     103-3     103-3     1033     103-3     103-3     103*4    1034     1034 
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Table  1    Temperature  Correction  Data 

(  25°  Range  ) 


Oh^prvpif 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

W9C1  TCU 

20°C 

Temperature 
°C 

250 

25-1 

25-2 

25-3 

25*4 

25*5 

25*6 

25*7 

25*8 

25*9 

Conversion 

Corresponding  Degree 

at  20°C 

Factor 

00 

33-4 

33-5 

33-6 

33-8 

33*9 

34  0 

341 

34*2 

34*3 

34*5 

1010 

0-5 

33-2 

33-3 

33-4 

33-5 

33*6 

33*8 

33*9 

340 

34*1 

34*2 

10 

32-9 

33*1 

33-2 

333 

33-4 

33*5 

33*6 

33*7 

33*9 

340 

1009 

1-5 

32-7 

32-8 

32-9 

33-1 

33*2 

33-3 

33*4 

33*5 

33*6 

33*7 

20 

32-5 

32-6 

32-7 

32-8 

32*9 

330 

33*2 

33*3 

33*4 

33*5 

1.009 

2-5 

32-2 

32-4 

32-5 

32-6 

32*7 

32-8 

32*9 

330 

33*2 

33*3 

30 

320 

321 

32-2 

32-4 

32*5 

32-6 

32*7 

32*8 

32-9 

330 

1-008 

3-5 

31-8 

31-9 

32-0 

32-1 

32*2 

32*4 

32*5 

32*6 

32*7 

32*8 

40 

31-6 

31-7 

31-8 

31-9 

320 

32*1 

32*2 

32*4 

32*5 

32*6 

1008 

4-5 

31-3 

31-4 

31-6 

31-7 

31*8 

319 

320 

32*1 

32*2 

32-4 

50 

311 

31-2 

31-3 

31*5 

316 

31*7 

31*8 

31*9 

320 

321 

1007 

5-5 

30-9 

310 

3M 

31*2 

31*3 

31*5 

316 

31*7 

31*8 

319 

60 

30-7 

30-8 

30-9 

31*0 

31*1 

31*2 

31*3 

31*5 

316 

317 

1*007 

65 

304 

306 

30-7 

30*8 

30*9 

31*0 

311 

31-2 

31*4 

31-5 

7  0 

30-2 

303 

30-5 

30*6 

30*7 

30*8 

30*9 

310 

311 

31*2 

1006 

7-5 

300 

301 

302 

304 

30*5 

30*6 

30*7 

30-8 

30*9 

310 

80 

29-8 

29-9 

300 

30*1 

30*3 

30*4 

30*5 

30*6 

30*7 

30-8 

1006 

8-5 

296 

29-7 

298 

299 

30*0 

301 

30*3 

30*4 

30*5 

30*6 

90 

294 

29-5 

296 

29*7 

29*8 

29*9 

300 

30*2 

30*3 

30*4 

1005 

9-5 

29-2 

29-3 

29-4 

295 

29*6 

29*7 

29*8 

299 

300 

30*2 

100 

290 

291 

29-2 

293 

29*4 

29*5 

29*6 

29*7 

29*8 

299 

1005 

105 

28-8 

28-9 

290 

291 

29*2 

29*3 

29*4 

29*5 

29*6 

29-7 

110 

28-5 

28-7 

28-8 

28-9 

290 

29  1 

292 

29*3 

29*4 

29*5 

1004 

11-5 

28-3 

28-5 

28-6 

28-7 

28*8 

28-9 

29  0 

291 

29*2 

29*3 

120 

28-1 

28-2 

28-4 

28-5 

28*6 

28-7 

28*8 

28*9 

290 

29*1 

1004 

12-5 

27-9 

28-0 

28-2 

28*3 

28*4 

28*5 

28*6 

28-7 

28*8 

28*9 

130 

27-7 

27-8 

27-9 

28*1 

28-2 

28*3 

28*4 

28*5 

28*6 

28*7 

1003 

13-5 

27-5 

276 

27-7 

27-9 

28*0 

28*1 

28*2 

28-3 

28*4 

28-5 

140 

27-3 

274 

27-5 

27*7 

27*8 

27*9 

280 

281 

28*2 

28-3 

1003 

14-5 

27-1 

27-2 

27-3 

27*5 

27*6 

27*7 

27*8 

27*9 

280 

281 

150 

269 

27-0 

27- 1 

27*3 

27*4 

27*5 

27-6 

27*7 

27*8 

279 

1002 

15-5 

26-7 

268 

269 

27*1 

27*2 

27*3 

27*4 

27*5 

27*6 

27-7 

160 

26-5 

266 

268 

26*9 

270 

27*1 

27-2 

27*3 

27*4 

27-5 

1002 

16-5 

26-3 

26-5 

266 

26*7 

26*8 

26*9 

270 

27*1 

27*2 

27*3 

170 

26-2 

263 

26-4 

26*5 

26*6 

26*7 

26*8 

26*9 

270 

27-1 

1001 

17-5 

26  0 

261 

26-2 

26*3 

26*4 

26*5 

26*6 

26*7 

26*8 

26-9 

180 

25-8 

25-9 

260 

261 

26*2 

26*3 

26*4 

26*5 

26*6 

26*7 

1*001 

18-5 

25-6 

25-7 

25-8 

25*9 

260 

261 

26*2 

26*3 

26*4 

26*5 

190 

25-4 

25-5 

25-6 

25*7 

25*8 

25*9 

260 

261 

26-2 

26*3 

1000 

19  5 

25-2 

25-3 

25-4 

25*5 

25*6 

25*7 

25-8 

25*9 

260 

26*1 

200 

250 

251 

252 

25*3 

25*4 

25*5 

25*6 

25*7 

25*8 

25-9 

1000 
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Table  1   (  Continued  ) 
(  25°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

25-0 

25-1 

25-2 

25.3 

25-4 

25-5 

25-6 

25-7 

25-8 

25-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

24-8 

24-9 

25-0 

251 

25-2 

25-3 

25-4 

25-5 

25-6 

25-7 

210 

24-6 

24-7 

24-8 

24-9 

250 

251 

25-2 

25-3 

25-4 

25-5 

1000 

21-5 

24-4 

24-5 

24-6 

24-7 

24-8 

24-9 

250 

251 

25-2 

25-3 

220 

24-2 

24-3 

24-4 

24-5 

24-6 

24-7 

24-8 

24-9 

250 

25-1 

0-999 

22-5 

24-1 

24-2 

24-3 

24-3 

24-4 

24-5 

24-6 

24-7 

24-8 

24-9 

230 

239 

240 

24-1 

24-2 

24-3 

24-4 

24-5 

24-5 

24-6 

24-7 

0-999 

23-5 

23-7 

23-8 

23-9 

240 

24-1 

24-2 

24-3 

24-4 

24-5 

24-6 

240 

23-5 

23-6 

23-7 

23-8 

23-9 

240 

24-1 

24-2 

24-3 

24-4 

0998 

24-5 

233 

23-4 

23-5 

23-6 

23-7 

23-8 

23-9 

24-0 

24-1 

24-2 

250 

231 

23-2 

23-3 

23-4 

23-5 

23-6 

23-7 

23-8 

239 

240 

0-998 

25-5 

22-9 

230 

23-1 

23-2 

23-3 

23-4 

23-5 

23-6 

23-7 

23-8 

260 

22-8 

22-8 

22-9 

230 

231 

23-2 

23-3 

23-4 

23-5 

23-6 

0-998 

26-5 

22-6 

22-7 

22-8 

22-9 

22-9 

23  0 

231 

23-2 

23-3 

23-4 

270 

22-4 

22-5 

22-6 

22-7 

22-8 

22-9 

22-9 

230 

23-1 

232 

0-997 

27-5 

22-2 

22-3 

22-4 

22-5 

22-6 

22-7 

22-8 

22-9 

22-9 

230 

28-0 

220 

22-1 

22-2 

22-3 

22-4 

22-5 

22-6 

22-7 

22-8 

22-9 

0-997 

28-5 

21-8 

21-9 

220 

22-1 

22-2 

22-3 

22-4 

22-5 

22-6 

22-7 

290 

21-7 

21-7 

21-8 

21-9 

220 

22  1 

22-2 

22-3 

22-4 

22-5 

0-996 

29-5 

21-5 

21-6 

21-7 

21-7 

21-8 

21-9 

220 

221 

22-2 

22-3 

300 

21-3 

21-4 

2h5 

21  6 

21-7 

21-7 

21-8 

21-9 

220 

22-1 

0-996 

30-5 

21-1 

21-2 

21-3 

21-4 

21-5 

21-6 

21-7 

21-7 

21-8 

21  9 

310 

209 

210 

21-1 

21-2 

21-3 

21-4 

21-5 

21-6 

21-7 

21-7 

0-996 

31-5 

20-7 

20-8 

20-9 

210 

21-1 

21-2 

21  3 

21-4 

21-5 

21  6 

320 

20-6 

20-7 

20-7 

208 

20-9 

210 

211 

21-2 

21-3 

21-4 

0-995 

32-5 

20-4 

20-5 

20-6 

20-7 

20-7 

20-8 

20-9 

210 

211 

21-2 

33-0 

20-2 

20-3 

20-4 

20-5 

20-6 

20-7 

20-7 

20-8 

20-9 

210 

0-995 

33-5 

200 

201 

20-2 

20-3 

20-4 

20-5 

20-6 

206 

20-7 

20-8 

340 

19-9 

19-9 

200 

201 

20-2 

20-3 

204 

20-5 

20-6 

20-6 

0-995 

34-5 

19-7 

19  8 

19  8 

19-9 

200 

20-1 

20-2 

20-3 

20-4 

20-5 

350 

195 

196 

19-7 

19-8 

19-8 

19-9 

200 

20-1 

20-2 

20-3 

0994 

360 

191 

192 

19-3 

19-4 

19  5 

19-6 

19-7 

19-7 

19-8 

199 

0-994 

370 

18-8 

18-9 

190 

190 

191 

192 

19-3 

19-4 

19-5 

196 

0993 

380 

18-4 

18-5 

18-6 

18-7 

18-8 

189 

18-9 

190 

191 

19-2 

0993 

390 

181 

18-2 

18-3 

18-3 

18-4 

18-5 

18-6 

18-7 

18-8 

18-8 

0993 

400 

17-7 

17-8 

17-9 

180 

181 

18-2 

18-2 

18-3 

18  4 

18-5 

0-992 

Litres  per 

100  kg  at 

103-4 

103-4 

1034 

1034 

1034 

103-5 

1035 

103-5 

103-5 

103-5 

Observed 

Degree 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(  26°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

1 

20°C 

Temperature 

26-0 

26-1 

26-2 

26-3 

26-4 

26-5 

26-6 

26-7 

26-8 

269 

Conversion 

\~* 

Corresponding  Degree 

at  20°C 

Factor 

00 

34-6 

34-7 

34-8 

34-9 

350 

351 

35-2 

35-4 

35-5 

356 

1011 

0-5 

34-3 

34-4 

34-6 

34-7 

34-8 

34-9 

350 

35-1 

35-2 

35-3 

10 

34-1 

34-2 

34-3 

34-4 

34  5 

34-7 

34-8 

34-9 

350 

35-1 

1010 

15 

33-9 

340 

341 

34-2 

34-3 

34-4 

34-5 

346 

34-8 

34-9 

20 

336 

337 

33-8 

340 

341 

34-2 

34-3 

34-4 

34-5 

34-6 

1009 

2-5 

334 

33-5 

336 

33-7 

33-8 

33-9 

341 

34-2 

34-3 

34-4 

30 

33-2 

33-3 

33-4 

33-5 

336 

33-7 

33-8 

33-9 

34-1 

34-2 

1009 

3-5 

32-9 

330 

33-2 

33-3 

334 

33-5 

33-6 

33-7 

33-8 

33-9 

40 

32-7 

328 

32-9 

330 

331 

33-3 

33-4 

33-5 

33-6 

33-7 

1008 

4-5 

32-5 

32-6 

32-7 

32-8 

32-9 

330 

33-1 

33-2 

33-4 

33-5 

50 

32-2 

324 

32-5 

32-6 

32-7 

32-8 

32-9 

330 

33-1 

e3-2 

1007 

5-5 

320 

321 

322 

32-4 

32-5 

32-6 

32-7 

32-8 

32-9 

33  0 

60 

31-8 

319 

320 

321 

32-2 

32-3 

32-5 

32-6 

32-7 

32-8 

1007 

65 

31-6 

31-7 

318 

31-9 

320 

321 

32-2 

32-3 

32-5 

326 

70 

31-4 

31-5 

31-6 

31-7 

31  8 

31-9 

320 

32-1 

322 

32-3 

1006 

7-5 

31-1 

312 

31-4 

31-5 

316 

31-7 

31-8 

31-9 

320 

321 

80 

30-9 

310 

31-1 

31-2 

314 

31-5 

31  6 

31-7 

31-8 

31-9 

1006 

85 

30-7 

308 

30-9 

310 

311 

31-2 

314 

31-5 

31-6 

31-7 

90 

30-5 

30-6 

30-7 

30-8 

30-9 

310 

31  1 

31-2 

31-4 

31  5 

1005 

95 

30-3 

30-4 

30-5 

30-6 

30-7 

30-8 

30  9 

310 

311 

312 

100 

301 

30-2 

30-3 

30-4 

30-5 

30-6 

30-7 

30-8 

30-9 

310 

1005 

10-5 

298 

300 

301 

30-2 

30-3 

30-4 

30-5 

30-6 

30-7 

30-8 

110 

29-6 

29-7 

29-8 

300 

30- 1 

30-2 

30-3 

30-4 

30-5 

30-6 

1004 

1 1-5 

29-4 

295 

29-6 

29-7 

29-9 

300 

301 

30-2 

30-3 

30-4 

120 

29-2 

293 

294 

29-5 

29-6 

29-7 

29-9 

30-0 

301 

30-2 

1004 

12-5 

290 

291 

29-2 

29-3 

29-4 

29-5 

29-6 

29-8 

29-9 

300 

13  0 

28-8 

28-9 

290 

291 

29-2 

29-3 

294 

29*5 

29-6 

29-8 

1003 

13-5 

28-6 

28-7 

28-8 

28-9 

290 

29-1 

29-2 

29-3 

29-4 

29-5 

140 

28-4 

28-5 

28-6 

28-7 

28-8 

28-9 

290 

291 

29-2 

29-3 

1003 

14-5 

28-2 

28-3 

284 

28-5 

28-6 

28-7 

28-8 

28-9 

290 

291 

150 

280 

28-1 

28-2 

28-3 

28-4 

28-5 

28-6 

28-7 

28-8 

28-9 

1002 

15-5 

27-8 

27-9 

280 

28-1 

28-2 

28-3 

2S-4 

28-5 

28-6 

28-7 

160 

27-6 

27-7 

27-8 

27-9 

280 

28-1 

28-2 

28-3 

28-4 

28-5 

1002 

165 

27-4 

27-5 

27-6 

27-7 

27-8 

27-9 

280 

28-1 

28-2 

28-3 

170 

272 

27-3 

27-4 

27-5 

27-6 

27-7 

27-8 

27-9 

28-0 

28-1 

1001 

17-5 

27-0 

27-1 

27-2 

27-3 

27-4 

27-5 

276 

27-7 

27-8 

27-9 

180 

268 

26-9 

270 

27-1 

27-2 

27-3 

27-4 

27-5 

27-6 

27-7 

1001 

18-5 

26-6 

26-7 

268 

26-9 

270 

27-1 

27-2 

27-3 

27-4 

27-5 

190 

26-4 

26-5 

26-6 

26-7 

26-8 

26-9 

270 

27-1 

27-2 

27-3 

1000 

19-5 

26-2 

26-3 

26-4 

26-5 

26-6 

26-7 

26-8 

26-9 

270 

27-1 

200 

260 

261 

26-2 

26-3 

26-4 

26-5 

26-6 

26-7 

26-8 

26-9 

1000 
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Table  1   (  Continued  ) 
(  26°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

°C 

26-0 

261 

26-2 

26-3 

26-4 

26-5 

266 

26-7 

26-8 

26-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

25-8 

25-9 

260 

26- 1 

26-2 

26-3 

26-4 

26-5 

26-6 

26-7 

210 

256 

25-7 

25-8 

25-9 

260 

261 

26-2 

26-3 

26-4 

26-5 

1000 

21-5 

25-4 

25-5 

25-6 

25-7 

25-8 

25-9 

260 

261 

262 

26-3 

220 

25-2 

253 

254 

25-5 

25-6 

25-7 

25*8 

25-9 

26-0 

261 

0-999 

22-5 

250 

251 

25-2 

25-3 

25-4 

25-5 

25-6 

25-7 

258 

259 

230 

24-8 

24-9 

250 

251 

25-2 

25-3 

25-4 

25-5 

25-6 

257 

0-999 

23-5 

24-6 

24-7 

24-8 

24-9 

250 

251 

25-2 

253 

254 

25-5 

24-0 

24-5 

24-6 

24-7 

24-7 

24-8 

24-9 

250 

251 

25-2 

25-3 

0-998 

24-5 

24-3 

24-4 

24-5 

24-6 

24-7 

24-7 

24-8 

24-9 

250 

25-1 

250 

24-1 

24-2 

24-3 

24-4 

24-5 

24-6 

24-7 

247 

24-8 

249 

0-998 

25-5 

23-9 

240 

241 

24-2 

24-3 

24-4 

24-5 

246 

24-7 

24-7 

260 

23-7 

23-8 

23-9 

240 

241 

24-2 

24-3 

24-4 

24-5 

24-6 

0-997 

26-5 

23-5 

23-6 

23-7 

23-8 

239 

24-0 

24-1 

24-2 

24-3 

24-4 

27-0 

23-3 

23-4 

23-5 

23-6 

23-7 

23-8 

23-9 

24  0 

24-1 

24-2 

0-997 

27-5 

231 

23-2 

23-3 

23-4 

23-5 

23-6 

23-7 

23-8 

239 

240 

280 

22-9 

230 

231 

23-2 

23-3 

23-4 

235 

23.6 

23-7 

23-8 

0*997 

28-5 

22-8 

22-9 

22-9 

230 

231 

23-2 

23-3 

23-4 

23-5 

23-6 

290 

22-6 

22-7 

22-8 

22-9 

22-9 

230 

23-1 

23-2 

233 

234 

0-996 

295 

22-4 

22-5 

22-6 

22-7 

22-8 

22-9 

22-9 

.23-0 

231 

232 

300 

222 

223 

22-4 

225 

22-6 

22-7 

22-8 

22-8 

22-9 

230 

0-996 

30-5 

220 

221 

22-2 

22-3 

22-4 

22-5 

22-6 

22*7 

22-8 

22-8 

310 

21-8 

21-9 

220 

221 

22-2 

22-3 

22-4 

22-5 

22-6 

22-7 

0-995 

31-5 

21-6 

21-7 

21-8 

21-9 

22  0 

22*1 

22-2 

22-3 

22-4 

22-5 

320 

21-5 

21-6 

21-6 

21-7 

218 

21  9 

220 

22-1 

22-2 

22*3 

0995 

32-5 

21-3 

214 

21-5 

21  6 

21-6 

21-7 

21-8 

21-9 

220 

22-1 

330 

211 

21*2 

21-3 

21-4 

21-5 

21-5 

21-6 

21-7 

21-8 

21-9 

0-995 

33-5 

20-9 

210 

21-1 

21-2 

21-3 

21-4 

21-5 

21  5 

21-6 

21-7 

340 

20-7 

20.8 

20-9 

21-0 

21-1 

21-2 

21  3 

21-4 

214 

21-5 

0-994 

34-5 

20-6 

20-6 

20-7 

20-8 

20-9 

210 

21-1 

21-2 

21-3 

21-3 

350 

20-4 

20-5 

20-5 

20-6 

20-7 

20-8 

20-9 

210 

211 

21-2 

0994 

360 

200 

201 

20-2 

20-3 

20-4 

20-4 

20-5 

20-6 

20-7 

20-8 

0-994 

370 

19-6 

19-7 

19-8 

19  9 

200 

20- 1 

20-2 

20-3 

20-3 

20-4 

0993 

380 

19-3 

19  4 

195 

19-5 

196 

19-7 

19-8 

19-9 

200 

201 

0-993 

390 

18-9 

190 

191 

19-2 

19-3 

19-4 

194 

19-5 

19-6 

19*7 

0-992 

400 

18-6 

18-7 

18-7 

18-8 

189 

190 

191 

19-2 

19-3 

19-3 

0-992 

Litres  per 

100  kg  at 

103-5 

103-5 

103-5 

103-6 

103  6 

103-6 

1036 

103-6 

103*6 

103*6 

Observed 

Degree 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(  27°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

270 

27-1 

27-2 

27-3 

27-4 

27-5 

27-6 

27-7 

27-8 

27-9 

20°C 

°C 

Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

35-7 

35-8 

35-9 

360 

361 

362 

363 

36-4 

366 

36-7 

1011 

0-5 

354 

35-6 

35-7 

35-8 

35-9 

360 

36-1 

36-2 

36-3 

36-4 

10 

35-2 

35-3 

354 

35-5 

35-6 

35-8 

359 

360 

36-1 

36-2 

1010 

1-5 

350 

35-1 

35-2 

35-3 

35-4 

35-5 

356 

35-7 

35-8 

360 

20 

34-7 

34-8 

350 

35-1 

35-2 

35-3 

35-4 

35-5 

35-6 

35-7 

1010 

2-5 

34-5 

34-6 

34-7 

34-8 

34-9 

35-1 

35-2 

35-3 

35-4 

35-5 

30 

34-3 

34-4 

34-5 

34-6 

34-7 

34-8 

34-9 

350  • 

351 

35-3 

1009 

3-5 

34-0 

34-1 

34-3 

34-4 

34-5 

34-6 

34-7 

34-8 

34-9 

350 

40 

33-8 

33-9 

34-0 

34-1 

34-2 

34-4 

34-5 

34-6 

34-7 

34-8 

1008 

45 

336 

33-7 

33-8 

33-9 

34-0 

34-1 

34-2 

34-3 

34-4 

34-6 

50 

33-4 

33-5 

33-6 

33-7 

33-8 

33-9 

340 

341 

34-2 

34-3 

1-008 

5-5 

33-1 

33-2 

33-3 

33-5 

33-6 

33-7 

33-8 

33-9 

340 

341 

60 

32-9 

330 

33-1 

33-2 

33-3 

33-4 

33-5 

33-7 

33-8 

339 

1-007 

65 

32-7 

32-8 

32-9 

330 

33-1 

33-2 

33-3 

33-4 

33-5 

33-7 

70 

32-5 

32-6 

32-7 

32-8 

32-9 

33-0 

33-1 

33-2 

33-3 

33-4 

1-007 

7-5 

32-2 

32-3 

32-4 

32-6 

32-7 

32-8 

32-9 

330 

33-1 

33-2 

80 

320 

32  1 

32-2 

32-3 

32-4 

32-5 

32-7 

32-8 

32-9 

330 

1006 

85 

31-8 

31-9 

32-0 

32-1 

32-2 

32-3 

32-4 

32-5 

32-6 

32-8 

90 

316 

31-7 

31-8 

319 

320 

32-1 

32-2 

32-3 

32-4 

32-5 

1005 

95 

31-4 

31-5 

316 

317 

318 

319 

320 

32-1 

32-2 

32-3 

100 

311 

31-2 

31-3 

31-5 

31  6 

31-7 

31-8 

319 

32-0 

32-1 

1005 

10-5 

30-9 

310 

311 

31-2 

313 

31-5 

316 

31-7 

31-8 

31-9 

no 

30-7 

30-8 

30-9 

31-0 

311 

31-2 

31-3 

31  4 

31-6 

31-7 

1004 

11-5 

30-5 

306 

30-7 

308 

30-9 

310 

311 

312 

31-3 

31-4 

120 

30-3 

30-4 

30-5 

30-6 

30-7 

30-8 

30-9 

310 

311 

31-2 

1004 

12-5 

301 

30-2 

30-3 

30-4 

30-5 

30-6 

30-7 

30-8 

30-9 

310 

130 

29-9 

300 

301 

30-2 

30-3 

30-4 

30-5 

30-6 

30-7 

30-8 

1003 

135 

29-6 

29-8 

29-9 

300 

30-1 

30-2 

30-3 

30-4 

30-5 

30-6 

140 

29-4 

29-5 

29-6 

29-8 

29-9 

300 

30-1 

30-2 

303 

30-4 

1-003 

14-5 

29-2 

29-3 

29-4 

29-5 

29-6 

29-8 

29-9 

300 

301 

30-2 

150 

290 

291 

29-2 

29-3 

29-4 

29-5 

29-6 

29-8 

299 

300 

1002 

15-5 

28-8 

28-9 

290 

291 

29-2 

29-3 

29-4 

29-5 

29-6 

29-7 

160 

28-6 

28-7 

28-8 

28-9 

290 

291 

29-2 

29-3 

294 

29-5 

1002 

16*5 

28-4 

28-5 

28-6 

28-7 

28-8 

28-9 

290 

291 

29-2 

29-3 

170 

28-2 

28-3 

28-4 

28-5 

28-6 

28-7 

28-8 

28-9 

290 

291 

1-001 

17-5 

28-0 

28-1 

28-2 

28-3 

28-4 

28-5 

28-6 

28-7 

28-8 

28-9 

180 

27-8 

27-9 

28-0 

281 

28-2 

28-3 

28-4 

28-5 

28-6 

28-7 

1001 

18-5 

27-6 

27-7 

27-8 

27-9 

28  0 

28*1 

28-2 

28-3 

28-4 

28-5 

190 

27-4 

27-5 

27-6 

27-7 

27-8 

27-9 

280 

281 

28-2 

28-3 

1000 

195 

27-2 

27-3 

27-4 

27-5 

27-6 

27-7 

27-8 

27-9 

280 

28-1 

200 

270 

271 

27-2 

27-3 

27-4 

27-5 

27-6 

27-7 

27-8 

279 

1000 
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Table  1   (  Continued  ) 
(  27°  Range  ) 


Observed 
Temperature 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

270 

27-1 

27-2 

27-3 

27-4      27-5   1  27-6   |  27'7 

27-8 

279 

20°C 
Conversion 

°C 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 
21-0 
21-5 
22-0 
22-5 


26-8 
266 
26-4 
262 
260 


26-9 
26-7 
26-5 
26-3 
26-1 


27-0 
26-8 
266 
26-4 
26-2 


27-1 
269 
267 
265 
26-3 


27-2 
27-0 
26-8 
266 
26-4 


27-3 
27-1 
269 
267 
26-5 


27-4 
27-2 
270 
26-8 
26-6 


27-5 
27-3 
27-1 
269 
26-7 


27-6 
27-4 
27-2 
270 
26-8 


27-7 
27-5 
27-3 
27-1 
269 


1000 
0999 


230 

23-5 
240 
24-5 
250 


25-8 
25-6 
25-4 
25-2 
25-0 


25-9 

25-7 
25-5 
25-3 
25-1 


260 

25-8 
25-6 
25-4 
25-2 


261 

259 
25-7 
25-5 
25-3 


262 
260 

25-8 
256 
25-4 


263 
26  1 

25-9 
25-7 
25-5 


26-4 
26-2 
260 
25-8 
25-6 


26-5 
263 
261 

25-9 

25-7 


266 

26-4 
26-2 
260 
25-8 


26-7 
26-5 
263 
261 
259 


0-999 
0-998 
0-998 


25-5 
260 
26-5 
270 
27-5 


24-8 
24-7 
24-5 
24-3 
241 


24-9 

24-7 
24-6 
24-4 
24-2 


250 
24-8 
24-6 
24-5 
24-3 


25-1 
24-9 
24-7 
24-6 
24-4 


25-2 
250 
24-8 
24-6 
24-5 


25-3 
25-1 
249 
24-7 
24-5 


25-4 
25-2 
250 
24-8 
24-6 


25-5 
253 
25-1 
24-9 
24-7 


25-6 
25-4 
25-2 
250 
24-8 


25-7 
25-5 
25-3 
25-1 
24-9 


0-997 
0-997 


280 
28-5 
290 
29-5 
300 


23-9 
23-7 
23-5 
23-3 
231 


240 

23-8 
23-6 
23-4 
23-2 


241 
239 
24-7 
23-5 
23-3 


24-2 
240 
23-8 
23-6 
23-4 


24-3 
241 
23-9 
23-7 
23-5 


24-4 
24-2 
240 
23-8 
23-6 


24-4 
24-3 
24-1 
23-9 
23-7 


24-5 
24-3 
24-2 
240 
23-8 


24-6 
24-4 
24-3 
241 
23-9 


24-7 
24-5 
24-3 
24-2 
240 


0997 
0-996 
0-996 


30-5 
310 
315 
320 
32-5 


22-9 
22-7 
22-6 
22-4 
22-2 


230 
22-8 
22-6 
22-5 
22-3 


23-1 
22-9 
22-7 
22-6 
22-4 


23-2 
230 
22-8 
22-6 
22-5 


23-3 
23-1 
22-9 
22-7 
22-5 


23-4 
23-2 
23-0 
22-8 
22-6 


23-5 
23-3 
23-1 
22-9 
22-7 


23-6 
23-4 
23-2 
23  0 
22-8 


23-7 
23-5 
23-3 
231 
22-9 


23-8 
23-6 
23-4 
23-2 
230 


0-995 
0995 


330 
33-5 
340 
34-5 
350 


220 
218 
21-6 
21-4 
21-3 


22-1 
21-9 

21-7 
21-5 
21-3 


22-2 
220 
21-8 
21-6 
21-4 


22-3 
22-1 
21-9 
21-7 
21-5 


22-4 
22-2 
22-0 
218 
216 


22-4 
22-3 
22-1 
21-9 
21-7 


22-5 
22-3 
22-2 
220 
21-8 


22-6 
22-4 
22-3 
22-1 
21-9 


22-7 
22-5 
22-3 
22-2 
220 


22-8 
22-6 
22-4 
22-2 
221 


0-995 
0-994 
0-994 


360 
370 
380 
390 
400 


20-9 
20-5 
20-1 
19-8 
19-4 


210 
20-6 
20-2 
19-9 
19-5 


21-1 
20-7 
20-3 
200 
19-6 


21-1 
20-8 
20-4 
200 
19-7 


21-2 
20-9 
20-5 
201 
19-8 


21-3 
210 
20-6 
20-2 
19-8 


21-4 
210 
20-7 
20-3 
199 


21-5 
211 
20-8 
20-4 
200 


21-6 
21-2 
20-8 
20-5 
201 


21-7 
21-3 
20-9 
20-6 
20-2 


0-993 
0-993 
0-993 
0-992 
0-992 


Litres  per 
100  kg  at 
Observed 
Degree 


103-6     103-7     103-7     103-7    103*7     103-7     103-7     103-7     1037     1038 
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Table  1    Temperature  Correction  Data 

(  28°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

28-0 

28-1 

28-2 

28-3 

28-4 

j    28-5 

28-6 

28-7 

28-8 

28-9 

20°C 

°C 

1 

Conversion 

Corresponding 

Degree  at  20°C 

Factor 

00 

368 

369 

370 

37-1 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

37-6 

37-7 

1011 

05 

365 

366 

367 

369 

370 

371 

37-2 

373 

37-4 

37-5 

10 

36-3 

364 

36-5 

36-6 

36-7 

36-8 

36-9 

370 

37-1 

37-3 

1011 

1-5 

36  1 

36-2 

363 

36-4 

36-5 

366 

36-7 

36-8 

36-9 

370 

20 

35-8 

35-9 

360 

361. 

36-3 

36-4 

365 

366 

367 

368 

1010 

2-5 

35-6 

35-7 

35-8 

35-9 

360 

36  1 

362 

36-3 

36-4 

36-5 

30 

354 

35-5 

356 

35-7 

35-8 

35-9 

360 

361 

36-2 

36-3 

1009 

3-5 

351 

35-2 

35-3 

35-4 

35-6 

35-7 

35-8 

359 

360 

361 

40 

34-9 

350 

35*1 

352 

35-3 

35-4 

35-5 

35-6 

35-7 

35-9 

1009 

4-5 

34-7 

34-8 

34-9 

350 

35-1 

35-2 

35-3 

35-4 

35-5 

35-6 

50 

34-4 

34-5 

34-6 

34-8 

34-9 

350 

35-1 

35-2 

35-3 

35-4 

1008 

5-5 

34-2 

34-3 

34-4 

34-5 

34-6 

347 

34-8 

350 

351 

35-2 

60 

340 

34-1 

34-2 

34-3 

34-4 

34-5 

34-6 

34-7 

348 

34-9 

1-007 

65 

33-8 

339 

340 

34-1 

34-2 

34-3 

34-4 

34-5 

34-6 

34-7 

70 

33-5 

336 

33-7 

33-8 

340 

341 

34-2 

34-3 

34-4 

34-5 

1-007 

7-5 

33-3 

33-4 

33-5 

33-6 

33-7 

33-8 

33-9 

340 

342 

34-3 

80 

33-1 

33-2 

33-3 

33-4 

33-5 

33-6 

33-7 

33-8 

33-9 

340 

1006 

8-5 

32-9 

330 

33-1 

33-2 

33-3 

33-4 

33-5 

33-6 

33-7 

33-8 

90 

32-6 

32-7 

32-9 

330 

33-1 

33-2 

33-3 

33-4 

33-5 

33-6 

1-006 

95 

32-4 

32-5 

32-6 

32-7 

32-8 

32-9 

33-1 

33-2 

33-3 

33-4 

100 

32-2 

32-3 

32-4 

32-5 

32-6 

32-7 

32-8 

32-9 

330 

331 

1005 

10-5 

320 

32-1 

32-2 

32-3 

32-4 

32-5 

32-6 

32-7 

32-8 

32-9 

110 

31*8 

319 

320 

32-1 

32-2 

32-3 

32-4 

32-5 

32-6 

32-7 

1005 

11-5 

315 

31-7 

318 

31-9 

320 

32-1 

32-2 

32-3 

32-4 

32-5 

120 

31  3 

31-4 

31-5 

31-6 

31-8 

31-9 

320 

32-1 

32-2 

32-3 

1004 

12-5 

311 

31-2 

31-3 

31  4 

315 

316 

317 

31-8 

320 

321 

130 

30-9 

310 

31-1 

31-2 

31-3 

31-4 

31-5 

316 

31-7 

31-8 

1003 

13-5 

30-7 

30-8 

30-9 

31-0 

31-1 

31-2 

31-3 

314 

31-5 

31-6 

140 

30-5 

30-6 

30-7 

30-8 

30-9 

31-0 

311 

31-2 

31-3 

31-4 

1003 

14-5 

30-3 

30-4 

30-5 

30-6 

30-7 

308 

309 

310 

311 

31-2 

150 

30  1 

30-2 

30-3 

30-4 

30-5 

30-6 

30-7 

30-8 

30-9 

31-0 

1002 

15  5 

299 

300 

301 

30-2 

303 

304 

30-5 

306 

30-7 

30-8 

160 

296 

29-7 

298 

300 

301 

30-2 

30-3 

30-4 

30-5 

30-6 

1002 

165 

294 

295 

29-6 

29-7 

29-8 

299 

300 

30-2 

30-3 

30-4 

170 

292 

293 

29-4 

295 

29-6 

29-7 

29-8 

29-9 

300 

30-1 

1001 

17-5 

290 

29- 1 

29-2 

29-3 

29-4 

29-5 

29-6 

29-7 

29-8 

29-9 

180 

28-8 

28-9 

290 

291 

29-2 

29-3 

29-4 

29-5 

29-6 

29-7 

1001 

18-5 

28-6 

28-7 

28-8 

28-9 

290 

29  1 

29-2 

29-3 

29-4 

29-5 

190 

28-4 

28-5 

28-6 

28-7 

28-8 

28-9 

290 

291 

29-2 

29-3 

1000 

195 

28-2 

28-3 

28-4 

28-5 

28-6 

28-7 

28-8 

28-9 

290 

291 

200 

280 

28-1 

28-2 

28-3 

28-4 

28-5 

286 

28-7 

28-8 

28-9 

1000 
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Table  1   (  Continued  ) 

(  28'  Range ) 

Observed 

Observed  D 

28'3  ]   28-4 

egree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

280 

28-1 

282 

285 

28-6 

28-7 

28-8 

28-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

27-8 

27-9 

2K-0 

28-1 

28-2 

28-3 

28-4 

28-5 

28-6 

28-7 

210 

27-6 

27-7 

27-8 

27-9 

28  0 

28-1 

28-2 

28-3 

28-4 

285 

1-000 

21-5 

27-4 

27-5 

27-6 

27-7 

27-8 

27-9 

280 

28- 1 

28-2 

28-3 

220 

27-2 

27-3 

27-4 

27-5 

27-6 

27-7 

27-8 

27-9 

280 

281 

0-999 

22-5 

270 

27-1 

27-2 

27-3 

27-4 

27-5 

27-6 

27-7 

27-8 

279 

230 

26-8 

269 

27-0 

27-1 

27-2 

27-3 

27-4 

27-5 

27-6 

27-7 

0999 

23-5 

2fi-fi 

9.fi-7 

9fi-R 

9fiQ 

970 

97- 1 

9.7-9 

27-3 

27-4 

27-5 

240 

264 

26-5 

26-6 

26-7 

26-8 

26-9 

27-0 

271 

27-2 

27-3 

0-998 

24-5 

26-2 

263 

26-4 

26-5 

26-6 

26-7 

26-8 

269 

270 

27-1 

25  0 

260 

26-,l 

26-2 

26-3 

26-4 

26-5 

266 

267 

26-8 

269 

0-998 

25-5 

25-8 

259 

260 

261 

262 

263 

26-4 

26-5 

26-6 

26-7 

260 

25-6 

25-7 

25-8 

25-9 

260 

261 

26-2 

263 

26-4 

265 

0-997 

265 

25-4 

25-5 

25-6 

25-7 

25-8 

25-9 

260 

261 

26-2 

26-3 

27-0 

25-2 

25-3 

25-4 

25-5 

256 

25-7 

25-8 

259 

260 

261 

0-997 

27-5 

250 

251 

25-2 

25-3 

25-4 

25-5 

25-6 

25-7 

25-8 

25-9 

280 

24-8 

249 

250 

251 

25-2 

25-3 

25-4 

25-5 

25-6 

25-7 

0-996 

28-5 

24-6 

24-7 

24-8 

24-9 

250 

251 

25-2 

25-3 

25-4 

25-5 

290 

24-4 

24-5 

24-6 

24-7 

24-8 

24  9 

250 

251 

25-2 

25-3 

0996 

295 

24-2 

24-3 

24-4 

24-5 

246 

24-7 

24-8 

24-9 

250 

251 

300 

24-1 

241 

24-2 

24-3 

24-4 

24-5 

24-6 

24-7 

24-8 

24-9 

0996 

30-5 

23-9 

240 

240 

241 

24-2 

24-3 

24-4 

24-5 

24-6 

24-7 

j  1  v» 

4.J  o 

4-J   J 

4.T  %J 

at  j 

OA.A 

AT   T 

nA.<z 

4J-T    >J 

n.nnc 

31-5 

23-5 

236 

23-7 

238 

23-8 

239 

240 

24-1 

24-2 

24-3 

320 

23-3 

23-4 

23-5 

23-6 

23-7 

23-7 

23-8 

23-9 

240 

24-1 

0-995 

32-5 

231 

232 

233 

234 

23-5 

236 

236 

23-7 

23-8 

23-9 

330 

22-9 

230 

231 

23-2 

23-3 

234 

23-5 

23-5 

23-6 

23-7 

0994 

335 

22-7 

22-8 

22-9 

230 

23- 1 

232 

233 

23-3 

23-4 

23-5 

340 

22-5 

22-6 

22-7 

22-8 

22-9 

230 

23  1 

23-2 

23-2 

23-3 

0994 

34-5 

22-3 

22-4 

22-5 

22-6 

22-7 

22-8 

22-9 

230 

231 

231 

350 

221 

22-2 

22-3 

22-4 

22-5 

22-6 

22-7 

22-8 

22-9 

230 

0-994 

360 

21-8 

21-9 

21  9 

220 

221 

22-2 

22-3 

22-4 

22-5 

22-6 

0-993 

370 

21-4 

21-5 

21-6 

21-7 

217 

21  8 

21  9 

220 

22-1 

22-2 

0-993 

380 

210 

21-1 

21-2 

2I-3 

214 

21  5 

215 

21  6 

21-7 

21-8 

0-992 

390 

20-6 

20-7 

20-8 

20-9 

210 

211 

21-2 

21-3 

21-4 

21-4 

0992 

400 

20-3 

204 

20-5 

205 

206 

20-7 

208 

20-9 

210 

31-1 

0-992 

Litres  per 

100  kc  at 

103-8 

103-8 

103-8 

103-8 

103-8 

103-8 

103  8 

103-9 

103-9 

1039 

Observed 

Degree 

- 
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Table  1    Temperature  Correction  Data 

(  29°  Range  ) 


Observed 

Temperature 

°C 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

290 

29-1 

29-2 

29-3 

29-4 

29-5 

29-6 

29-7 

298 

29-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

37-8 

379 

380 

38-1 

38-2 

38-3 

38-5 

38-6 

38-7 

38-8 

1012 

0-5 

37-6 

37-7 

378 

37-9 

380 

381 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

10 

37-4 

37-5 

376 

37-7 

37-8 

37-9 

38-0 

38-1 

38-2 

38-3 

1011 

1-5 

37-1 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

376 

37-7 

37-9 

380 

38-1 

20 

36-9 

37-0 

37-1 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

37-6 

37-7 

37-8 

1010 

2-5 

36-7 

36-8 

369 

370 

371 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

37-6 

3-0 

36-4 

36-5 

36-6 

36-7 

36-8 

369 

370 

37-2 

37-3 

37-4 

1010 

3-5 

36-2 

363 

364 

36-5 

36-6 

36-7 

36-8 

36-9 

370 

37-1 

40 

360 

36  1 

36-2 

36-3 

36-4 

36-5 

36-6 

36-7 

36-8 

36-9 

1009 

4-5 

35-7 

35-8 

35-9 

360 

361 

36-3 

36-4 

36-5 

36-6 

36-7 

50 

35-5 

35-6 

35-7 

35-8 

35-9 

360 

361 

36-2 

36-3 

36-4 

1008 

5-5 

35-3 

35-4 

35-5 

35-6 

35-7 

35-8 

35-9 

360 

36-1 

36-2 

60 

350 

35  1 

35-3 

35-4 

35-5 

35-6 

35-7 

35-8 

35-9 

360 

1008 

6-5 

34-8 

34-9 

350 

351 

35-2 

35-3 

354 

35-5 

35-7 

35-8 

70 

34-6 

34-7 

34-8 

34-9 

350 

351 

35-2 

35-3 

35-4 

35-5 

1-007 

7-5 

34-4 

34-5 

34-6 

34-7 

34-8 

34-9 

35-0 

35-1 

35-2 

35-3 

8-0 

341 

342 

34-3 

34-5 

34-6 

34-7 

34-8 

34-9 

350 

35-1 

1006 

8-5 

33-9 

340 

341 

34-2 

34-3 

34-4 

34.5 

34-6 

34-8 

34-9 

90 

33-7 

33-8 

339 

340 

34-1 

34-2 

34-3 

34-4 

34-5 

34-6 

1006 

95 

33-5 

33-6 

33-7 

33-8 

33-9 

340 

341 

34-2 

343 

34-4 

100 

33-3 

33-4 

33-5 

33-6 

33-7 

33-8 

33-9 

340 

34-1 

34-2 

1005 

105 

330 

33-1 

33-2 

33-3 

33-4 

33-6 

33-7 

33-8 

33-9 

34-0 

110 

32-8 

32-9 

330 

33-1 

33-2 

33-3 

33-4 

33.5 

33-6 

33-7 

1-005 

1 1-5 

32-6 

32-7 

32-8 

329 

330 

33-1 

33-2 

33.3 

33-4 

33-5 

120 

32-4 

32-5 

32-6 

32-7 

32-8 

32-9 

330 

33-1 

33-2 

33-3 

1004 

12-5 

32-2 

32-3 

32-4 

32-5 

32-6 

32-7 

32-8 

32-9 

330 

331 

130 

31-9 

320 

32-2 

32-3 

32-4 

32-5 

32-6 

32-7 

32-8 

329 

1004 

13-5 

31-7 

31-8 

31-9 

320 

321 

32-2 

32-3 

32-5 

32-6 

32-7 

140 

31-5 

31-6 

31-7 

31-8 

31-9 

320 

32  1 

32-2 

32-3 

32-4 

1003 

14-5 

31-3 

31  4 

31  5 

31  6 

317 

318 

31-9 

320 

321 

32-2 

15  0 

311 

31-2 

31-3 

31-4 

31-5 

31-6 

31-7 

31-8 

31-9 

320 

1003 

15  5 

309 

310 

311 

31-2 

31-3 

31-4 

31-5 

316 

31-7 

31-8 

160 

30-7 

308 

309 

310 

31-1 

31-2 

31-3 

31-4 

31-5 

31-6 

1002 

16-5 

305 

30-6 

30-7 

30-8 

30-9 

31-0 

311 

31-2 

313 

31  4 

17-0 

302 

303 

30-4 

306 

30-7 

30-8 

30-9 

310 

32  1 

31-2 

1002 

17-5 

30  0 

301 

30-2 

30-3 

30-4 

30-5 

30-6 

30-7 

30-8 

309 

180 

29-8 

299 

300 

301 

302 

30-3 

30-4 

30-5 

30-6 

30-7 

I  001 

18-5 

29-6 

29-7 

29-8 

29-9 

300 

301 

30-2 

30-3 

304 

305 

190 

29-4 

29-5 

29-6 

297 

29-8 

299 

300 

301 

30-2 

30-3 

1000 

19  5 

292 

29-3 

29-4 

295 

296 

29-7 

29-8 

29-9 

300 

30  1 

200 

290 

291 

29-2 

29-3 

29-4 

29-5 

29-6 

207 

29-8 

29-9 

1000 
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Tabic   1  (Continued) 
(29°    Range) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

29*0 

29-1 

29-2 

293 

29-4 

29-5 

296 

297 

298 

299 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

28-8 

28-9 

290 

29- 1 

29-2 

29-3 

29-4 

29-5 

296 

29-7 

210 

28-6 

28-7 

28-8 

28-9 

290 

291 

292 

29-3 

29-4 

29-5 

1000 

21-5 

28-4 

28-5 

28-6 

28-7 

28-8 

28-9 

290 

29-1 

29-2 

29-3 

220 

28-2 

28-3 

28-4 

28-5 

28-6 

28-7 

28-8 

28-9 

290 

291 

0-999 

22-5 

280 

28-1 

28-2 

28-3 

28-4 

28-5 

28-6 

28-7 

28-8 

28-9 

230 

27-8 

279 

280 

28-1 

28-2 

28-3 

28-4 

28-5 

28-6 

28-7 

0-999 

23-5 

27-6 

27-7 

27-8 

279 

280 

28-1 

28-2 

28-3 

284 

28-5 

240 

27-4 

27-5 

276 

27-7 

27-8 

27-9 

280 

28-1 

28-2 

28-3 

0-998 

24-5 

27-2 

27-3 

27-4 

27-5 

276 

27-7 

278 

27-9 

28  0 

28-0 

250 

270 

27-1 

27-2 

27-3 

27-4 

27-5 

276 

27-7 

27-7 

27-8 

0-998 

25-5 

26-8 

26-9 

27-0 

27-1 

27-2 

27-3 

27-4 

27-4 

275 

27-6 

260 

266 

26-7 

268 

26-9 

27-0 

27-1 

27-1 

27-2 

27-3 

27-4 

0-997 

26-5 

26-4 

265 

26-6 

26-7 

26-8 

269 

269 

270 

27-1 

27-2 

27-0 

26-2 

26-3 

26-4 

26-5 

26-6 

26-7 

26-7 

268 

26-9 

270 

0-997 

27-5 

260 

26- 1 

26-2 

26-3 

264 

26-5 

26-5 

26-6 

26-7 

26-8 

28-0 

25-8 

25-9 

260 

261 

26-2 

26-3 

26-3 

26-4 

26-5 

266 

0-996 

28-5 

25-6 

25-7 

25-8 

25-9 

260 

261 

261 

262 

263 

26-4 

290 

22-4 

25-5 

25-6 

25-7 

25-8 

25-9 

259 

260 

261 

262 

0-996 

29-5 

25-2 

25-3 

25-4 

25-5 

256 

25-7 

25-8 

25-8 

259 

260 

300 

250 

251 

25-2 

25-3 

25-4 

25-5 

256 

25-6 

25-7 

258 

0995 

30-5 

24-8 

24-9 

250 

25-1 

25-2 

25-3 

25-4 

25-4 

25-5 

25-6 

31-0 

24-6 

24-7 

24-8 

249 

250 

25-1 

25-2 

25-3 

25-3 

25-4 

0995 

31-5 

24-4 

24-5 

24-6 

247 

24-8 

249 

25  0 

25-1 

25-1 

25-2 

320 

24-2 

24-3 

24-4 

24-5 

24-6 

24-7 

24-8 

249 

250 

25-0 

0-995 

32-5 

240 

24-1 

24-2 

24-3 

24-4 

24-5 

246 

24-7 

24-8 

24-8 

33-0 

23-8 

23-9 

240 

241 

24-2 

24-3 

24-4 

24-5 

24-6 

24-7 

0-994 

33-5 

23-6 

23-7 

23-8 

23-9 

240 

24-1 

242 

24-3 

244 

24-5 

340 

23-4 

23-5 

23-6 

23-7 

238 

23-9 

240 

24-1 

24-2 

24.3 

0-994 

34-5 

23-2 

23-3 

23-4 

23-5 

236 

237 

23-8 

23-9 

240 

24- 1 

350 

230 

23-1 

23-2 

23-3 

234 

23-5 

23-6 

23-7 

23-8 

23-9 

0-993 

360 

22-7 

22-8 

22-8 

22-9 

230 

23-1 

23-2 

233 

234 

23-5 

0-993 

370 

22-3 

22-4 

22-5 

226 

22-6 

22-7 

22-8 

22-9 

230 

23-1 

0-992 

380 

219 

220 

221 

22-2 

22-3 

224 

22-4 

22-5 

22-6 

22-7 

0992 

390 

21-5 

21-6 

21-7 

21-8 

21-9 

22-0 

22-1 

22-1 

22-2 

22-3 

0-992 

400 

21-2 

21-2 

21  3 

214 

21-5 

21-6 

217 

21-8 

21-9 

21-9 

0  991 

Litres  per 

100  kg  at 

103-9 

103-9 

103-9 

103-9 

103-9 

1040 

104-0 

104-0 

104-0 

1040 

Observed 

Degree 
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Table  1   Temperature  Correction  Data 

(  30°  Range  ) 


Observed 

Temperature 

°C 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

300 

301 

30-2 

303 

30-4 

30-5 

306 

30-7 

30-8 

30-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

38-9 

390 

391 

39-2 

39-3 

394 

39-5 

39-6 

397 

398 

1012 

0-5 

38-6 

38-7 

38-8 

38-9 

390 

391 

392 

39-3 

394 

395 

JO 

38-4 

38-5 

38-6 

38-7 

38-8 

38-9 

390 

39  1 

392 

39-3 

1011 

1-5 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

38-6 

38-7 

38-8 

38-9 

390 

39  1 

2-0 

37-9 

380 

38-1 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

38-6 

38-7 

38-8 

1-011 

2-5 

37-7 

37-8 

37-9 

38-0 

38-1 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

38-6 

3-0 

37-5 

37-6 

37-7 

37-8 

37-9 

380 

381 

38-2 

38-3 

38-4 

1010 

3-5 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

37-6 

37-7 

37-8 

38  0 

38-1 

38-2 

4-0 

370 

371 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

37-6 

37-7 

378 

379 

1009 

4-5 

36-8 

369 

370 

371 

37-2 

37-3 

37-4 

375 

37-6 

37-7 

50 

365 

36-6 

36-7 

369 

370 

37-1 

37-2 

37-3 

374 

375 

1009 

5-5 

36  3 

36-4 

36-5 

36-6 

36-7 

36-8 

36-9 

37-0 

37-1 

372 

60 

36  1 

36-2 

36-3 

36-4 

36-5 

36-6 

36-7 

368 

369 

370 

1008 

65 

35  9 

360 

36  1 

362 

?6-3 

36-4 

36-5 

36-6 

36-7 

36-8 

7-0 

356 

35-7 

358 

3,5-9 

360 

36-1 

363 

364 

365 

366 

1007 

7-5 

35-4 

35-5 

35-6 

35-7 

35-8 

35-9 

36-0 

36*1 

36-2 

36-3 

80 

35-2 

35-3 

35-4 

35-5 

35-6 

35-7 

35-8 

35-9 

360 

36-1 

1-007 

8-5 

350 

35-1 

352 

35-3 

354 

35-5 

35-6 

357 

358 

35-9 

90 

347 

34-8 

34-9 

35-0 

35-1 

35-3 

354 

35-5 

35-6 

357 

1-006 

95 

34-5 

34-6 

34-7 

348 

34-9 

350 

35-1 

35-2 

35-3 

35-4 

100 

34-3 

34-4 

34-5 

34-6 

34-7 

34-8 

34-9 

35-0 

35-1 

35-2 

1-006 

10-5 

341 

34-2 

34-3 

34-4 

345 

34-6 

34-7 

34-8 

34-9 

350 

110 

33-8 

340 

341 

34-2 

34-3 

34-4 

34-5 

34-6 

34-7 

348 

1-005 

11-5 

33-6 

33-7 

33-8 

33-9 

34-0 

34-1 

34-2 

34-3 

345 

346 

120 

33-4 

33-5 

33-6 

33-7 

33-8 

33-9 

340 

34-1 

34-2 

34-3 

1-004 

12-5 

33-2 

33-3 

33-4 

33-5 

336 

33-7 

33-8 

33-9 

34-0 

34-1 

130 

33-0 

33-1 

33-2 

33-3 

33-4 

33-5 

336 

33-7 

33-8 

33-9 

1-004 

13-5 

32-8 

32-9 

33-0 

331 

33-2 

33-3 

33-4 

33-5 

33-6 

33-7 

140 

32-5 

32-6 

32-7 

32-8 

33-0 

33-1 

33-2 

33-3 

33-4 

335 

1003 

14-5 

32-3 

32-4 

32-5 

32-6 

32-7 

328 

32-9 

330 

331 

33-2 

150 

32-1 

32-2 

32-3 

32-4 

32-5 

32-6 

32-7 

32-8 

32-9 

330 

1003 

15-5 

31-9 

32-0 

321 

32-2 

32-3 

32-4 

32-5 

32-6 

32-7 

32-8 

160 

31-7 

318 

31-9 

320 

321 

32-2 

32-3 

32-4 

32-5 

32-6 

1-002 

16-5 

31-5 

31-6 

317 

31-8 

31-9 

320 

321 

32-2 

32-3 

32-4 

170 

31-3 

31-4 

31*5 

31-6 

317 

318 

31-9 

320 

32-1 

32-2 

1002 

17-5 

31-0 

31-1 

31-3 

314 

31-5 

316 

31-7 

31-8 

31-9 

32-0 

18-0 

30-8 

30-9 

31-0 

31-1 

31-2 

31-3 

31-4 

31-5 

31-6 

31-7 

1-001 

18-5 

30-6 

30-7 

30-8 

30-9 

310 

31-1 

31-2 

31-3 

31-4 

31-5 

190 

30-4 

30-5 

30-6 

30-7 

30-8 

309 

310 

31-1 

31-2 

31-3 

1-001 

195 

30-2 

30-3 

30-4 

30-5 

30-6 

30-7 

30-8 

30-9 

31-0 

311 

20-0 

300 

30-1 

30-2 

30-3 

30-4 

30-5 

30-6 

30-7 

30-8 

30-9 

1-000 
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Table  1  —  ( 

Continued  ) 

(  30°  Range  ) 

Observed 

Temperature 

°C 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

300 

301 

30-2 

30-3 

30-4 

30-5 

30-6 

30*7 

30-8 

30-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree 

at  20°C 

Factor 

20-5 
210 
215 
220 

22-5 

29-8 
29-6 
294 
292 
290 

29-9 
29-7 
295 
29-3 
291 

300 
29-8 
29-6 
29-4 
29-2 

301 
29-9 
29-7 
29-5 
293 

30-2 
300 
29-8 
29-6 
29-4 

30-3 
30  1 

29-9 
29-7 
29-5 

30-4 
30-2 
300 
298 
29-6 

30-5 
30-3 
301 
29-9 
29-7 

30-6 
30-4 
30-2 
300 
298 

30-7 
305 
30-3 
301 
299 

0-999 
0999 

230 
23-5 
24-0 
245 
250 

28-8 
28-6 
28-4 
281 

27-9 

28-9 
28-7 
28-4 
28-2 
280 

290 
28-8 
28-5 
28-3 
281 

291 

28-9 
28-6 
28-4 
28-2 

29-2 
28-9 

28-7 
28-5 
28-3 

29-3 
290 
28-8 
28-6 
28-4 

29-4 
291 
28-9 
28-7 
28-5 

29-5 
29-2 
290 

28-8 
28-6 

29-5 
29-3 
29-1 
28-9 
28-7 

29-6 
29-4 

29-2 
290 
28-8 

0999 
0-998 
0998 

25-5 
260 
26-5 
270 
27-5 

27-7 
27-5 
27-3 
27-1 
26-9 

27-8 
27-6 
27-4 
27-2 
27-0 

27-9 
27-7 
27-5 
27-3 
27-1 

28-0 

27-8 
27-6 
27-4 
27-2 

28-1 
27-9 
27-7 
27-5 
27-3 

28-2 
280 
27-8 
27-6 
27-4 

28-3 
28-1 
27-9 
27-7 
275 

28-4 
28-2 
280 
27-8 
27-6 

28-5 
28-3 
28-1 
279 
27-7 

28-6 

28-4 
28-2 
28  0 
27-8 

0-997 
0997 

28  0 
28-5 
290 
29-5 
300 

26-7 
265 
26-3 
261 
25-9 

26-8 
266 
264 
26-2 
260 

26-9 

267 
26-5 
26-3 
26-1 

270 
26-8 
26-6 
264 
26-2 

27  1 

26-9 
26-7 
265 
26-3 

27-2 
270 
26-8 
266 
26-4 

27-3 
27-1 
269 
26-7 
265 

27-4 
27-2 
27  0 
26-8 
26-6 

27-5 
27-3 
27-1 
26-9 
26-7 

27-6 
27-4 
27-2 
27  0 
26-8 

0-996 
0996 
0-995 

30-5 
310 
315 

320 

32-5 

25-7 
25-5 
25-3 
251 
24-9 

25-8 
256 
25-4 
25-2 
25-0 

25-9 

25-7 
25-5 
25-3 
25-1 

260 
25-8 
25-6 
25-4 
25-2 

26  1 

25-9 
25-7 
25-5 
25-3 

26-2 
260 

258 
25-6 
254 

26-3 
261 

25-9 

25-7 
25-5 

26-4 
26-2 
260 
25-8 
25-6 

26-5 
26-3 
26  1 

25-9 

25-7 

26-6 
26-4 
26-2 
260 

25-8 

0995 
0-994 

330 
33-5 
340 
34-5 
35-0 

24-7 
24-5 
24-4 
24-2 
240 

24.8 
24-6 
24-4 
24-2 
24-1 

24-9 
24-7 
24-5 
24-3 
241 

25-0 
24-8 
24-6 
24-4 
24-2 

251 

24-9 
24-7 
24-5 
24-3 

25-2 
25-0 
24-8 
24-6 
24-4 

25-3 
25-1 
24-9 
24-7 
24-5 

25-4 
25-2 
250 
24-8 
24-6 

25-5 
25-3 
251 
24-9 

24-7 

25-6 

254 
25-2 
250 
24-8 

0-994 
0-994 
0-993 

360 
370 
380 
390 
400 

23-6 
23-2 
22-8 
22-4 
220 

23-7 
23-3 
22-9 
22-5 
221 

23-8 
23  4 
23-0 
22-6 

22-2 

23-8 
23-5 
23  1 

22-7 
22-3 

23-9 

23-5 
23-2 
22-8 
22-4 

240 
23-6 
23-3 
22-9 
22-5 

24  1 

23-7 
23-3 
230 
22-6 

24-2 
23-8 
23-4 
230 
22-7 

24-3 
23-9 
23-5 
23-1 
22-8 

24-4 
240 
23-6 

23-2 
22-8 

0-993 
0-992 
0-992 
0-991 
0-991 

Litres  per 
100  kg  at 

104-0 

1040 

'104-1 

104-1 

104-1 

104-1 

104- 1 

104-1 

104-1 

104-2 

Observed 

Degree 
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Table  1   Temperature  Correction  Data 

(  31°  Range  ) 


Observed 
Temperature 


Observed  Degree  at  t°C 

31-0 

31-1 

31-2 

31-3 

31-4 

31-5 

316 

31-7 

31-8 

31-9 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Volume  At 

20  *C 
Conversion 

Factor 


00 

39-9 

400 

40- 1 

40-2 

403 

40-4 

40-5 

40-6 

40-7 

40-8 

1-012 

05 

39-6 

397 

398 

39-9 

400 

40-1 

40-2 

403 

40-4 

405 

10 

394 

39-5 

396 

39-7 

398 

399 

400 

40- 1 

402 

403 

1012 

1-5 

392 

39-3 

394 

395 

39-6 

39-7 

398 

399 

400 

40  1 

20 

389 

390 

392 

39-3 

39-4 

39-5 

396 

39-7 

398 

399 

1011 

2-5 

38-7 

38-8 

38-9 

390 

39*1 

39-2 

39-3 

39'4 

395 

396 

30 

385 

38-6 

38-7 

38-8 

389 

390 

39  1 

39-2 

393 

39-4 

1010 

3-5 

38-3 

38-4 

385 

38-6 

38-7 

38-8 

389 

39  0 

39-1 

39-2 

40 

380 

381 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

386 

38-7 

38-8 

38-9 

1010 

45 

37-8 

379 

380 

38-1 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

38-6 

38-7 

50 

37-6 

37-7 

37-8 

37-9 

38-0 

38-1 

38-2 

38*3 

38-4 

38-5 

1009 

5-5 

37-3 

37-4 

37-5 

37-6 

37-7 

37-9 

380 

38-1 

38-2 

38-3 

60 

371 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

37-6 

37-7 

378 

37-9 

380 

1-008 

6-5 

369 

370 

371 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

37-6 

37-7 

378 

70 

367 

36-8 

36-9 

370 

37-1 

37-2 

373 

37-4 

37-5 

37-6 

1-008 

75 

364 

36-5 

366 

36-7 

368 

369 

370 

37*2 

373 

37-4 

80 

36-2 

363 

36-4 

36-5 

366 

36-7 

36*8 

36-9 

37-0 

37-1 

1-007 

8-5 

360 

361 

362 

36-3 

36-4 

36-5 

366 

36-7 

368 

36  9 

90 

35-8 

35-9 

360 

36-1 

36-2 

363 

36-4 

36-5 

366 

36-7 

1006 

9-5 

355 

35-6 

35-7 

35-8 

35-9 

361 

362 

36-3 

364 

36-5 

100 

35-3 

35-4 

35-5 

356 

35-7 

358 

359 

360 

36-1 

36-2 

1006 

10-5 

35-1 

35*2 

35-3 

35-4 

35*5 

356 

35-7 

35-8 

35*9 

360 

110 

34-9 

35-0 

35*1 

35-2 

35-3 

35-4 

35-5 

35*6 

35*7 

35-8 

1-005 

11-5 

34-7 

34*8 

34-9 

35*0 

35-1 

35*2 

35*3 

35*4 

35-5 

35-6 

12-0 

34-4 

34-5 

34-6 

34-7 

34-8. 

34-9 

35-0 

35-1 

35*3 

35*4 

1-004 

12-5 

34*2 

34-3 

34-4 

34-5 

34-6 

34-7 

34-8 

34-9 

35-0 

351 

130 

34-0 

341 

34-2 

34-3 

34-4 

34*5 

34*6 

34-7 

34*8 

34-9 

1-004 

13-5 

33-8 

339 

34-0 

34-1 

342 

34*3 

34-4 

34*5 

34-6 

34-7 

140 

33-6 

33-7 

33*8 

33-9 

34-0 

34-1 

34*2 

34*3 

34-4 

34-5 

1003 

14-5 

33*3 

33*4 

33*5 

33-7 

33-8 

33*9 

34*0 

34*1 

34*2 

34*3 

15-0 

33*1 

33-2 

33*3 

33-4 

33*5 

33*6 

33-7 

33*8 

33-9 

340 

1-003 

155 

32-9 

33-0 

33-1 

33*2 

33*3 

33*4 

33-5 

33-6 

33-7 

33*8 

160 

32*7 

32-8 

32-9 

33-0 

33*1 

33*2 

33-3 

33-4 

33-5 

336 

1-002 

16*5 

32-5 

32-6 

32*7 

32-8 

32-9 

33*0 

33*1 

33*2 

33*3 

33*4 

17*0 

32-3 

32*4 

32-5 

32-6 

32*7 

32-8 

32-9 

330 

33-1 

332 

1*002 

17-5 

32-1 

32-2 

32-3 

32-4 

32-5 

32-6 

32-7 

32-8 

32-9 

330 

180 

31-8 

319 

32-0 

32-1 

32-2 

32*3 

32-4 

32-5 

.  32-7 

32-8 

1*001 

185 

31  6 

31*7 

31*8 

31-9 

32*0 

321 

32-2 

32-3 

32-4 

32-5 

190 

314 

31*5 

31-6 

31*7 

31*8 

319 

320 

32-1 

32-2 

32-3 

1-001 

19*5 

31*2 

31*3 

31-4 

31*5 

31*6 

31*7 

31*8 

319 

32-0 

321 

200 

31-0 

31*1 

31-2 

31-3 

31*4 

31*5 

31*6 

31-7 

31-8 

319 

1000 
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Table  1  —  (  Continued ) 

(  31°  Range  ) 

Observed 

Temperature 

°C 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

310 

1  31-1 

31-2 

31-3 

31-4 

31-5 

31-6 

31-7 

31-8 

j    31-9 

20X 
Conversion 

Corresponding 

Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 
210 
21-5 

220 

22-5 

30  8 
30-6 
304 
30-2 
300 

30-9 
307 
30-5 
30-3 
301 

31-0 
30-8 
30-6 
30-4 
30-2 

31-1 
30-9 
30-7 
30-5 
30-3 

31-2 
310 
30-8 
306 
304 

31'3 
31-1 
30-9 
30-7 
304 

31-4 
31  2 

310 
30-8 
30-5 

31-5 
31-3 
311 
30-9 
30  6 

31-6 
314 
31-2 
310 
30-7 

31-7 
31-5 
31-3 
311 
30-8 

0999 
0999 

23-0 
23-5 
240 
24-5 
250 

29-7 
29-5 
293 
29-1 
28-9 

298 
29-6 
294 
29-2 
290 

29-9 
29-7 
29-5 
29-3 
291 

300 
29-8 
29'6 
29-4 

292 

30-1 

299 
29-7 
295 
29-3 

302 
300 
29-8 
296 
29  4 

303 
301 

29-9 
29-7 
295 

304 
302 
300 
29-8 
296 

30-5 
30-3 
301 
29-9 
29-7 

306 

30-4 
302 
300 
298 

0-998 
0998 
0  997 

25-5 
26  0 
26-5 
27-0 
275 

28-7 
28  5 
28-3 
28-1 
279 

28-8 
28-6 
28-4 
28-2 
280 

28-9 
28-7 
28-5 
28-3 
28-1 

29-0 

288 
28-6 
28-4 
28-2 

291 

28-9 
28-7 
28-5 
28-3  . 

29-2 
290 
28-8 

28-6 
28-4 

293 
29- 1 
289 

28-7 
28-5  . 

294 
292 
29-0 

28-8 
28-6 

29-5 
293 
291 
289 

28-7 

29-6 
29  4 
292 
290 
28-8 

0-997 
0  996 

280 
28-5 
290 
29-5 
300 

27-7 
27-5 
27-3 
27- 1 
269 

27-8 
27-6 

27-4 
27-2 
27-0 

27-9 
27-7 

27-5 
27-3 
27-1 

280 

27-8 
27-6 
274 
27-2 

28-1 
27  9 

27-7 
275 
27-3 

28-2 
280 
278 
27  6 
27-4 

28-3 
28-1 
279 
27-7 
27-5 

28-4 
28-2 
28  0 
27-8 
27-6 

28-5 
28-3 
28-1 
27-9 

27-7 

28-6 
28-4 
282 
280 
27-7 

0996 
0  996 
0-995 

30-5 
310 
31  5 

320 

32-5 

26-7 
26-5 
26-3 
261 
259 

268 
26-6 
264 
26-2 
26-0 

269 
267 
265 
26-3 
26-1 

270 
268 
266 
26  4 
26-2 

27-1 
269 

26-7 
265 
26-3 

27-2 
27-0 
268 
26-6 
26-4 

27-3 
27-1 
269 
266 
26-4 

27-4 
27-1 
269 
267 
26-5 

27-4 
27-2 
27-0 
26-8 
26-6 

27-5 
27-3 
271 
26-9 

26-7 

0-995 
0-994 

330 
335 
34-0 
34-5 
35-0 

25-7 
25-5 
25-3 
25-1 
24-9 

25-8 
25-6 
25-4 
25-2 
25-0 

25-9 
25-7 
25-5 
25-3 
25-1 

260 

25-8 
256 
254 
25-2 

26  I 

25-9 
25-7 
25-5 
25-3 

26-2 
260 
25-8 
256 
25-4 

26-2 
26  0 
258 
25-6 

25-4 

26-3 
26-1 
259 

25-7 
25-5 

26-4 
26-2 
26-0 
25-8 
25-6 

26-5 
263 
261 

259 

25-7 

0994 
0-993 
0-993 

360 
37-0 
38-0 
390 
40-0 

24-5 
24-1 
23-7 
233 
22-9 

24-6 
24-2 
23-8 
23-4 
23-0 

24-7 
24-3 
23-9 
23-5 
23-1 

24-8 
24-4 
24-0 
23-6 
23-2 

24-9 

24-5 
24-1 
23-7 
23-3 

25-0 
24-6 
242 

23-8 
23-4 

25-0 
24-7 
24-3 
23-9 
23-5 

25-1 
24'7 
24-4 
240 
23-6 

25-2 
24-8 
24-4 
24-0 
23'7 

25-3 
24-9 
24-5 
24-1 

23-7 

0-992 
0-992 
0-992 
0-991 
0-991 

Litres  per 
100  kg  at 

104-2 

104-2 

104-2 

104-2 

[04-2     ] 

L04-2     104-2 

104-3 

104-3 

104-3 

Observed 

Degree 
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Table  1   Temperature  Correction  Data 

(  32''  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

320 

32-1 

32-2 

32-3 

32-4 

32-5 

32-6 

32-7 

|  32-8 

32-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

40-9 

410 

411 

41-2 

41-3 

41-4 

41-5 

41  6 

41-7 

41-8 

1-013 

0-5 

40-6 

40-7 

40-8 

40-9 

41-0 

41-1 

41-2 

41-3 

414 

41-5 

1-0 

404 

40-5 

40-6 

40-7 

40-8 

40-9 

410 

41-1 

41-2 

41-3 

1012 

1-5 

40-2 

403 

40-4 

40-5 

40-6 

40-7 

40-8 

40-9 

410 

41-1 

2-0 

40-0 

40-1 

40-2 

40-3 

40-4 

40-5 

40-6 

40-7 

40-7 

40-8 

1-011 

2-5 

39-7 

398 

39-9 

40-0 

40-1 

40-2 

403 

40-4 

405 

40-6 

30 

395 

396 

39-7 

39-8 

39-9 

40-0 

40-1 

40-2 

40-3 

40-4 

1-011 

3-5 

39-3 

39-4 

395 

39-6 

39-7 

39-8 

399 

400 

40-1 

40-2 

4-0 

39-0 

39-1 

39-2 

39-3 

39-4 

39-5 

39-6 

39-7 

39-8 

399 

1010 

4-5 

388 

389 

390 

39-1 

39-2 

39-3 

39-4 

39-5 

396 

397 

5-0 

386 

38-7 

38-8 

38-9 

390 

39-1 

39-2 

393 

39-4 

39-5 

1009 

5-5 

38-4 

38-5 

38-6 

38-7 

38  8 

38-9 

390 

39-1 

39-2 

39-3 

60 

38-1 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

38-6 

38-7 

38-8 

389 

390 

1-008 

6-5 

37-9 

38-0 

38-1 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

38-6 

38-7 

38-8 

7-0 

37-7 

378 

37-9 

38-0 

38-1 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

386 

1008 

7-5 

37-5 

376 

37-7 

37-8 

37-9 

38-0 

38-1 

38-2 

38-3 

38-4 

80 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

37'6 

37-7 

37-8 

37-9 

38-0 

38-1 

1-007 

8-5 

37-0 

37-1 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

37-6 

37-7 

37-8 

37-9 

90 

368 

369 

37-0 

37-1 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

37-6 

37-7 

1-006 

95 

36-6 

36-7 

36-8 

36-9 

37-0 

37-1 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

100 

36-3 

36-4 

365 

366 

367 

36-8 

36-9 

37-0 

37'1 

37-2 

1006 

10-5 

36-1 

36-2 

36-3 

36-4 

36-5 

36-6 

36-7 

36-8 

36'9 

37-0 

110 

35-9 

360 

36-1 

36-2 

36-3 

36-4 

36-5 

36-6 

36-7 

368 

1005 

11-5 

35-7 

35-8 

35-9 

36-0 

361 

36-2 

363 

364 

36-5 

366 

120 

35-5 

356 

35-7 

35-8 

35-9 

36-0 

361 

36-2 

36-3 

364 

1005 

12  5 

35-2 

353 

35-4 

35-5 

35-6 

35-7 

35-8 

35-9 

360 

361 

130 

35-0 

351 

35-2 

35-3 

35-4 

35-5 

35-6 

35-7 

35-8 

35-9 

1004 

13-5 

34-8 

34  9 

350 

35-1 

35-2 

35-3 

35-4 

35-5 

35-6 

35-7 

140 

34-6 

34-7 

34-8 

349 

350 

35-1 

35-2 

35-3 

35-4 

35-5 

1003 

14-5 

34-4 

34-5 

346 

34-7 

34-8 

34-9 

35-0 

351 

352 

35-3 

150 

34-1 

34-2 

34-3 

34-4 

34-5 

34-6 

34-7 

348 

35-0 

35-1 

1-003 

15-5 

33-9 

34-0 

34-1 

34-2 

34-3 

34-4 

34-5 

34-6 

34-7 

348 

16-0 

33-7 

33-8 

33-9 

34-0 

34-1 

34-2 

34-3 

34-4 

34-5 

34-6 

1002 

165 

33-5 

33-6 

33-7 

33-8 

339 

340 

34-1 

34-2 

34-3 

34-4 

170 

33-3 

33-4 

33-5 

33-6 

33-7 

33-8 

339 

34-0 

34-1 

34-2 

1002 

17-5 

33-1 

33-2 

333 

33-4 

33-5 

33-6 

33-7 

33-8 

33-9 

34-0 

180 

32-9 

330 

33-1 

33-2 

33-3 

33-4 

33-5 

33'6 

33-7 

33-8 

1-001 

18-5 

32-6 

32-7 

328 

32-9 

33-0 

33-1 

33-2 

33*3 

33-4 

33-5 

190 

32-4 

32-5 

326 

32-7 

32-8 

32-9 

330 

33-1 

33-2 

33'3 

1001 

195 

32-2 

32-3 

32-4 

32-5 

326 

32-7 

32-8 

32-9 

33-0 

33-1 

200 

320 

32-1 

32-2 

32-3 

32*4 

32-5 

32-6 

327 

32-8 

32-9 

1000 
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Table  1  —  ( 

'  Continued  ) 

(  32°  Range  ) 

Observed 
Temperature 

°C 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

320 

32-1 

32-2 

32-3 

32-4 

32-5 

32-6 

32-7 

32-8 

;   32-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree 

at  20°C 

Factor 

20-5 
21-0 
21-5 
22-0 
22-5 

31-8 
31-6 
31-4 
31-2 
30-9 

31-9 
31-7 
31-5 
31-3 
31-0 

32-0 
31-8 
31-6 
31-4 
31-1 

32 
31 
31 
31 
31 

1 
9 
7 
5 
2 

32-2 
32  0 
31-8 
31-6 
31-3 

32-3 
32-1 
31-9 
31-7 
314 

32-4 
32-2 
32-0 
318 
31-5 

32-5 
32-3 
32-1 
319 
31-6 

326 
32-4 
32-2 
32-0 

31-7 

32-7 
32-5 
32-3 
32-1 
31-8 

0-999 
0-999 

230 
23.5 
240 
245 
250 

30-7 
30-5 
30-3 
301 
29-9 

30-8 
30-6 
30-4 
30-2 
30-0 

30-9 
30-7 
30-5 
30-3 
30-1 

31-0 
30-8 
30-6 
30-4 
30-2 

3M 
30-9 
30-7 
30-5 
30-3 

31-2 
310 
30-8 
306 
30-4 

31-3 

31-1 
30-9 
30-7 
305 

31-4 
312 

310 
30.8 
30-6 

315 

31-3 
31-1 
30*9 
30-7 

316 
31-4 

31-2 
31-0 
30-8 

0-998 
0-998 
0-997 

25-5 
26-0 
265 
27-0 
27-5 

29-7 
29-5 
29-3 
29-1 
28-9 

29-8 
29-6 
29-4 
29-2 
290 

299 

29-7 
295 
29-3 
29-1 

300 
29-8 
296 
29-4 
29-2 

301 

299 
29-7 
29-5 
29-3 

30-2 
300 
29-8 
296 
29-4 

30-3 
30-1 
29-9 
29-7 
29-5 

30-4 
30-2 
300 
29-8 
29-6 

30-5 
30-3 
30-1 
29-9 
296 

30-6 
30-4 
30-2 
30-0 
29-7 

0-997 
0-996 

28-0 
28-5 
29-0 
29-5 
300 

28-7 
28-5 
28-3 
280 
27-8 

288 
28-6 
28-3 
28-1 
27-9 

28-9 
28-7 
28-4 
282 
28-0 

290 

28-7 
28-5 
28-3 
28-1 

29-1 
28-8 
28-6 
28-4 
28-2 

29-1 
28-9 
28-7 
28-5 
28-3 

29-2 
29-0 
28-8 
28-6 
28-4 

29-3 
291 

28-9 
28-7 
28-5 

29-4 
29-2 
29-0 
28-8 
28-6 

29-5 
293 
29-1 
28-9 
28-7 

0-996 
0-995 
0-995 

30-5 
310 
31-5 
32-0 

32-5 

27-6 
27-4 
27-2 
27-0 
26-8 

27-7 
27-5 
27-3 
27-1 
26-9 

27-8 
27-6 
27-4 
27-2 
27-0 

27-9 
27-7 
27-5 
27-3 
27'1 

28-0 
27-8 
27-6 
27-4 
27-2 

28-1 
27-9 
27-7 
27-5 
27-3 

28-2 
28-0 

27-8 
27-6 

27-4 

28-3 
28-1 
27-9 
27-7 
27-5 

284 
28-2 
28.0 
27-8 
27-6 

28-5 
28-3 
28-1 
27-9 
27-7 

0-994 
0-994 

330 
33-5 
34-0 
34-5 
35-0 

26-6 
26-4 
26-2 
260 
25-8 

26-7 
26-5 
26-3 
26  1 
25-9 

26-8 
26-6 
264 
26-2 
26-0 

26-9 
26-7 
26-5 
26-3 
26-1 

27-0 
26-8 
26-6 
26-4 
26-2 

27-1 
26-9 
26-7 
26-5 
26-3 

27-2 
27-0 
26-8 
26-6 
26-4 

27-3 
27-1 
2&9 
26-7 
26-5 

27-4 
27-2 
27-0 
26-8 
266 

27-5 
27-3 
27-1 
269 
26-7 

0-994 
0993 
0-993 

36-0 
370 
38-0 
39-0 
40-0 

25-4 
250 
24-6 
24-2 
23-8 

25-5 
25-1 
24-7 
243 
239 

25-6 
25-2 
24-8 
24-4 
24-0 

25-7 
25-3 
24-9 
24-5 
24-1 

25-8 
25-4 
25-0 
24-6 
24-2 

25-9 
25-5 
25-1 
24-7 
24-3 

26-0 
25-6 
25-2 
24-8 
24-4 

26-1 
25-7 
25-3 
24-9 
24-5 

262 
25-8 
25-4 
250 
24-6 

26-3 
259 

25-5 
25-1 
24-7 

0-992 
0-992 
0-991 
0-991 
0-990 

Litres  per 

100  kg  at 

104-3 

104-3 

104-3 

104-3 

104-4 

104-4 

1044 

1044 

104-4 

104-4 

Observed 

Degree 
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Table  1   Temperature  Correction  Data 

(  33°  Range  ) 


33'0 

33-1 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

33-2 

33-3 

33-4 

33-5 

336 

33-7 

338 

33-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

41-9 

42  0 

42-1 

42-2 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

1-013 

05 

41-6 

41-7 

41-8 

41-9 

420 

42-1 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

10 

41-4 

41  5 

41-6 

41-7 

41-8 

419 

42-0 

42-1 

42-2 

42-3 

1012 

15 

41-2 

41-3 

41-4 

41-5 

41-6 

41-7 

41-8 

41-9 

42-0 

42-1 

20 

409 

410 

411 

41-2 

41-3 

41-4 

41-5 

41-6 

41-7 

41-8 

1011 

2-5 

40-7 

40-8 

40-9 

41-0 

411 

41-2 

41-3 

41-4 

41-5 

41-6 

30 

40-5 

40-6 

40-7 

40-8 

409 

41-0 

41-1 

41-2 

41-3 

41-4 

1-011 

3-5 

40-3 

40-4 

40-5 

406 

40-7 

40-8 

40-9 

41-0 

41-1 

41-2 

40 

400 

40-1 

40-2 

40-3 

40-4 

40-5 

40-6 

40-7 

40-8 

409 

1-010 

4-5 

39-8 

39-9 

40-0 

40-1 

40-2 

40-3 

40-4 

40-5 

40-6 

40-7 

5-0 

39-6 

39-7 

39-8 

399 

40-0 

40-1 

40-2 

40-3 

40-4 

40-5 

1-009 

5-5 

39-4 

39-5 

396 

39-7 

398 

399 

400 

40-1 

40-2 

40-3 

6-0 

39-1 

392 

39-3 

39-4 

39-5 

39'6 

39-7 

39-8 

399 

400 

1009 

6-5 

38-9 

39-0 

39-1 

39-2 

39-3 

39-4 

39-5 

39-6 

39-7 

39-8 

7-0 

38-7 

38-8 

38-9 

39-0 

39-1 

39-2 

39-3 

39-4 

39-5 

39-6 

1-008 

7-5 

38-5 

38-6 

38-7 

38-8 

38-9 

39-0 

39-1 

39-2 

393 

39-4 

8-0 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

38-6 

38-7 

38-8 

38-9 

39-0 

39-1 

1-007 

8-5 

38-0 

38-1 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

38--6 

38-7 

38-8 

38-9 

90 

37-8 

37-9 

38-0 

38-1 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

38-6 

38-7 

1-007 

95 

37-6 

37-7 

37-8 

37-9 

38-0 

38-1 

38-2 

38'3 

38-4 

38-5 

100 

37-3 

37-4 

37-5 

37-6 

37-8 

379 

38-0 

38-1 

38-2 

38-3 

1-006 

10-5 

37-1 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

376 

37-7 

37-8 

37-9 

38-0 

110 

369 

37-0 

37-1 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

37-6 

37-7 

37-8 

1005 

11-5 

367 

368 

369 

37-0 

37-1 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

37-6 

12-0 

36-5 

366 

36-7 

36-8 

369 

37-0 

37-1 

37-2 

37-3 

37-4 

1-005 

125 

36-2 

36-3 

36*4 

36'5 

366 

36-7 

36-8 

36-9 

37-0 

37-1 

130 

36-0 

36-1 

36-2 

36-3 

36-4 

36-5 

36-6 

36-7 

36-8 

369 

1-004 

135 

35-8 

35-9 

36-0 

36-1 

36-2 

36-3 

36-4 

36-5 

36'6 

36-7 

140 

35-6 

35-7 

35-8 

35-9 

36-0 

36-1 

36-2 

36-3 

36-4 

36-5 

1-004 

14-5 

35-4 

35-5 

35-6 

35-7 

35-8 

35-9 

36-0 

36-1 

36-2 

36-3 

15-0 

35-2 

35-3 

35'4 

35-5 

35-6 

35-7 

35-8 

359 

36-0 

36-1 

1-003 

15-5 

34-9 

350 

35-1 

35-2 

35-3 

35-4 

35-5 

35-6 

35-7 

35-8 

160 

34-7 

34-8 

349 

35-0 

35-1 

35-2 

35-3 

35-4 

35-5 

35-6 

1-002 

165 

34-5 

34-6 

34-7 

34-8 

349 

350 

35-1 

35-2 

35-3 

35-4 

17-0 

34-3 

34-4 

34-5 

34-6 

34-7 

34-8 

34-9 

35-0 

35-1 

35'2 

1-002 

175 

34-1 

34-2 

34-3 

34-4 

34-5 

34-6 

34-7 

34-8 

34-9 

35-0 

18-0 

339 

34-0 

34-1 

34-2 

34-3 

34-4 

34-5 

34-6 

34-7 

34-8 

1-001 

18-5 

33-6 

33-7 

33-8 

339 

340 

341 

34-2 

34-3 

34-4 

34-5 

190 

33-4 

33-5 

336 

33-7 

33-8 

33-9 

34-0 

34-1 

34-2 

34-3 

1-001 

195 

33-2 

33-3 

33-4 

33-5 

336 

33-7 

'33-8 

33-9 

34-0 

34-1 

20-0 

33-0 

33-1 

33-2 

33-3 

33-4 

33-5 

33-6 

33-7 

33-8 

33-9 

1-000 
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Table  1   (  Continued) 
(  33°  Range  ) 


Observed 

Temperature 

°C 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

33-0 

33-1 

33-2    |  33-3    1  33-4 

33-5 

33-6 

33-7 

33-8 

33-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

32-8 

32-9 

33-0 

33-1 

33-2 

33-3 

33-4 

33-5 

33-6 

33-7 

21-0 

32-6 

32-7 

32-8 

32-9 

330 

33-1 

33-2 

33-3 

33-4 

33-5 

0999 

21  5 

32-4 

32-5 

32-6 

32-7 

32-8 

329 

330 

33-1 

33-2 

33-3 

220 

32-2 

32-3 

32-4 

32-4 

32-5 

32-6 

32-7 

32-8 

32-9 

33-0 

0-999 

22-5 

31-9 

32-0 

321 

32-2 

32-3 

32-4 

32-5 

32-6 

32-7 

32-8 

230 

31-7 

31-8 

319 

32-0 

32-1 

32-2 

32-3 

32-4 

32-5 

32-6 

0-998 

23-5 

31-5 

31-6 

31-7 

31-8 

319 

32-0 

32-1 

32  2 

32-3 

32-4 

24-0 

31-3 

31-4 

31-5 

31'6 

317 

31-8 

31-9 

32-0 

32-1 

32-2 

0-998 

24-5 

31-1 

312 

313 

31-4 

31-5 

31-6 

31-7 

31-8 

31-9 

32-0 

250 

30-9 

31-0 

31-1 

31-2 

31-3 

31-4 

31-5 

31-6 

31-7 

31-8 

0-997 

25-5 

30-7 

30-8 

30-9 

31-0 

31-1 

31-2 

31-3 

314 

31-5 

31-6 

26-0 

30-5 

30-6 

30-7 

30-8 

30-9 

310 

3M 

31-2 

31-3 

31-4 

0-997 

265 

30-3 

30-4 

30-5 

30-6 

30-7 

30-8 

30-9 

31-0 

31-0 

31-1 

27-0 

30-1 

30-2 

30-2 

30-3 

30-4 

305 

30-6 

30-7 

30-8 

30-9 

0-996 

27-5 

29-8 

29-9 

30-0 

30-1 

30-2 

30-3 

30-4 

30-5 

30-6 

30-7 

28-0 

29-6 

29-7 

29-8 

29'9 

30-0 

30-1 

30-2 

30-3 

30-4 

30-5 

0-996 

28-5 

29-4 

29-5 

296 

29-7 

29-8 

29-9 

30-0 

30-1 

30-2 

30-3 

29-0 

29-2 

29-3 

29-4 

29-5 

296 

29-7 

29-8 

29-9 

30-0 

30-1 

0-995 

295 

29-0 

29-1 

29-2 

29-3 

29-4 

29-5 

296 

29-7 

29-8 

29-9 

30-0 

28-8 

28'9 

29-0 

29-1 

29-2 

293 

29-4 

29-5 

29-6 

29-7 

0-995 

30-5 

28-6 

28-7 

28-8 

28-9 

290 

29-1 

29-2 

29-3 

29-4 

29-5 

310 

28-4 

28-5 

28-6 

28-7 

28-8 

28-9 

29-0 

29-1 

29-2 

29-3 

0-994 

31-5 

28-2 

28-3 

28-4 

28-5 

28-6 

28'7 

28-8 

28-9 

290 

29-1 

32-0 

28-0 

28-1 

28-2 

28-3 

28-4 

28-5 

28'6 

28-7 

28-8 

289 

0-994 

32-5 

27-8 

27-9 

?8-0 

28-1 

28-2 

28-3 

28-4 

28-5 

28-6 

28-7 

33-0 

27-6 

27-7 

27-8 

27-9 

28-0 

28-1 

28-2 

28-3 

28-4 

28-4 

0-993 

33-5 

27-4 

27-5 

27-6 

27-7 

27-8 

27-9 

280 

28-0 

28'1 

28-2 

34-0 

27-2 

27-3 

27-4 

27-5 

276 

27'7 

27-7 

27-8 

27-9 

28-0 

0-993 

34-5 

27'0 

27-1 

27-2 

27-3 

27-4 

27-4 

27-5 

27-6 

27-7 

27-8 

35-0 

26*8 

26-9 

27-0 

27-1 

27-1 

27-2 

27-3 

27-4 

27-5 

27-6 

0  992 

36-0 

26-4 

26-5 

26-6 

266 

267 

26-8 

26-9 

270 

27-1 

27-2 

0-992 

37-0 

26-0 

26-1 

26-1 

26-2 

26-3 

264 

26-5 

26-6 

26-7 

268 

0-991 

380 

256 

25'7 

25-7 

25-8 

259 

260 

26-1 

26-2 

26-3 

26-4 

0-991 

390 

25*2 

25-3 

25-3 

25-4 

25-5 

256 

25-7 

25-8 

25-9 

260 

0-991 

40-0 

248 

249 

24-9 

25-0 

25-1 

25-2 

25-3 

25-4 

255 

25-6 

0-990 

Litres  per 

100  kg  at 

104-4 

1045 

104-5 

104-5 

104-5 

104-5 

104-5 

104-6 

104-6 

104-6 

Observed 

Degree 
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Table  1    Temperature  Correction  Data 

(  34°  Range  ) 


Observed 

Temperature 

°C 

Observed  Degree  at  fC 

Volume  At 

34-0 

34-1 

34-2 

34-3 

34-4 

34-5 

34-6 

j  34-7 

348 

I  34-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

42-8 

42-9 

43-0 

43-1 

43-2 

43-3 

43-4 

43-5 

43-6 

43-7 

1013 

0-5 

42-6 

42-7 

42-8 

42-9 

43-0 

43-1 

43-2 

43-3 

43-4 

43-5 

10 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

42-9 

43-0 

43-1 

43-2 

42-3 

1-012 

1-5 

42-2 

423 

42-4 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

42-9 

43-0 

20 

41-9 

420 

42-1 

422 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

1-012 

25 

417 

41  8 

41-9 

42-0 

42-1 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

30 

41-5 

416 

41-7 

418 

41-9 

42-0 

42-1 

42-2 

42-3 

42-4 

1011 

3-5 

41-3 

41-4 

41-5 

41-6 

41-6 

41-7 

41-8 

41-9 

42-0 

421 

40 

41-0 

41-1 

41-2 

41-3 

41-4 

41-5 

41-6 

41-7 

41-8 

41-9 

1010 

45 

40-8 

40-9 

41-0 

411 

41-2 

41-3 

414 

41-5 

41-6 

41-7 

50 

40-6 

40-7 

40-8 

409 

41-0 

411 

41-2 

41-3 

41-4 

41-5 

1010 

5-5 

40-4 

40-5 

40-6 

40-7 

40-8 

40-9 

40-9 

41-0 

41-1 

41-2 

60 

40-1 

40-2 

40-3 

40-4 

40-5 

40-6 

40-7 

40-8 

40-9 

41-0 

1-009 

65 

39-9 

40-0 

40-1 

40-2 

40-3 

40-4 

40-5 

40-6 

40-7 

40-8 

7-0 

39-7 

39-8 

399 

40-0 

40-1 

402 

40-3 

40-4 

40-5 

40-6 

1-008 

7-5 

39*5 

39-6 

397 

39'8 

399 

400 

40-1 

40-2 

40-3 

40-4 

8-0 

39-2 

39-3 

39-4 

39'5 

39-6 

39'7 

39-8 

39-9 

40-0 

40-1 

1-008 

8-5 

39-0 

391 

39-2 

39'3 

394 

39'5 

396 

39-7 

39-8 

39-9 

90 

38-8 

38-9 

390 

391 

392 

393 

394 

39-5 

396 

39-7 

1007 

9-5 

38-6 

38-7 

38-8 

38-9 

390 

39-1 

39-2 

39-3 

39-4 

39-5 

10-0 

38-4 

38-5 

386 

38-7 

38-8 

38-9 

39-0 

39-1 

39-2 

39-3 

1006 

10-5 

38-1 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

386 

38-7 

38-8 

38-9 

390 

n-o 

37-9 

38-0 

38-1 

38'2 

38-3 

38-4 

38-5 

38-6 

38-7 

38-8 

3  006 

11-5 

37-7 

37-8 

37-9 

380 

38-1 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

38-6 

12-0 

37-5 

37-6 

37-7 

37-8 

37-9 

380 

381 

38-2 

38-3 

38-4 

1005 

12-5 

37-3 

37'4 

37-5 

37-6 

37-7 

37-8 

37'9 

38-0 

38-1 

38-2 

13-0 

370 

37-1 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

37-6 

37-7 

37-8 

37-9 

1004 

13-5 

36-8 

36-9 

37-0 

37-1 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

37-6 

37-7 

14-0 

36-6 

36-7 

36-8 

369 

37-0 

37-1 

372 

37-3 

37-4 

37-5 

1004 

14-5 

36-4 

36-5 

36-6 

36-7 

36-8 

36-9 

370 

37-1 

37-2 

37-3 

15-0 

36'2 

36-3 

36-4 

36-5 

36-6 

36-7 

36-8 

369 

370 

37-1 

1003 

15-5 

35-9 

360 

36-1 

36-2 

36-3 

36-4 

36'5 

366 

36-7 

36-8 

160 

35-7 

35-8 

35-9 

36-0 

36-1 

36-2 

36-3 

364 

36-5 

366 

1002 

16-5 

35'5 

35-6 

35-7 

35-8 

35-9 

36-0 

36-1 

362 

363 

36-4 

17'0 

35-3 

35*4 

35-5 

35-6 

35'7 

35'8 

35-9 

360 

36-1 

36-2 

1002 

17-5 

35-1 

35-2 

35-3 

35-4 

35-5 

356 

35-7 

358 

359 

360 

18-0 

34-9 

35-0 

35-1 

35-2 

35-3 

35-4 

35-5 

35-6 

35-7 

35-8 

1001 

18-5 

346 

34-7 

34-8 

34-9 

35-0 

35-1 

35-2 

353 

35-4 

35-5 

19-0 

34-4 

34-5 

34-6 

34-7 

34-8 

34-9 

35-0 

35-1 

35-2 

35-3 

1-001 

19-5 

34-2 

34-3 

34-4 

34-5 

34-6 

34-7 

34-8 

34-9 

35-0 

35-1 

20-0 

340 

34-1 

342 

34-3 

34-4 

34-5 

34-6 

34-7 

34-8 

34-9 

1000 
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Table  1  —  (  Continued  ) 
(  34°  Range  ) 


Observed 
Temperature 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

34-0 

34-1 

34-2 

34-3 

34-4 

34-5 

34-6 

34-7 

34-8 

34-9 

20°C 
Conversion 

°C 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

205 
210 
21-5 
22-0 
22-5 

33-8 
33-6 
33-4 
331 
32-9 

33-9 

33-7 
33-5 
33-2 
33-0 

34-0 
33-8 
33-6 
33*3 
33-1 

34-1 
33-9 
33-7 
33-4 
33-2 

34-2 
34-0 
33-8 
33-5 
33-3 

34-3 
34-1 
33-9 
33-6 
33-4 

34-4 
34-2 
34-0 
33-7 
33-5 

34-5 
34-3 
34-1 
33-8 
33-6 

34-6 
34-4 
34-2 
33-9 

33-7 

34-7 
34-5 
34-3 
340 
33-8 

0-999 
0-999 

23-0 
23-5 
240 
24-5 
25-0 

32-7 
32-5 
32-3 
32-1 
31-9 

32-8 
32-6 
32-4 
32-2 
32-0 

32-9 

32-7 
32-5 
32-3 
32-1 

33-0 

32-8 
32-6 
32-4 
32-2 

33-1 
32-9 
32-7 
32-5 
32-3 

33-2 
330 
32-8 
32-6 
32-4 

333 

33-1 
32-9 
32-7 
32*5 

33-4 
33-2 
33-0 
32*8 
32-6 

33-5 
33-3 
33-1 
32-9 

32-7 

336 

33-4 
33-2 
33-0 
32-8 

0-998 
0-998 
0.997 

25-5 
26*0 
26'5 
270 
27-5 

31-7 
31-5 
312 
31-0 
30-8 

318 
31-6 
31-3 
31-1 
30-9 

319 
31-7 
314 
31-2 
31-0 

32-0 
31-8 
31-5 
31-3 
31-1 

32-1 
31-9 
31*6 
31-4 
31-2 

32-2 
32-0 
31*7 
31-5 
31-3 

32-3 
32-1 
318 
31-6 
31-4 

32-4 
32-1 
31-9 

31-7 
31-5 

32-5 
32-2 
32-0 
31-8 
3V6 

32-6 
32-3 
32-1 
31-9 
31-7 

0-997 
0-996 

28-0 
28-5 
290 
295 
300 

30-6 
30-4 
30-2 
300 
29'8 

30-7 
30-5 
30-3 
301 
29-9 

30-8 
30-6 
30-4 
30-2 
30-0 

309 
30-7 
30-5 
30-3 
30-1 

310 
30-8 
30-6 
30-4 
30-2 

31-1 
30-9 
30-7 
30-5 
30-3 

31-2 
31-0 
30-8 
30-6 
30-4 

31-3 
3M 
30-9 
30-7 
30-5 

31-4 
31-2 
31-0 
30-8 
30-6 

31  5 

31-3 
31-1 
30-9 
30-7 

0-996 
0-995 
0-995 

30-5 
310 

31-5 
32-0 
32-5 

296 
29-4 
29-2 
290 
28-8 

29-7 
29-5 
29-3 
29-1 
28-8 

29-8 
296 
29-4 
29-2 
28-9 

29-9 
29-7 
29-5 
29-2 
290 

30-0 
29-8 
29-6 
29-3 
29-1 

30-1 
29-9 
29-7 
29-4 
29-2 

30-2 
30-0 
29-7 
29-5 
29-3 

30-3 
30-1 
29-8 
29-6 
29-4 

30-4 
30-2 
29-9 
29-7 
29-5 

30-5 
30-3 
300 
29-8 
296 

0-994 
0-994 

330 

33-5 
340 
34-5 
35-0 

28-5 
28-3 
28  1 

27-9 

27-7 

28-6 
28-4 
28-2 
28-0 
27-8 

28'7 
28-5 
28-3 
28-1 
27-9 

28-8 
28-6 
28-4 
28-2 
28-0 

28-9 
28-7 
28-5 
28-3 
28'1 

29-0 
28-8 
286 
28-4 
28-2 

29-1 
28-9 
28-7 
28-5 
28-3 

29-2 
290 
28-8 
286 
28-4 

29-3 
29-1 
28-9 
28-7 
28-5 

29-4 
292 
290 
28-8 
28-6 

0-993 
9993 
0-992 

36-0 
37-0 
380 
390 
400 

27-3 
269 
26-5 
26-1 

25-7 

27-4 
27-0 
266 
26-2 
25-8 

27-5 
27-1 
26-7 
26-3 
25-9 

27-6 
27-2 
26-8 
26-4 
260 

27-7 
27-3 
26-9 
26-5 
26-1 

27-8 
27-4 
27-0 
26-6 
26-2 

279 
275 
27-1 
26-7 
26-3 

28-0 
276 
27-2 
268 
26-4 

28-1 
27-7 
27'3 
269 
26-5 

28-2 
27-8 
27-4 
27-0 
26-5 

0992 
0-991 
0-991 
0-990 
0-990 

Litres  per 
100  kg  at 

104-6 

104-6 

104-6 

104-6 

104-7 

104-7 

104-7 

104-7 

104-7 

104-7 

Observed 

Degree 

> 
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Table  1    Temperature  Correction  Data 

(  35°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t3C 

Volume  At 

Temperature 

°C 

35-0 

35-1 

35-2 

35-3 

35-4 

35-5 

356 

35-7 

35  8 

|  35-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

43-8 

43-9 

440 

441 

44-2 

44-3 

44-4 

445 

446 

447 

1-013 

05 

43-6 

43-7 

43-8 

43-9 

44-0 

44-1 

44-2 

443 

44-3 

,  444 

10 

43-4 

43-4 

43-5 

43-6 

43-7 

43-8 

43-9 

440 

441 

442 

1-013 

1-5 

43-1 

43-2 

43-3 

43-4 

43-5 

43-6 

43-7 

43-8 

43-9 

44-0 

2-0 

42-9 

430 

43-1 

43-2 

43-3 

434 

43-5 

43-6 

43-7 

438 

1-012 

2-5 

42-7 

42-8 

42-9 

43-0 

43-1 

43-2 

43-3 

434 

43-5 

43-6 

3-0 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

42-8 

42-9 

430 

43-1 

43-2 

43-3 

1011 

3-5 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

42-9 

43-0 

43-1 

40 

42-0 

42-1 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

42-9 

1011 

4-5 

41-8 

41-9 

42-0 

42-1 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

50 

41-6 

41-7 

41-8 

41  9 

420 

421 

42-2 

42-3 

424 

424 

0010 

5-5 

41-3 

41-4 

415 

41-6 

41-7 

41-8 

41-9 

42-0 

42-1 

42-2 

60 

41-1 

41-2 

41-3 

414 

41-5 

41-6 

41-7 

41-8 

41-9 

42-0 

1-009 

6-5 

40-9 

41-0 

41-1 

41-2 

41-3 

414 

41-5 

41-6 

41-7 

41-8 

7-0 

407 

40-8 

40-9 

41-0 

41-1 

41-2 

41-3 

414 

41-5 

41-6 

1-008 

7-5 

40-5 

40-6 

40-7 

40-8 

40-9 

41-0 

41-0 

41-1 

41-2 

41-3 

8-0 

40-2 

40-3 

404 

40-5 

40-6 

40-7 

40-8 

40-9 

41-0 

41-1 

1-008 

85 

40-0 

40-1 

40-2 

40-3 

404 

40-5 

40-6 

40-7 

40-8 

40-9 

90 

39-8 

39-9 

400 

40-1 

40-2 

40-3 

40-4 

40-5 

40-6 

407 

1007 

95 

396 

39-7 

39-8 

399 

400 

401 

40-2 

-  40-3 

404 

405 

100 

39'3 

39-4 

39-5 

396 

39-7 

39-8 

39-9 

40-0 

40- 1 

40-2 

1006 

105 

391 

392 

39-3 

394 

39-5 

39-6 

39-7 

39  8 

399 

400 

110 

38-9 

390 

39-1 

392 

39-3 

394 

39-5 

39-6 

39-7 

398 

1006 

11-5 

38-7 

38-8 

38-9 

390 

39-1 

392 

39-3 

394 

39-5 

396 

120 

38-5 

38-6 

38-7 

38-8 

38-9 

390 

39-1 

39-2 

39-3 

394 

1-005 

12-5 

38-3 

38-4 

385 

386 

38-7 

38-8 

38-9 

38-9 

390 

39-1 

130 

380 

38-1 

38'2 

38-3 

384 

38-5 

38-6 

387 

38-8 

38-9 

1-004 

135 

37-8 

37-9 

380 

38-1 

38-2 

38-3 

384 

38-5 

38-6 

38-7 

140 

37-6 

37-7 

37-8 

379 

38  0 

38-1 

38-2 

38-3 

384 

38-5 

1-004 

14-5 

37-4 

37-5 

376 

37-7 

37-8 

37'9 

38-0 

38-1 

38-2 

38-3 

15-0 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

37-6 

37-7 

37-8 

37'9 

38-0 

38-1 

1-003 

15-5 

369 

37-0 

37-1 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

37-6 

37-7 

37-8 

16-0 

36-7 

36-8 

369 

37-0 

37-1 

37-2 

37-3 

37'4 

37-5 

37-6 

1002 

16-5 

36-5 

36-6 

36-7 

36-8 

36-9 

37-0 

37-1 

37'2 

37-3 

37-4 

17-0 

36-3 

36-4 

365 

366 

36-7 

36-8 

36-9 

370 

37-1 

37-2 

1-002 

17'5 

361 

362 

363 

364 

36-5 

36-6 

36-7 

368 

36-9 

37-0 

180 

35-9 

36-0 

36-1 

36-2 

36-3 

364 

36-5 

366 

36-7 

36-8 

1-001 

185 

35-6 

35-7 

35-8 

359 

36-0 

36-1 

36-2 

36-3 

364 

36-5 

19  0 

35-4 

35-5 

35-6 

35-7 

35-8 

35-9 

360 

36-1 

36-2 

36-3 

1-001 

195 

35-2 

35-3 

354 

35-5 

35-6 

35-7 

35-8 

35-9 

36-0 

36-1 

200 

350 

35-1 

35-2 

35-3 

354 

35-5 

35-6 

35-7 

35-8 

35-9 

1-000 
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Table  1  (  Continued  ) 
(  35°  Range  ) 


*-«*„«—«  J 

35-0 

35-1 

35-2 

Observed  D 

35-3       35-4 

egree  at  t°C 

35-5       35-6 

35-7 

| 

Volume  At 

UU9C1  TCI* 

Temperature 

35-8 

I   35'9   1 

20°C 
Conversion 

°C 

Corresponding  Degree 

at  20°C 

1 

Factor 

20-5 

34-8 

34-9 

35-0 

351 

35-2 

35-3 

35'4 

35-5 

35-6 

35-7 

21-0 

34-6 

34-7 

34-8 

34-9 

35-0 

35-1 

35-2 

35-3 

35-4 

35-5 

0999 

21-5 

34-4 

34-5 

34-6 

34-7 

34-8 

349 

350 

35-1 

35-2 

35-3 

22-0 

34-1 

34-2 

34-3 

34-4 

34-5 

34-6 

34-7 

34-8 

34-9 

35-0 

0-999 

22-5 

33-9 

340 

34-1 

34-2 

34-3 

34-4 

34-5 

346 

34-7 

34-8 

23-0 

33-7 

33-8 

33-9 

34-0 

341 

34-2 

343 

34-4 

34-5 

34-6 

0-998 

23-5 

33-5 

33*6 

33-7 

33-8 

33-9 

340 

34-1 

34-2 

34-3 

34-4 

24-0 

33-3 

33-4 

33-5 

33-6 

33-7 

33-8 

339 

340 

34-1 

34-2 

0998 

24-5 

33-1 

33-2 

33-3 

33-4 

33-5 

33-6 

33-7 

33-8 

33-9 

34-0 

25-0 

32-9 

33'0 

33-1 

33-2 

33-3 

33-4 

33-5 

33-6 

33-7 

33-8 

0-997 

25-5 

32-7 

32-8 

32-9 

33-0 

331 

33-2 

33-3 

33-4 

33-5 

33-6 

26-0 

32-4 

32-5 

32-6 

32-7 

32-8 

32-9 

33-0 

33-1 

33-2 

33-3 

0  997 

26-5 

32-2 

32-3 

32-4 

32-5 

32-6 

32-7 

32-8 

32-9 

33-0 

33-1 

27-0 

32-0 

32-1 

32-2 

32-3 

32:4 

32-5 

326 

32-7 

32-8 

32-9 

0-996 

27-5 

31-8 

31-9 

320 

321 

32-2 

32-3 

32-4 

32-5 

32-6 

32-7 

28-0 

316 

31-7 

31-8 

31-9 

32-0 

32-1 

32-2 

32-3 

32-4 

32-5 

0-995 

28-5 

31-4 

31-5 

31-6 

31-7 

31-8 

31-9 

32-0  . 

32-1 

32-2 

32-3 

29-0 

31-2 

31-3 

31-4 

31-5 

31-6 

31-7 

31-8 

31-9 

32-0 

32-1 

0-995 

29-5 

31-0 

31-1 

31-2 

31-3 

31-4 

31-5 

31-6 

31-7 

31-8 

31-9 

30-0 

30-8 

309 

31-0 

31-1 

31-2 

31-3 

31-4 

31-5 

31-6 

31-7 

0-994 

30-5 

30-6 

30-7 

30-8 

30-9 

310 

311 

31-1 

31-2 

31-3 

31-4 

31-0 

30-3 

30-4 

30-5 

30-6 

30-7 

30-8 

30-9 

31-0 

31-1 

31-2 

0-994 

31-5 

30-1 

30-2 

30-3 

30-4 

30-5 

30-6 

30-7 

30-8 

30-9 

31-0 

32-0 

29-9 

30-0 

30  1 

30-2 

30-3 

30-4 

30-5 

30-6 

30-7 

308 

0-993 

32-5 

29-7 

29-8 

29-9 

30-0 

30-1 

30-2 

30-3 

30-4 

30-5 

30-6 

33-0 

29-5 

29-6 

29-7 

29-8 

29-9 

30-0 

30-1 

30-2 

30-3 

30-4 

0-993 

33-5 

29-3 

29-4 

29-5 

29-6 

29-7 

39-8 

29-9 

30-0 

301 

30-2 

34-0 

29-1 

29-2 

29-3 

294 

29-5 

29-6 

29-7 

29-8 

29-9 

30-0 

0-992 

34-5 

28-9 

29-0 

29-1 

292 

29-3 

29-4 

29-5 

296 

29-7 

298 

35-0 

28.7 

28.8 

28*9 

29-0 

29-1 

29*2 

29-3 

29-4 

295 

296 

0-992 

36-0 

28-3 

28-4 

28-5 

28-6 

28-7 

28-8 

28-9 

29-0 

291 

29-2 

0-991 

37-0 

27-9 

28-0 

28-1 

28-2 

28-3 

28-4 

28-4 

28-5 

28-6 

28-7 

0-991 

38-0 

27-5 

27-6 

IT 6 

27-7 

27-8 

27-9 

28-0 

28-1 

28-2 

28-3 

0-990 

39-0 

270 

27-1 

27-2 

27-3 

27-4 

27-5 

27-6 

27-7 

27-8 

27-9 

0-990 

40-0 

266 

26'7 

26-8 

26'9 

27-0 

27-1 

27-2 

27-3 

27-4 

27-5 

0-990 

Litres  per 

100  kg  at 

104-7 

104-8 

1048 

1048 

104-8 

104-8 

104-8 

104-9 

104-9 

104-9 

Observed 

Degree 

75 


IS  2302 :  1989 


Table  1    Temperature  Correction  Data 

(  36°  Range  ) 


Observed 

Temperature 

°C 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

360 

361 

36-2 

36-3 

36-4 

36-5 

366 

36-7 

36-8 

36-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20  °C 

Factor 

00 

44-8 

44-9 

45-0 

45-0 

45-1 

45-2 

45-3 

45-4 

45-5 

45-6 

1014 

0-5 

44-5 

44-6 

44-7 

44-8 

449 

45-0 

45-1 

45-2 

45'3 

45-4 

1-0 

44-3 

44-4 

44-5 

44-6 

44-7 

44-8 

44-9 

450 

45-1 

45-2 

1-013 

1-5 

44-1 

44-2 

44-3 

44-4 

44-5 

446 

44-7 

44-8 

44-9 

45-0 

20 

43-9 

44-0 

44-1 

44-2 

443 

444 

44-5 

44-6 

44  6 

447 

1012 

2-5 

43-7 

43-8 

43-8 

43-9 

44-0 

44-1 

44-2 

44-3 

44-4 

445 

3-0 

43-4 

43-5 

43-6 

43-7 

43-8 

439 

44-0 

44-1 

44-2 

44-3 

1-011 

3-5 

43-2 

43-3 

43-4 

435 

43-6 

43-7 

438 

43-9 

44-0 

44-1 

40 

430 

43-1 

43-2 

43-3 

43-4 

43-5 

436 

43-7 

43-8 

43-9 

1011 

45 

42-8 

42-9 

430 

43-1 

43-2 

43-3 

43-4 

43-5 

43-5 

436 

5-0 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

42-9 

43-0 

43-1 

43-2 

43-3 

43-4 

0010 

5-5 

42-3 

42-4 

42-5 

426 

42-7 

42-8 

42-9 

43-0 

43-1 

43-2 

60 

42-1 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

42-9 

430 

1009 

6-5 

419 

420 

42-1 

422 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

428 

7-0 

41-7 

418 

41-9 

420 

42-1 

422 

42-3 

42-4 

42-4 

42-5 

1-009 

7-5 

41-4 

41-5 

41-6 

41-7 

41-8 

41-9 

42-0 

42-1 

42-2 

42-3 

8-0 

41-2 

41-3 

41-4 

41-5 

41-6 

41-7 

41-8 

419 

420 

42-1 

1-008 

8*5 

410 

41-1 

41-2 

41-3 

414 

41-5 

41-6 

41-7 

41-8 

419 

90 

40-8 

40-9 

410 

41-1 

41-2 

41-3 

41-4 

41-5 

41-6 

41-7 

1-007 

9-5 

40-6 

40-7 

40-8 

40-9 

410 

41-1 

41-2 

41-3 

41-4 

41-5 

10-0 

40-3 

40-4 

40-5 

40-6 

40-7 

40-8 

40-9 

410 

41-1 

41-2 

1-006 

10-5 

40-1 

40-2 

40-3 

40-4 

40-5 

40-6 

40-7 

40-8 

40-9 

41-0 

11-0 

399 

400 

401 

40-2 

40-3 

40-4 

40-5 

40-6 

40-7 

40-8 

1006 

11-5 

39-7 

398 

39-9 

400 

40-1 

40-2 

40-3 

404 

40-5 

40-6 

12-0 

39-5 

396 

39-7 

39-8 

39-9 

400 

40-1 

402 

40-3 

40-4 

1005 

12-5 

39-2 

393 

39-4 

39*5 

39-6 

39-7 

39-8 

399 

400 

401 

13-0 

39-0 

39'1 

39-2 

39-3 

39-4 

39-5 

396 

39'7 

398 

399 

1004 

135 

38-8 

38-9 

39-0 

39-1 

39'2 

393 

394 

39-5 

396 

39-7 

140 

38-6 

38-7 

38-8 

389 

39-0 

391 

392 

39-3 

39-4 

39-5 

1-004 

14-5 

38-4 

38-5 

38-6 

38-7 

38-8 

389 

39-0 

39-1 

39-2 

39-3 

15-0 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

38-6 

387 

38-8 

38-9 

390 

39-1 

1-003 

155 

379 

38-0 

38-1 

38-2 

38-3 

38-4 

38'5 

38-6 

38-7 

38-8 

16-0 

37-7 

37-8 

37-9 

38-0 

38-1 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

386 

1-002 

165 

37-5 

37-6 

37-7 

37-8 

379 

380 

38-1 

38-2 

38-3 

38-4 

17-0 

37-3 

37-4 

37-5 

37-6 

37-7 

37-8 

37-9 

38-0 

38-1 

38-2 

1-002 

17-5 

37-1 

37-2 

37-3 

37-4 

37*5 

37-6 

37-7 

37-8 

37-9 

380 

180 

36-9 

37-0 

37-1 

37-2 

37-3 

37-4 

375 

37-6 

37-7 

37-8 

rooi 

18-5 

36-6 

36'7 

36-8 

36'9 

37-0 

37-1 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

190 

36-4 

36-5 

36-6 

36-7 

368 

36-9 

37-0 

37-1 

37-2 

37-3 

1001 

19  5 

36-2 

36'3 

36-4 

36-5 

366 

36-7 

36-8 

36-9 

37-0 

371 

200 

360 

361 

362 

36-3 

364 

365 

36'6 

36-7 

368 

369 

1-000 

76 
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Table  1  —  (  Continued ) 

(  36°  Range  ) 

Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

36-0 

36-1 

36-2 

|    36-3 

36-4 

36-5 

36-6 

36-7 

36*8 

1    36-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

205 
210 
215 
22-0 
22-5 

35-8 
35-6 
35*4 
351 
349 

35-9 
35-7 
35-5 
35-2 
350 

36-0 
35-8 
35-6 
35  3 
35-1 

36-1 
359 
35-7 
35-4 
35-2 

36-2 
360 
358 

35-5 
35-3 

363 
36- 1 
35-9 
35-6 
354 

364 
36-2 
36-0 
35-7 
35-5 

36-5 
363 
36-1 
35-8 
35-6 

36-6 
364 
36-2 
35-9 
35-7 

36-7 
36-5 
36-3 
36-0 
35-8 

0-999 
0-999 

23-0 
23-5 
240 
24-5 
25-0 

34'7 
34*5 
34-3 
34-1 
33-9 

34-8 
34-6 
34-4 
34-2 
340 

34-9 
34-7 
34-5 
34  3 
34-1 

35-0 
34-8 
34-6 
34-4 
34-2 

35-1 
34-9 
34-7 
34-5 
34-3 

35-2 
350 
34-8 
34-6 
34-4 

35-3 

35-1 

34-9 
34-7 
34-5 

35-4 
35-2 
350 
348 
34-6 

35-5 
35-3 
35-1 
34-9 
34-7 

35-6 
35-4 
35-2 
35-0 
34-8 

0-998 
0-998 
0-997 

25'5 
260 
265 
270 

27-5 

33-7 
33-4 
33-2 
33-0 
32-8 

33-8 
33-5 
33-3 
331 
32-9 

339 
336 

33-4 
33-2 
33-0 

340 

33-7 
33-5 
33-3 
33-1 

34-1 
33'8 
33-6 
33-4 
33-2 

34-2 
33-9 
33-7 
33-5 
33-3 

34-3 
34-0 
33-8 
33-6 
33-4 

34-4 
34-1 
33-9 
33-7 
33-5 

345 
34-2 
34-0 
33-8 
33-6 

34-6 
34-3 
341 
33-9 
33-7 

0-996 
0-996 

28-0 
28-5 
290 
29-5 
300 

32-6 
32-4 
32-2 
32-0 
31-8 

32-7 
32-5 
32-3 
32-1 
31-9 

32-8 
32-6 
32-4 
32-2 
32-0 

32-9 
32-7 
32-5 
32-3 
32-1 

33'0 
32-8 
32-6 
32-4 

32-2 

33*1 
32-9 
32-7 
32-5 
32-2 

33-2 
33-0 
32-8 
32-6 
32-3 

33*3 
33-1 
.32-9 
32-7 
32-4 

33-4 
33-2 
330 

32-8 
32-5 

33-5 
33-3 
331 

329 
32-6 

0-995 
0-995 
0994 

30-5 
310 
31-5 
32-0 
32-5 

31-5 
31-3 
31-1 
30-9 
30-7 

31-6 
31-4 
31-2 
31-0 
30-8 

31-7 
31*5 

31-3 
31-1 
30-9 

31-8 
31-6 
31-4 
31-2 
310 

31-9 

31-7 
31-5 
31-3 
311 

32-0 
31-8 
31-6 
31-4 
31-2 

32-1 
319 
31-7 
31-5 
31-3 

32-2 
32-0 
31-8 
31-6 
31-4 

32-3 
32-1 
31-9 
31-7 
31-5 

32-4 

32-2 
32-0 
31-8 
316 

0-994 
0-993 

330 
33-5 
34-0 
34-5 
35-0 

30-5 
30-3 
30-1 
29-9 

29-7 

30-6 
30-4 
30-2 
30-0 

29-8 

30-7 
30-5 
30-3 
30-1 
299 

30-8 
30-6 
30-4 
30-2 
300 

30-9 
30-7 
30-5 
30-3 
30-1 

310 
30-8 
30-6 
30-4 
30-2 

31-1 
30-9 
30-7 
30-5 
30-3 

31-2 
31-0 
30-8 
30-6 
30-4 

31-3 
31-1 
30-9 
30-7 
30-4 

314 
31-2 
310 
30-8 
30-5 

0-993 
0-992 
0992 

360 
37-0 
38-0 
390 
40-0 

29-2 
28-8 
28-4 
28-0 
27-6 

29-3 
28-9 
28-5 
281 

27-7 

29-4 
29-0 
28-6 
28-2 
27-8 

29-5 
29-1 
28-7 
28-3 
27-9 

29-6 
29-2 
28-8 
28-4 
28-0 

29-7 
29-3 
28-9 
28-5 
28-1 

298 
29-4 
290 
28-6 

28-2 

29-9 

29-5 
29-1 
28-7 
28-3 

30-0 
29-6 
29-2 
28-8 
28-4 

301 

29-7 
29-3 
28-9 
28-5 

0-991 
0-991 
0-990 
0-990 
0-989 

Litres  per 
100  kg  at 

104-9 

104-9 

104-9 

105-0 

1050 

1050 

105-0 

1050 

105-0 

1050 

Observed 

Degree 

77 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(  37°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

37-0 

37-1 

37-2 

37-3  I    37-4 

37-5 

37-6 

37-7  | 

37-8   ; 

37-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

45-7 

45-8 

45*9 

460 

46*1 

46-2 

46-3 

46-4 

46-5 

46-6 

1-014 

0-5 

45-5 

456 

45-7 

45-8 

45*9 

46-0 

46-1 

462 

46-3 

46-4 

1-0 

45-3 

45-4 

45-5 

45-6 

45-7 

45*8 

45-9 

45*9 

460 

46-1 

1-013 

1-5 

45-1 

45-2 

45-3 

45-3 

45*4 

45-5 

45-6 

45*7 

45-8 

45-9 

2-0 

44-8 

44-9 

45*0 

45-1 

45-2 

45-3 

45-4 

45-5 

45-6 

45*7 

1-012 

2-5 

44-6 

44-7 

44-8 

44-9 

45*0 

45-1 

45-2 

45-3 

45-4 

45*5 

30 

44-4 

44-5 

44*6 

44-7 

44-8 

44-9 

450 

45-1 

45-2 

45-3 

1012 

3-5 

44-2 

443 

444 

44-5 

44-6 

44-7 

44-8 

449 

45*0 

45*1 

40 

44-0 

44'1 

44*2 

44-3 

44-3 

44-4 

44-5 

44-6 

44-7 

44*8 

1-011 

45 

43-7 

43-8 

43*9 

440 

44-1 

44-2 

44-3 

44-4 

44-5 

44-6 

5-0 

43-5 

43-6 

43-7 

43-8 

43-9 

44*0 

44  1 

44-2 

44*3 

44-4 

1-010 

5-5 

43-3 

43-4 

43-5 

43-6 

43-7 

43-8 

43-9 

44-0 

44-1 

44*2 

6-0 

43-1 

43-2 

43-3 

43-4 

43*5 

436 

43-7 

43*8 

43-9 

44-0 

1-009 

6-5 

42-9 

43-0 

43-1 

43-2 

43-3 

43-4 

43-5 

43-5 

43-6 

43*7 

7-0 

42-6 

42-7 

42-8 

42-9 

43-0 

43-1 

43-2 

43-3 

43-4 

43-5 

1-009 

7-5 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

429 

430 

43-1 

43-2 

43*3 

8-0 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

42-9 

43  0 

43-1 

1008 

8-5 

42-0 

42-1 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

42*9 

90 

41-8 

41-9 

42-0 

42-1 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

1-007 

95 

41-6 

41-7 

41-7 

41-8 

41*9 

42*0 

42-1 

42-2 

42-3 

42-4 

100 

41-3 

41-4 

41-5 

41-6 

41-7 

418 

41-9 

42-0 

42-1 

42-2 

1-007 

10-5 

41-1 

41-2 

41-3 

41-4 

41-5 

416 

41-7 

41-8 

41-9 

42-0 

110 

40-9 

41-0 

41-1 

41-2 

41-3 

41*4 

41-5 

41-6 

41-7 

41-8 

1-006 

11-5 

40-7 

40-8 

40-9 

41-0 

41-1 

41*2 

41-3 

41-4 

41-5 

41-6 

120 

40-5 

40-6 

40-7 

40-8 

409 

410 

41-1 

41*2 

41-3 

41*4 

1*005 

125 

40-2 

40-3 

40-4 

40-5 

406 

40-7 

40-8 

40-9 

41*0 

41*1 

13-0 

400 

40-1 

40-2 

40-3 

40-4 

40-5 

40-6 

40*7 

40-8 

40-9 

1-005 

13-5 

39-8 

39*9 

400 

40-1 

40-2 

40-3 

40-4 

40-5 

40-6 

40-7 

140 

396 

39-7 

39-8 

39*9 

400 

40-1 

40-2 

40-3 

40-4 

40-5 

1-004 

14-5 

39-4 

39-5 

39-6 

39-7 

39-8 

399 

400 

40-1 

40-2 

40-3 

150 

39-2 

39-3 

39-4 

39-5 

39-6 

39-7 

39-8 

399 

400 

40-1 

1-003 

15-5 

38-9 

390 

391 

39-2 

39-3 

39-4 

39-5 

39-6 

39-7 

39-8 

16-0 

38-7 

38-8 

38-9 

39-0 

391 

392 

39-3 

394 

39*5 

396 

1-003 

16-5 

38-5 

38-6 

38-7 

38-8 

38-9 

390 

39-1 

39*2 

39*3 

39-4 

17-0 

383 

38-4 

38-5 

38-6 

38-7 

38-8 

38-9 

39*0 

39*1 

39-2 

1-002 

17-5 

38-1 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

38-6 

38-7 

38-8 

38*9 

390 

18-0 

37-9 

38-0 

38-1 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

38*6 

38-7 

38-8 

1-001 

18-5 

37-6 

37-7 

37*8 

37-9 

38*0 

38*1 

38'2 

38*3 

38-4 

38-5 

190 

37-4 

37-5 

37-6 

37-7 

37*8 

37-9 

380 

38*1 

38-2 

38-3 

1001 

195 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

37*6 

37-7 

37-8 

37-9 

38*0 

38*1 

200 

370 

37-1 

37-2 

37-3 

37*4 

37-5 

37-6 

37*7 

37*8 

37*9 

1-000 

78 


IS  2302  :  1989 


Table  1  —  (  Continued  ) 
(  37°  Range  ) 


Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

°C 

37-0 

37-1 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

37*6 

37-7 

37-8 

379 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 
21-0 
21-5 
22-0 
22-5 

36-8 
36-6 
36-4 
36-1 
35-9 

36-9 
36-7 
36-5 
36-2 
36-0 

37-0 
36-8 
36-6 
36-3 
36-1 

37-1 
36-9 
36-7 
36-4 
36-2 

37-2 
37-0 
»36*8 
36-5 
36-3 

37-3 
37-1 
36-9 
36-6 
36-4 

37-4 
37-2 
37-0 
36-7 
36-5 

37-5 
37-3 
37-1 
36*8 
366 

37-6 
37-4 
37-2 
369 
36-7 

37-7 
37-5 
36-3 
370 
36*8 

0-999 
0*999 

23-0 
23-5 
24-0 
24-5 
250 

35-7 
35-5 
35'3 
35-1 
349 

35-8 
7,5-6 
35-4 
35-2 
35-0 

35-9 
35-7 
35-5 
35-3 
35-1 

36-0 
35-8 
35*6 
35-4 
35*2 

36-1 
35-9 
35-7 
35*5 
35*3 

36-2 
36-0 
35-8 
356 

35-4 

36*3 
36-1 
359 

35-7 
35*5 

36-4 
36*2 
36-0 
35-8 
35-6 

36*5 
36-3 
36*1 
35-9 
35-7 

366 
36-4 
36-2 
36-0 
35*8 

0-998 
0998 
0-997 

25-5 
26-0 
26'5 
270 

27-5 

34-7 
34-4 
34-2 
34-0 
33-8 

34-8 
34'5 
34-3 
34-1 
339 

34-9 
34-6 
34-4 
34-2 
34-0 

35-0 
34*7 
34*5 
34-3 
34-1 

351 

34*8 
34*6 

34-4 
34-2- 

35-2 
349 
34*7 
34-5 
34*3 

35-3 
35-0 
34*8 
34-6 
34-4 

35-4 
35*1 
34*9 
34*7 
34-5 

35*5 
35*2 
35*0 
348 
34*6 

35-6 
35*3 
35-1 
34-9 
34-7 

0*996 
0-996 

28-0 
28-5 
290 
29-5 
30-0 

33-6 

33-4 
33-2 
33-0 
32-7 

33-7 
33-5 
33-3 
33-1 
328 

33  8 
33-6 
33-4 
33-2 
32-9 

33*9 
33-7 
33-5 
33-3 
330 

34-0 
33-8 
33*6 
33-4 
33-1 

34-1 
33-9 
33-7 
33-5 

33-2 

34-2 
340 
33*8 
33*6 

33-3 

34-3 
34-1 
33-9 
33-7 
33-4 

34*4 
34*2 
34*0 
33-8 
33*5 

34*5 
34*3 
34-1 
33-9 
33-6 

0-995 
0*995 
0-994 

30-5 
310 
31-5 
320 

32-5 

32-5 
32-3 
32-1 
31-9 
31-7 

32-6 
32-4 
32-2 
320 
318 

32-7 
32-5 
32-3 
32-1 
31-9 

32-8 
32-6 
32-4 
32-2 
32-0 

32-9 

32-7 
32-5 
32-3 
32-1 

33-0 
32*8 
32*6 
32-4 
32-2 

33  1 

32*9 

32-7 
32*5 
32*3 

33*2 
33*0 
32-8 
32-6 

32*4 

33-3 
33-1 
32-9 
32-7 
32*5 

33-4 
33-2 
33-0 
32-8 
32-6 

0-994 
0-993 

330 
33-5 
340 
34-5 
350 

31-5 
31-3 
31-1 
309 
30-6 

31'6 
31-4 
31-2 
31-0 
30-7 

31-7 
31-5 
31*3 
31*1 
30*8 

31-8 
31-6 
31-4 
31*2 
30-9 

31-9 
31-7 
31-5 
31*3 
31*0 

32-0 
31-8 

31-6 
31-4 
31-1 

32-1 
31-9 

31-7 
31-4 
31*2 

32-2 
32-0 
31-8 
31-5 
31-3 

32-3 
32-1 
31-9 
316 
314 

32-4 
32-2 
32-0 
31*7 
31-5 

0*992 
0*992 
0  991 

360 
37-0 
380 
390 
400 

30-2 
29-8 
29-4 
29-0 
28-6 

30-3 
29'9 
29-5 
29-1 
28-7 

30-4 
30*0 
296 
29-2 
28-8 

30-5 
30- 1 
29-7 
29-3 
28*9 

30*6 
30-2 
29-8 
29*4 
29-0 

30-7 
30-3 
29-9 
29-5 
29-1 

30*8 
30*4 
30-0 
296 
29-2 

30-9 
30-5 
30-1 
29-7 
29-3 

31*0 
30*6 
30-2 
298 
29-4 

31-1 
30-7 
30-3 
299 
29*4 

0991 
0*990 
0-990 
0  989 
0-989 

Litres  per 
100  kg  at 

105-1 

105-1 

105*1 

105-1 

105- 1 

105-1 

105-2 

1052 

105-2 

1052 

Observed 

Degree 

79 


IS  2302  :  1989 


Table  1  Temperature  Correction  Data 

(  38°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

380 

38-1 

38-2 

38.3 

38-4 

38-5 

38-6 

38-7 

1   38-8 

38-9 

20°C 

°C 

Conversion 

Corresponding  Degree 

at  20°C 

Factor 

00 

46-7 

46-8 

469 

470 

47-0 

47-1 

47-2 

47-3 

47-4 

47-5 

1-014 

0-5 

46-5 

465 

466 

46-7 

46-8 

46-9 

47-0 

47-1 

47-2 

47-3 

10 

46-2 

463 

464 

465 

46-6 

46-7 

46-8 

46-9 

47-0 

47-1 

1-013 

1-5 

460 

46- 1 

462 

46-3 

46-4 

46-5 

466 

46-7 

46-8 

46-9 

20 

45-8 

459 

460 

461 

462 

463 

46-4 

46-5 

46-6 

46-7 

1-013 

2-5 

45-6 

45-7 

45-8 

459 

460 

46- 1 

46-2 

46-3 

46-4 

46-4 

30 

45-4 

45-5 

456 

45-7 

457 

45-8 

45-9 

460 

46-1 

462 

1-012 

3-5 

45-1 

45'2 

453 

45'4 

455 

45-6 

45-7 

45-8 

459 

46-0 

40 

44-9 

45-0 

45-1 

45-2 

45-3 

45-4 

45-5 

45-6 

45-7 

45-8 

1-011 

4-5 

44-7 

44-8 

449 

450 

45-1 

45-2 

45-3 

45-4 

45-5 

45-6 

50 

44-5 

44-6 

44-7 

44-8 

44-9 

45-0 

45-1 

45-2 

45-3 

45-4 

1010 

5-5 

44-3 

44-4 

44-5 

44-6 

44-7 

44-8 

44-9 

45-0 

451 

45-2 

60 

44-1 

44-2 

44-3 

44-4 

44-4 

44-5 

44-6 

44-7 

44-8 

449 

1-010 

65 

43-8 

43-9 

44-0 

44-1 

44-2 

44-3 

44-4 

44-5 

44-6 

44-7 

70 

43-6 

43-7 

43-8 

43-9 

44-0 

44-1 

44-2 

44-3 

44-4 

44-5 

1009 

7-5 

43-4 

43-5 

43-6 

43-7 

43-8 

43-9 

44-0 

44-1 

44-2 

44-3 

80 

43-2 

43-3 

43-4 

435 

43-6 

43-7 

43-8 

43-9 

44-0 

44-1 

1-008 

85 

43-0 

43-1 

43-2 

433 

43-4 

43-5 

43-6 

43-7 

43-8 

43-9 

90 

42-8 

42-9 

43  0 

43  0 

43-1 

43-2 

433 

43-4 

43-5 

43-6 

1-007 

95 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

42-9 

430 

43-1 

43-2 

433 

43-4 

100 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

42-9 

43*0 

431 

43-2 

1007 

10-5 

421 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

42  8 

42-9 

43-0 

110 

41-9 

42-0 

42-1 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

1006 

11-5 

41-7 

41-8 

41-9 

42-0 

42-1 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

12-0 

41-5 

41-6 

41-6 

41'7 

41-8 

41-9 

42-0 

421 

42-2 

42-3 

1-005 

12-5 

41-2 

41-3 

41-4 

41-5 

41-6 

41-7 

41-8 

41-9 

42-0 

42-1 

13-0 

41-0 

41-1 

41-2 

41-3 

41-4 

41-5 

416 

41-7 

41-8 

41-9 

1-005 

13-5 

40-8 

40-9 

410 

411 

41-2 

41-3 

41-4 

41-5 

41-6 

41-7 

14-0 

40-6 

40-7 

40-8 

40-9 

41-0 

41-1 

41-2 

41-3 

41-4 

41-5 

1-004 

145 

40-4 

40-5 

40-6 

40-7 

408 

40-9 

41-0 

41-1 

41-2 

413 

150 

40-2 

40-3 

40-4 

40-5 

40-6 

40-6 

40-7 

40-8 

409 

41-0 

1-003 

15-5 

399 

40-0 

40-1 

40-2 

40-3 

40-4 

40-5 

40-6 

40-7 

40-8 

160 

39-7 

398 

399 

40-0 

40-1 

40-2 

40-3 

40-4 

40-5 

40-6 

1-003 

165 

39-5 

396 

39-7 

39-8 

39-9 

40-0 

40-1 

40-2 

40-3 

40-4 

170 

393 

394 

395 

396 

39-7 

39-8 

399 

400 

40-1 

40-2 

1-002 

17-5 

391 

39-2 

39-3 

39-4 

39-5 

39-6 

397 

398 

39-9 

40-0 

18-0 

389 

39-0 

39-1 

39-2 

39-3 

39-4 

39-5 

39-6 

39-7 

39-8 

1-001 

18-5 

38-6 

38-7 

38-8 

38-9 

390 

39-1 

39-2 

39-3 

39-4 

39-5 

190 

38-4 

38-5 

38-6 

38-7 

38-8 

38-9 

390 

39-1 

39-2 

39-3 

1-001 

19-5 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

38-6 

38-7 

38-8 

38-9 

390 

391 

200 

380 

381 

38-2 

38'3 

38-4 

38-5 

38-6 

38-7 

38-8 

38-9 

1-000 

80 
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Table  1  —  (  Continued  ) 
(  38°  Range ) 


Observed 
Temperature 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

380 

381 

38-2 

38-3 

38-4 

j  38-5 

38-6 

38-7 

j  38-8 

389 

20°C 
Conversion 

°C 

Corresponding  ] 

Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 
210 
21  5 

220 
22-5 

37*8 
37*6 
37-4 
37-1 
369 

37-9 
37-7 
37-5 
37-2 
37-0 

38-0 
37-8 
37-6 
373 
37-1 

38-1 
37-9 
37-7 
37-4 
37-2 

38-2 
380 

37-8 
37-5 
37-3 

38-3 
38-1 
37-9 
37-6 
37-4 

38'4 

38-2 
38-0 
37-7 
37-5 

38-5 
38-3 
38-1 
37-8 
37-6 

38-6 
384 
38'2 
379 

37-7 

38-7 
385 
38*3 
380 
37-8 

0999 
0*999 

230 
23-5 
240 
24-5 
25-0 

36-7 
365 
36-3 
361 
35-9 

368 
36-6 
36-4 
36-2 
360 

369 

36-7 
36-5 
36-3 
36-1 

37-0 
36-8 
36-6 
36-4 
36-2 

37-1 
369 
36-7 
36-5 
36-3 

37-2 
370 
368 
36-6 
36-4 

37-3 
37-1 
369 
36-7 
36-5 

37-4 
37-2 
370 
36-8 
36-6 

37-5 
37-3 
37-1 
36-9 
36-7 

37-6 
37*4 
37-2 
37-0 
36-8 

0*998 
0998 
0997 

25-5 
26-0 
26-5 
270 

27-5 

35-7 
354 
35-2 
350 
348 

35-8 
35-5 
35-3 
35-1 
34-9 

35-9 
356 
35-4 
35-2 
35-0 

36-0 

35-7 
35-5 
35-3 
35-1 

36-1 
35-8 
35-6 
35-4 
35-2 

36-2 
35-9 

35-7 
35-5 
353 

36-3 
36-0 
35-8 
35-6 
354 

36-4 
36-1 
359 

35-7 
35-5 

36-5 
36-2 
360 
35*8 
35-6 

36-6 
363 
361 

35-9 
35-7 

0-996 
0*996 

28-0 
28-5 
290 
29-5 
30-0 

34-6 
34-4 
34-2 
340 
33-7 

34-7 
34-5 
34-3 
34-1 
338 

34-8 
34-6 
34-4 
34-2 
33-9 

34-9 
34-7 
34-5 
34-3 
34-0 

35-0 
34-8 
34-6 
34-4 
34-1 

35-1 
34-9 
347 
34-5 
34-2 

35-2 
35-0 
348 
346 

34-3 

35-3 
35-1 
34-9 
34-7 
34-4 

35-4 
35-2 
35-0 
34-8 
34-5 

35-5 
35-3 
351 
349 
34-6 

0-995 
0-995 
0*994 

30-5 
31-0 
31-5 
32-0 
32-5 

33-5 
33-3 
33-1 
32-9 

32-7 

33-6 
33-4 
33-2 
33-0 
32-8 

33-7 
335 
33-3 
33-1 
32-9 

33-8 
336 
33-4 
33-2 
33-0 

33-9 
33-7 
33-5 
33-3 
33-1 

340 
33-8 
33-6 
33-4 
33-2 

34-1 
33-9 
33-7 
33-5 
33-3 

34-2 
340 
33-8 
33-6 

33-4 

34-3 
34-1 
33-9 

33-7 
33-5 

344 

34-2 
340 
338 
336 

0-993 
0-993 

33-0 
33-5 
34-0 
34-5 
35-0 

32-5 
32-3 
32-1 
31-8 
31-6 

326 

32-4 
32-2 
31-9 
31-7 

32-7 
32-5 
32-3 
32-0 
31-8 

32-8 
32-6 
32-4 
32-1 
31-9 

32-9 

32-7 
32-5 
32-2 
32-0 

330 
328 
32-6 
32-3 
32-1 

33-1 
32-9 
32  7 
32-4 
32-2 

33-2 
330 
32-8 
32-5 
32-3 

33-3 
33-1 
32-9 
32-6 

32-4 

33-4 
33-2 
33-0 
32-7 
32*5 

0*992 
0-992 
0*991 

360 
370 
380 
390 
400 

31-2 
308 
304 
300 
29-5 

31-3 
309 
30'5 
30-1 
29-6 

31-4 
31-0 
306 
30-2 
29-7 

315 

31-1 
307 
30-3 
29-8 

316 

31-2 
30-8 
304 
299 

31-7 
31-3 

309 
30-5 
300 

31-8 
31-4 
31-0 
30-6 
30-1 

31-9 
31-5 
31-1 
30-7 
30-2 

32-0 
316 
312 
30-8 
30-3 

32-1 
31-7 
31-3 
30-9 
304 

0991 
0990 
0990 
0989 
0989 

Litres  per 

100  kg  per 

105-2 

105-2 

1053 

105-3 

105-3 

105-3 

105-3 

1054 

105-4 

105-4 

Observed 

Degree 

81 
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Table  1    Temperature  Correction  Data 

(  39°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

390 

39-1 

39-2 

39-3 

39-4 

39-5 

39-6 

39-7 

398 

399 

20°C 

°C 

Conversion 

Corresponding  Degree 

at  20°C 

Factor 

00 

47-6 

47-7 

•47-8 

47-9 

48-0 

48-1 

48-2 

48-3 

48-4 

48-5 

1-014 

05 

47'4 

47-5 

48-6 

47-7 

47'8 

47-9 

48-0 

48-1 

48-2 

48-3 

10 

47-2 

47-3 

47-4 

47-5 

47-6 

47-7 

47-8 

47-9 

480 

480 

1014 

1-5 

47-0 

47  1 

47-2 

47-3 

47-4 

47-5 

47-5 

47-6 

47-7 

47-8 

20 

468 

469 

469 

47-0 

47-1 

47-2 

47-3 

47-4 

47-5 

47-6 

1-013 

2-5 

46-5 

466 

46-7 

46-8 

46-9 

47-0 

47-1 

47-2 

47-3 

47-4 

3-0 

463 

464 

46-5 

46-6 

46-7 

46-8 

46-9 

47-0 

47-1 

47-2 

1-012 

3-5 

461 

46-2 

46-3 

46-4 

46-5 

466 

46-7 

46-8 

469 

470 

40 

45-9 

46-0 

46-1 

46-2 

46-3 

46-4 

46-5 

46-6 

46-7 

46-8 

1-011 

45 

45-7 

45-8 

45-9 

460 

46-1 

46-2 

46-3 

46-4 

46-5 

46-5 

5-0 

45-5 

45-6 

45-7 

45-8 

459 

45-9 

46-0 

46-1 

46-2 

46-3 

1011 

5-5 

45-2 

45-3 

45-4 

45-5 

456 

45-7 

45-8 

45-9 

46-0 

46-1 

60 

45-0 

45-1 

45-2 

45-3 

45'4 

45-5 

45-6 

45-7 

45-8 

45-9 

1010 

6-5 

44-8 

44-9 

45-0 

45-1 

45-2 

45-3 

45-4 

45-5 

45-6 

45-7 

7-0 

44-6 

44-7 

44-8 

449 

450 

45-1 

45-2 

45-3 

45-4 

45-5 

1009 

7-5 

44-4 

44-5 

44-6 

44-7 

44'8 

44-9 

45-0 

45-1 

45-2 

45-3 

80 

44-2 

44-3 

44-4 

44-5 

44-6 

44-7 

44-8 

44-9 

44-9 

45-0 

1-008 

8-5 

44-0 

440 

44'1 

44-2 

443 

44-4 

44-5 

44-6 

44-7 

44-8 

90 

43-7 

43-8 

43-9 

44-0 

44-1 

44-2 

44-3 

44-4 

44-5 

44-6 

1008 

9-5 

43-5 

43-6 

43-7 

43-8 

439 

440 

44-1 

44-2 

44-3 

44-4 

10-0 

43-3 

43-4 

43-5 

436 

437 

43-8 

43  9 

440 

44-1 

44-2 

1007 

10-5 

43-1 

43-2 

43-3 

43-4 

43-5 

43-6 

43-7 

43-8 

43-9 

44-0 

110 

429 

43-0 

43-1 

43-2 

433 

43-4 

43-5 

43-6 

43-7 

43-8 

1006 

1 1-5 

42-7 

42-8 

42-9 

43-0 

43-1 

43-1 

43-2 

43-3 

43-4 

43-5 

120 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

42-9 

43-0 

43-1 

43-2 

43-3 

1005 

12-5 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

42-9 

43-0 

43-1 

130 

420 

42-1 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

426 

42-7 

42-8 

42-9 

1005 

13*5 

418 

419 

42-0 

42-1 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

140 

41-6 

41-7 

41-8 

41-9 

42-0 

42-1 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

1004 

14-5 

41-4 

41-5 

41-6 

41-7 

41-8 

419 

42-0 

42-1 

42-2 

42-3 

150 

411 

412 

413 

41-4 

41-5 

41-6 

41-7 

41  8 

41  9 

42-0 

1003 

15-5 

409 

410 

41-1 

41-2 

41-3 

414 

41-5 

41-6 

41-7 

41-8 

16-0 

40-7 

40-8 

409 

41-0 

41-1 

41-2 

41-3 

41-4 

41-5 

416 

1003 

16-5 

40-5 

406 

40-7 

40-8 

40-9 

41-0 

41-1 

412 

41-3 

41-4 

17-0 

40-3 

40-4 

40-5 

40-6 

40-7 

40-8 

409 

410 

411 

41-2 

1-002 

17-5 

40- 1 

40-2 

403 

40-4 

40-5 

40-6 

40-7 

40-8 

409 

41-0 

18-0 

39-9 

40-0 

40-1 

40-2 

40-3 

40-4 

40-5 

40-6 

40-7 

40-8 

1001 

18-5 

39'6 

39-7 

39-8 

39-9 

40-0 

40-1 

40-2 

40-3 

40-4 

40-5 

190 

394 

39-5 

39-6 

39-7 

39-8 

39-9 

40-0 

40-1 

40-2 

40-3 

1001 

19'2 

39-2 

39-3 

39-4 

39-5 

39-6 

39-7 

39-8 

399 

40-0 

40-1 

200 

390 

391 

392 

393 

394 

39-5 

39-6 

39-7 

39*8 

39-9 

1-000 
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Table  1  —  (  Continued  ) 

(  39°  Range  ) 

Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

°C 

390 

39-1 

39-2 

393 

39-4 

39-5 

396 

39-7 

39-8 

399 

20°C 
Conversion 

Corresponding 

Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 
21-0 
21-5 
22-0 
22-5 

388 
38-6 
38-4 
38-1 
37-9 

389 

38-7 
38-5 
38-2 
38-0 

39-0 
38-8 
38-6 
38-3 
38-1 

39-1 
38-9 

38-7 
38-4 
38-2 

39-2 
39-0  * 
38-8 
38-5 
38-3 

39-3 
39-1 
38-9 
386 
38-4 

39-4 
39-2 
390 

38-7 
38-5 

39-5 
39-3 
391 

38-8 
38-6 

396 
39-4 
39-2 
38-9 

38-7 

39-7 
39-5 
39-3 
390 
38-8 

0-999 
0-999 

230 
23-5 
24-0 
24-5 
25-0 

37-7 
37-5 
37-3 
37-1 
36-9 

37-8 
37-6 
37-4 
37-2 
37-0 

37-9 
37-7 
37-5 
37-3 
371 

38-0 

37-8 
37-6 
37-4 
37-2 

38-1 
37-9 

37'7 
37'5 
37-3 

38-2 
380 
37-8 
37-6 
374 

38-3 
38-1 
37-9 
37-7 
37-5 

38-4 
38-2 
38-0 
37-8 
37-6 

38-5 
38-3 
38-1 
37-9 
37-7 

38-6 
38-4 
38-2 
38-0 
37-8 

0-998 
0-997 
0-997 

25-5 
260 
26-5 
27-0 

27-5 

36-7 
36-4 
36-2 
360 
35-8 

36-8 
36-5 
36-3 
36-1 
359 

36-9 
366 
36-4 
36-2 
36-0 

37-0 
36-7 
36-5 
36-3 
36-1 

37-1 
36-8 
366 
36-4 
36-2 

37-2 
36-9 
36-7 
36-5 
36-3 

37-3 
37-0 
36-8 
36-6 
36-4 

37-4 
37-1 
369 
36-7 
365 

37-5 
37-2 
370 
368 
366 

37-6 
37-3 
37-1 
369 
36-7 

0-996 
0-996 

280 
28-5 
29-0 
29-5 
30-0 

356 
35-4 
35-2 
350 
34-7 

35-7 
35-5 
35-3 
35-1 
34-8 

35-8 
35-6 
354 

35-2 
34-9 

35-9 

35-7 
35-5 
35-3 
350 

36-0 

35-8 
35-6 
35-4 
35-1 

36  1 

35-9 
35-7 
35-5 
35-2 

36-2 
360 
358 
356 
35-3 

363 
361 

359 

35'7 
35-4 

36-4 

36-2 
360 
35-8 
35'5 

36-5 
36-3 
361 
35-9 
35-6 

0-995 
0-994 
0994 

30-5 
310 
31-5 
32-0 
32-5 

34'5 
34-3 
34-1 
33-9 

33-7 

34-6 
34-4 
34-2 
340 
33-8 

34-7 
34-5 
34-3 
34-1 
33-9 

34-8 
34-6 
34-4 
34-2 
34-0 

34-9 
34-7 
34-5 
34-3 
34-1 

35-0 
34-8 
34-6 
34-4 
34-2 

35-1 
34-9 
34-7 
34-5 
34-3 

35-2 
35-0 
34-8 
34-6 
34-4 

35-3 
35-1 
34-9 
34-7 
34-5 

35-4 
35-2 
35-0 
34-8 
34-6 

0-993 
0-993 

330 
33-5 
34-0 
34-5 
35-0 

33-5 
33-3 
33-1 
32-8 
32-6 

33-6 
33-4 
33-2 
32-9 
32-7 

33-7 
33-5 
33-3 
33-0 
32-8 

33-8 
33-6 
33-4 
33-1 
32-9 

33-9 
33-7 
33-5 
33-2 
33-0 

34-0 
33-8 
33-6 
33-3 
33-1 

34-1 
33-9 

33-7 
33-4 
33-2 

34-2 
34-0 
33-8 
33-5 
33-3 

34-3 
34-1 
33-9 
33-6 
33-4 

34-4 
34-2 
340 
33-7 
33-5 

0-992 
0-992 
0-991 

36-0 
370 
380 
390 
400 

32-2 
31-8 
31-4 
310 
30-5 

32-3 
31-9 
315 
31-1 
30-6 

32-4 
32-0 
31-6 
31-2 
30-7 

32-5 
32-1 
31-7 
31-3 
30-8 

32-6 
32-2 
31-8 
31-4 
30-9 

32-7 
32-3 
31-9 
31-5 
31-0 

32-8 
32-4 
320 
31-6 
31-1 

32-9 
32-5 
32-1 
31-7 
31-2 

330 
32-6 
32-2 
318 
31-3 

33-1 
32-7 
32-3 
31-8 
31-4 

0-990 
0990 
0-989 
0989 
0-988 

"  Litres  per 

100  kg  per 

105-4 

1054 

105-4 

105-5 

105-5 

105-5 

1055 

105-5 

105-5 

1056 

Observed 

Degree 
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Table  1    Temperature  Correction  Data 

(  40°  Range  ) 


Observed 

Temperature 

°C 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

40-0 

40-1 

40-2 

40-3 

40-4 

40-5 

40-6 

40-7 

40-8 

409 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 
05 
1-0 
1-5 
2-0 


48-6 
48-4 
48'1 
47-9 
47-7 


48'7 
48-4 
48-2 
48-0 
47-8 


48-8 
48-5 
483 
48-1 
47-9 


48-9 
48-6 
484 
48-2 
48-0 


48-9 
48-7 
48-5 
48-3 
48-1 


490 
•48-8 
48-6 
48-4 
48-2 


49-1 
48-9 

48-7 
48-5 
48-3 


49-2 
49-0 
48-8 
48-6 
48-4 


49-3 
49*1 
489 

48-7 
48-5 


49-4 
492 
490 

48-8 
48-6 


1015 
1014 
1013 


2-5 
3-0 
3-5 
40 
4-5 


47-5 
47-3 
471 
469 
46-6 


47-6 
47-4 
47-2 
47-0 
46-7 


47-7 
47-5 
47-3 
47"1 
46-8 


47-8 
47-6 
47-4 
47-1 
469 


47-9 

47-7 
47-5 
47-2 
470 


480 
478 
47-6 
47-3 
47-1 


48-] 
47-9 
47-7 
474 
47-2 


48-2 
480 
47-7 
47-5 
47-3 


48-3 
48-1 
47-8 
476 
47-4 


484 
48-2 
47-9 
47-7 
47-5 


1012 
1011 


5-0 
5'5 
60 
6-5 
70 


46-4 
46-2 
460 
458 
45-6 


46-5 
46-3 
461 
459 

45-7 


466 
46-4 
46-2 
460 
45-8 


46-7 
46-5 
46-3 
461 
45-9 


46-8 
46-6 
46-4 
46-2 
46-0 


46-9 
46-7 
46'5 
463 
461 


47-0 
468 
46-6 
46-4 
46-2 


47-1 
46-9 
46-7 
465 
463 


47-2 
470 
46-8 
46-6 
46-4 


47-3 
47-1 
46-9 
46-7 
465 


1011 
1010 
1009 


7-5 
80 
8-5 
9.0 
95 


45-4 
451 
449 
44-7 
44-5 


45-5 
45-2 
45-0 
448 
446 


45-6 
45'3 
451 
44*9 
44-7 


45-7 
45-4 
45-2 
45-0 
44-8 


45-7 
455 
45-3 

45-1 
449 


45-8 
456 
45-4 
45-2 
45-0 


45-9 
457 
45-5 
453 
45- 1 


460 
458 
456 
45'4 
45-2 


46'1 
45-9 
45-7 
45-5 
45-3 


46-2 
460 
45-8 
456 
45-4 


1008 
1.008 


10-0 
10-5 
110 
11-5 
12-0 


44-3 
44-1 
43-9 
43-6 
43-4 


444 
442 
440 
43-7 
43-5 


44-5 
44-3 
44-1 
438 
436 


44-6 
44-4 
44-2 
439 
43-7 


44-7 
44-5 
44-2 
440 
43-8 


44-8 
44-6 
44-3 
441 
43-9 


44.9 

44*7 
44-4 
44-2 
44-0 


45-0 
44-8 
44-5 
443 
44-1 


45-1 
449 

446 
44-4 
442 


45-2 
450 
44-7 
445 
443 


1007 
1006 
1-006 


12-5 
13-0 
13-5 
14-0 
14-5 


432 
43-0 
42-8 
42-6 
42-4 


43-3 
431 

42-9 
42-7 
42-5 


43-4 
43-2 
43-0 
428 
426 


43-5 
43-3 
43-1 
429 

42-7 


43-6 
43  4 
432 
430 
43-8 


43-7 
43-5 
43-3 
431 
42-9 


43-8 
43-6 
434 
43-2 
430 


439 
43-7 
43-5 
43-3 
43-1 


44-0 
43-8 
436 
43-4 
43-2 


44-1 
439 

43-7 
43-5 
43-3 


1005 
1004 


150 
15-5 
16'0 
16-5 
170 


41-1 
41-9 
41-7 
415 
41-3 


42-2 
42-0 
41-8 
41-6 
41-4 


42-3 
42-1 
419 
41-7 
41-5 


42-4 
42-2 
420 
41-8 
41-6 


42-5 
42-3 
42-1 
419 

41'7 


426 
42-4 
42-2 
42-0 
418 


42-7 
42-5 
42-3 
42-1 
41-9 


42-8 
42-6 
42-4 
42.2 
42-0 


42-9 
42-7 
42-5 
42-3 
42-1 


430 
42-8 
426 
42  4 
42-2 


1-003 
1-003 
1-002 


17-5 
180 
18-5 
190 
195 
20-0 


411 
409 
406 
40-4 
40-2 
40-0 


41-2 
410 
40-7 
40-5 
40-3 
40-1 


41-3 
41-1 
40-8 
40-6 
40-4 
40-2 


41-4 
41-2 
40-9 
40-7 
40-5 
40-3 


41-5 
41-3 
41-0 
40-8 
40'6 
40-4 


416 

41-4 
41-1 
40-9 
40-7 
40-5 


41-7 
41-5 
41-2 
410 
40-8 
40-6 


41-8 
41-6 

41-3 
41-1 
40-9 
40-7 


41-9 
41-7 
41-4 
41-2 
41-0 
40-8 


42-0 
41-8 
41-5 
41-3 
40-1 
40-9 


1001 
1-001 
1000 
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Table  1  —  (  Continued ) 
( 40"  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

400 

401 

40-2 

40-3 

40-4 

40-5 

40-6 

40-7 

40-8 

40-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 
21-0 
21-5 
22-0 
22-5 

39-8 
396 
39-4 
391 

38-9 

39-9 
39-7 
39-5 
39-2 
39-0 

400 
39-8 
39-6 
39-3 
39-1 

40-1 
39-9 
39-7 
39-4 
39-2 

40-2 
400 
39-8 
39-5 
39-3 

40-3 
40- 1 
39-9 
39-6 
39-4 

404 
40-2 
400 
39-7 
39-5 

40-5 
40-3 
40-1 
39-8 
396 

40-6 
40-4 
40-2 
399 
39-7 

40-7 
40-5 
40-3 
40-0 
39-8 

0-999 
0999 

230 
23-5 
240 
24-5 
25-0 

38-7 
38-5 
38-3 
38-1 
37-9 

38-8 
38-6 
38-4 
38-2 
38-0 

38-9 
38-7 
38-5 
38-3 
38-1 

390 
38-8 
38-6 
38-4 
38-2 

39-1 
38-9 
38-7 
38-5 
38-3 

39-2 
39-0 
38-8 
38-6 
38-4 

39-3 
39-1 
38-9 
38-7 
38-5 

39-4 
39-2 
390 
38-8 
38-6 

39-5 
39-3 
39-1 
38-9 
38-7 

39-6 
39-4 
392 
39-0 
38-8 

0-998 
0-997 
0-997 

255 
26-0 
26-5 
27-0 
27'5 

37-7 
37-4 
37-2 
37-0 
36-8 

37-8 
37-5 
37-3 
37"! 
36-9 

37-9 
37-6 
37-4 
37-2 
37-0 

38-0 

37-7 
37-5 
37-3 
37-1 

38-1 
37-8 
37-6 
37-4 
37-2 

38-2 
37-9 
37-7 
37-5 
37-3 

38-3 
38-0 
37-8 
37-6 
37-4 

38-4 
38-1 
37-9 
377 
37-5 

38-5 
38-2 
38-0 
37-8 
37-6 

38-6 
38-3 
38-1 
37-9 
37-7 

0-996 
0-995 

28  0 
28-5 
290 
295 
300 

36-6 
36-4 
362 
36-0 
35-7 

36-7 
36-5 
363 
361 

35-8 

36-8 
366 
36-4 
36-2 
35-9 

36-9 
36-7 
36'5 
36-3 
361 

37-0 
36-8 
36-6 
36-4 
36-2 

37-1 
36-9 
36-7 
36-5 
36-3 

37-2 
37-0 
36-8 
36-6 
36-4 

37-3 
37-1 
36-9 
36-7 
36-5 

37-4 
37*2 
37-0 
36-8 
366 

37-5 
37-3 
37-1 
369 
36-7 

0-995 
0-994 
0-994 

305 
310 
31-5 

320 

32-5 

35-5 
35-3 
35-1 
34-9 
34-7 

35-6 

35-4 
35-2 
35-0 
34-8 

35-7 
35-5 
35-3 
35-1 
34-9 

358 
356 
35-4 
35-2 
35-0 

359 
35-7 
35-5 
35-3 
35-1 

36-0 
35-8 
35-6 
35-4 
35-2 

36  1 

35-9 

35-7 
35-5 
35-3 

36-2 
36-0 
35-8 
35-6 
35-4 

363 
36-1 
35-9 

35-7 
35-5 

364 
36-2 
360 
35-8 
35-6 

0993 
0-992 

330 
33-5 
340 
34-5 
35-0 

34-5 
34-3 
341 

33-8 
33-6 

346 
34-4 
34-2 
33-9 
33-7 

34-7 
34-5 
34-3 
34-0 

33-8 

348 

34-6 
34-4 
34-1 
33-9 

34-9 
34-7 
34-5 
34-2 
34-0 

35-0 

35-8 
34-6 
34-3 
34-1 

35-1 
34-9 

34-7 
34-4 
34-2 

35-2 
35-0 
34-8 
346 
343 

35-3 
35-1 
349 
34-7 
344 

35-4 
35-2 
35-0 
348 
34-5 

0-992 
0-991 
0991 

360 
37-0 
380 
390 
400 

33-2 
32-8 
32-4 
31'9 
31-5 

33-3 
32-9 
32-5 
32-1 
31-6 

33-4 
33-0 
32-6 
32-2 
31-7 

33-5 
33-1 
32-7 
32-3 
31-8 

33-6 

33-2 
32-8 
32-4 
31-9 

33-7 
33-3 
32-9 
32-5 
32-0 

33-8 
33-4 
33-0 
32-6 
32-1 

33-9 
33-5 
33-1 
32-7 
32-2 

340 
33-6 

33-2 
32-8 
32-3 

34-1 
33-7 
33-3 
32-9 
32-4 

0990 
0990 
0-989 
0-989 
0-988 

Litres  per 
100  kg  at 

105-6 

1056 

1056 

105-6 

105-7 

105-7 

105-7 

105-7 

105-7 

105-7 

Observed 

Degree 
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Table  1   Temperature  Correction  Data 

(  41°  Range  ) 


Observed 

41-0 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
C 

41-1 

41-2 

41-3 

41-4 

41-5 

41-6 

41-7 

41-8 

41-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

o-o 

49-5 

49-6 

49-7 

49-8 

49-9 

50-0 

50-1 

50-2 

50-3 

50-4 

1-015 

0-5 

49-3 

494 

495 

496 

49-7 

49-8 

499 

500 

501 

50-2 

10 

49-1 

49-2 

49-3 

49-4 

49-5 

49-6 

497 

49-8 

49-9 

500 

1-014 

1-5 

48-9 

490 

49-1 

49-2 

493 

49-4 

49-5 

49-6 

496 

497 

20 

48-7 

48-8 

489 

490 

49-1 

49-1 

492 

49-3 

49-4 

49-5 

1013 

2-5 

48-5 

486 

48-7 

48-7 

48-8 

48-9 

49-0 

49-1 

49-2 

49-3 

3-0 

48-2 

48-3 

48-4 

48-5 

486 

48-7 

48-8 

48-9 

490 

49-1 

1-012 

3-5 

48-0 

48-1 

482 

48-3 

484 

48-5 

48-6 

48-7 

48-8 

48-9 

4-0 

47-8 

479 

480 

48-1 

48-2 

48-3 

48-4 

48-5 

38-6 

48-7 

1-012 

4-5 

47-6 

47-7 

478 

479 

480 

48-1 

48-2 

48-3 

48-4 

48-5 

5-0 

47-4 

47-5 

47-6 

37-7 

47-8 

47-9 

48-0 

48-1 

48*2 

38-3 

1011 

5-5 

47-2 

47-3 

47*4 

47-5 

47*6 

47-7 

478 

47-9 

48-0 

48-1 

6-0 

47-0 

47-1 

47-2 

47-3 

47-4 

47-5 

47-6 

47-6 

47-7 

47-8 

1010 

6'5 

46-8 

469 

47-0 

47-0 

47-1 

47-2 

47-3 

47-4 

47-5 

47-6 

70 

46-5 

466 

46-7 

46-8 

469 

47-0 

47-1 

47-2 

47-3 

47'4 

1009 

7-5 

46*3 

46-4 

46-5 

46-6 

46-7 

46-8 

46-9 

47-0 

47-1 

47-2 

8-0 

46'1 

46-2 

46-3 

46-4 

46-5 

46-6 

46-7 

46-8 

469 

47-0 

1009 

8-5 

45-9 

46-0 

46-1 

46-2 

463 

46-4 

465 

46*6 

46-7 

46-8 

9.0 

45-7 

45-8 

45-9 

460 

46-1 

46-2 

46-3 

46-4 

465 

46-6 

1-008 

95 

45-5 

45-6 

45-7 

45-8 

459 

460 

46-1 

462 

46-3 

464 

100 

45-3 

454 

45-5 

45-6 

45-7 

45-8 

459 

460 

46  1 

46-1 

1007 

105 

45-1 

45-2 

45-2 

45-3 

45-4 

45-5 

45-6 

45-7 

45-8 

45-9 

11-0 

44-8 

44-9 

45-0 

45-1 

45-2 

45-3 

45-4 

45-5 

45-6 

45-7 

1006 

1 1-5 

44-6 

44*7 

448 

44-9 

450 

45-1 

45-2 

453 

45-4 

45-5 

12-0 

44-4 

44-5 

44-6 

44-7 

44*8 

44-9 

450 

45-1 

45-2 

45-3 

1006 

125 

44-2 

44-3 

44-4 

44-5 

446 

447 

44-8 

44-9 

45-0 

45-1 

130 

44-0 

44-1 

44-2 

44-3 

44-4 

44-5 

446 

44-7 

44-8 

44-9 

1005 

13-5 

43-8 

43-9 

44-0 

44-1 

44-2 

44*3 

44-4 

445 

44-6 

44-7 

14-0 

43-6 

43-7 

438 

43-9 

440 

44-1 

44-2 

44-3 

44-4 

44-4 

1-004 

14-5 

43-3 

43-4 

43-5 

43-6 

43-7 

43-8 

43-9 

440 

44-1 

44-2 

150 

43-1 

43-2 

43-3 

434 

43-5 

43-6 

43-7 

43-8 

43-9 

440 

1-003 

15-5 

42-9 

430 

43-1 

43-2 

43-3 

43-4 

43-5 

43-6 

43-7 

438 

160 

42-7 

42-8 

42-9 

430 

43-1 

43-2 

43-3 

43-4 

43-5 

43-6 

1-003 

165 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

42-9 

43-0 

43-1 

43-2 

43-3 

43-4 

17-0 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

42-9 

430 

43-1 

43-2 

1-002 

17-5 

42-1 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

42-9 

430 

18-0 

41-9 

42-0 

42-1 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42*6 

42-6 

42-7 

1001 

18-5 

41-6 

41-7 

41-8 

41-9 

42-0 

42-1 

42-2 

42-3 

42*4 

42*5 

190 

41-4 

41-5 

41-6 

41-7 

41-8 

41*9 

42-0 

42-1 

42-2 

42-3 

1001 

195 

412 

41-3 

41-4 

41-5 

41-6 

41*7 

41-8 

41-9 

420 

42-1 

200 

410 

41-1 

41-2 

413 

41-4 

41-5 

41-6 

41-7 

41-8 

41-9 

1000 
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Table  1  —  (  Continued  ) 
(  41°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

41-0 

41-1 

41-2 

41-3 

41-4 

41-5 

416 

41-7 

418 

41-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

40-8 

40-9 

41-0 

41-1 

41-2 

41-3 

41-4 

41-5 

41-6 

41-7 

21-0 

40-6 

40-7 

40-8 

40-9 

41-0 

41-2 

41-2 

41-3 

41.4 

41-5 

0999 

21-5 

40-4 

40-5 

40-6 

40-7 

408 

40-9 

41-0 

41-1 

41-2 

41-3 

22-0 

40-1 

40-2 

40-3 

40-4 

40-5 

40-6 

40-8 

409 

41-0 

41-1 

0999 

22-5 

399 

400 

40-1 

40-2 

403 

40-4 

40-5 

40-6 

46-7 

40-8 

23-0 

39-7 

398 

39-9 

400 

40  1 

40-2 

40-3 

404 

40-5 

40-6 

0998 

23-5 

39-5 

39-6 

39-7 

39-8 

39-9 

40-0 

401 

40-2 

40-3 

40-4 

24-0 

39-3 

39-4 

39-5 

39-6 

39-7 

39-8 

39-9 

400 

40.1 

40-2 

0997 

24-5 

39-1 

39-2 

39-3 

39-4 

39-5 

396 

39-7 

39-8 

399 

400 

25-0 

38'9 

39-0 

39-1 

39-2 

39-3 

394 

39-5 

396 

39'7 

398 

0-997 

25-5 

38-7 

38'8 

38'9 

39-0 

39-1 

39-2 

39-3 

39-4 

39-5 

396 

26-0 

38-4 

38-6 

38-7 

38-8 

38-9 

39-0 

39-1 

39-2 

39-3 

39-4 

0.996 

26-5 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

38-6 

38-7 

38-8 

38-9 

39-0 

39-1 

27-0 

380 

38-1 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

386 

38-7 

38-8 

38-9 

0.995 

27-5 

37-8 

37-9 

38-0 

38-1 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

38-6 

38-7 

28-0 

37-6 

37-7 

37-8 

37-9 

380 

38-1 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

0-995 

28-5 

37-4 

37-5 

37-6 

37-7 

37-8 

37-9 

38-0 

38-1 

38-2 

38-3 

290 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

37-6 

37-7 

37-8 

379 

38-0 

38-1 

0-994 

29-5 

37-0 

37-1 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

37-6 

37-7 

37-8 

37-9 

300 

36-8 

36-9 

37-0 

37-1 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

376 

37-7 

0-994 

30-5 

36-5 

36-6 

36-7 

36-8 

36-9 

37-0 

37-1 

37-2 

37-4 

37-5 

310 

36-3 

36-4 

36-5 

36-6 

36-7 

36-8 

36-9 

37-0 

37-1 

37-2 

0993 

31-5 

36-1 

36-2 

36-3 

36-4 

36-5 

36-6 

36-7 

36-8 

36-9 

37-0 

320 

359 

360 

36-1 

36-2 

36-3 

36-4 

365 

366 

36-7 

37-8 

0992 

32-5 

35-7 

35-8 

35-9 

36-0 

36-1 

362 

363 

36-4 

36-5 

366 

330 

35-5 

35'6 

35-7 

35-8 

35-9 

36-0 

36-1 

36-2 

36-3 

36-4 

0992 

33-5 

35-3 

35-4 

35-5 

35-6 

35-7 

35-8 

35-9 

36-0 

361 

36-2 

34-0 

35-1 

35-2 

35-3 

35-4 

35-5 

35-6 

35-7 

35-8 

359 

36-0 

0-991 

34-5 

34-9 

35-0 

35-1 

35-2 

35-3 

35-4 

35-5 

356 

35-7 

35-8 

35-0 

346 

34-7 

34-8 

34-9 

35-0 

35-1 

35-2 

35-3 

35-4 

356 

0991 

360 

34-2 

34-3 

34-4 

34-5 

34-6 

34-7 

34-8 

34-9 

35-0 

35-1 

0990 

37-0 

33-8 

33-9 

34-0 

34-1 

34-2 

34-3 

344 

34-5 

34-6 

34-7 

0-989 

38-0 

33-4 

33-5 

33-6 

33-7 

33-8 

339 

340 

34-1 

34-2 

34-3 

0-989 

390 

33-0 

33-1 

33-2 

33-3 

33-4 

335 

33-6 

33-7 

33-8 

33  9 

0-988 

400 

32-5 

32-6 

32-7 

32-8 

32-9 

330 

33-1 

33-2 

33-3 

33-4 

0-988 

Litres  per 

100  kg  at 

1058 

1058 

1058 

1058 

1058 

1059 

105-9 

1059 

105-9 

1059 

Observed 

Degree 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(  42°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  VC 

Volume  At 

Temperature 

"C 

42-0 

42-1 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

429 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

o-o 

50-5 

50-6 

50-7 

50-8 

50-8 

50-9 

51-0 

51-1 

51*2 

51-3 

1-016 

0-5 

50-3 

50-4 

50-4 

50'5 

50-6 

50-7 

50-8 

50-9 

51-0 

51-1 

1-0 

500 

501 

50-2 

50-3 

50-4 

50-5 

50-6 

50-7 

50-8 

50-9 

1014 

1-5 

49-8 

49-9 

50-0 

50-1 

50-2 

50-3 

50-4 

50-5 

50-6 

50-7 

2-0 

496 

49-7 

49-8 

49-9 

50-0 

50-1 

50-2 

50-3 

50-4 

50-5 

1013 

2-5 

494 

49-5 

49'6 

49-7 

498 

499 

500 

50- 1 

50-2 

50-3 

3-0 

49-2 

49-3 

49*4 

49-5 

496 

49-7 

498 

499 

500 

50- 1 

1013 

3-5 

490 

49-1 

49-2 

49-3 

494 

49-5 

49-6 

49-7 

49-8 

49-9 

40 

48-8 

48-9 

490 

491 

492 

49-3 

494 

49  5 

496 

49  7 

1012 

4-5 

48-6 

48-7 

48-8 

48-9 

490 

49- 1 

492 

49-2 

49-3 

49-4 

5-0 

48-4 

48-5 

48-6 

48-7 

48-7 

48.8 

48-9 

49-0 

49-1 

49-2 

1-011 

5-5 

48-2 

48-2 

48-3 

48-4 

48-5 

48-6 

48-7 

48-8 

48-9 

49-0 

60 

479 

48-0 

48-1 

48-2 

483 

48-4 

48-5 

48-6 

48-7 

48-8 

1-010 

6-5 

47-7 

47-8 

4?9 

480 

48-1 

48-2 

48-3 

48-4 

48-5 

486 

7-0 

475 

47-6 

47-7 

47-8 

47-9 

480 

48-1 

48-2 

48-3 

48-4 

1009 

7-5 

47-3 

47-4 

47-5 

47-6 

47-7 

47-8 

479 

48-0 

48-1 

48-2 

8-0 

47-1 

47-2 

47'3 

47-4 

47-5 

47-6 

47-7 

47-8 

47-9 

48-0 

1009 

8-5 

469 

47-0 

47-1 

47-2 

47-3 

474 

47-5 

47-6 

47-7 

47-8 

90 

46-7 

46-8 

46-9 

47-0 

47-1 

47-2 

47-3 

47-4 

47-5 

47-5 

1-008 

9-5 

46-5 

46-6 

46-7 

46-8 

46-9 

46-9 

47-0 

47-1 

47-2 

47'3 

100 

462 

46-3 

464 

46-5 

46-6 

46-7 

46-8 

46-9 

47-0 

471 

1-007 

10  5 

46- 0 

46-1 

46-2 

46-3 

46-4 

46-5 

46'6 

46-7 

46-8 

46-9 

11-0 

45-8 

459 

460 

46  1 

46-: 

46-3 

46-4 

46-5 

46-6 

46-7 

1-006 

11-5 

45-6 

45-7 

45-8 

45-9 

46-0 

46-1 

46-2 

46-3 

46-4 

465 

12-0 

45-4 

45-5 

456 

45-7 

45-8 

45-9 

46-0 

46-1 

46-2 

46-3 

1-006 

12-5 

45-2 

45-3 

454 

45-5 

456 

45-7 

45-8 

459 

460 

464 

130 

45-0 

45-1 

45-2 

45-3 

45-4 

45-5 

45-6 

45-7 

458 

45-9 

1-005 

13-5 

44-8 

44-9 

45-0 

45-1 

45-2 

45-3 

45-4 

45-5 

45'6 

45-7 

14-0 

44-5 

44-6 

44-7 

44-8 

44-9 

450 

45-1 

45-2 

45-3 

45'4 

1004 

145 

44-3 

44-4 

44-5 

44*6 

44-7 

44-8 

44-9 

45-0 

451 

45-2 

15-0 

441 

44-2 

44-3 

44-4 

44-5 

44'6 

44-7 

44-8 

449 

450 

1004 

15-5 

43-9 

440 

441 

44-2 

44-3 

44*4 

44-5 

446 

447 

448 

160 

43-7 

43-8 

43  9 

440 

44-1 

44*2 

44-3 

44-4 

44'5 

44'6 

1003 

16-5 

43-5 

43'6 

43-7 

43-8 

43-9 

44-0 

44-1 

44-2 

44'3 

444 

17-0 

43-3 

43-4 

43-5 

43-6 

43-7 

43-8 

43-9 

44-0 

44-1 

442 

1-002 

17-5 

43-1 

43-2 

43-3 

43-4 

43-5 

43-6 

43-7 

43-8 

43-9 

44-0 

18-0 

42-8 

42-9 

430 

43-1 

43-2 

43-3 

43-4 

43-5 

43-6 

43-7 

1001 

18-5 

42-6 

42-7 

428 

429 

43-0 

43-3 

43-2 

43-3 

43-4 

43-5 

190 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

42-9 

43-0 

43-1 

43-2 

43'3 

1-001 

19-5 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

42-9 

43-0 

43-1 

200 

42-0 

42-1 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

42-9 

1000 
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Table  1  —  (  Continued ) 
(  42°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

°c 

42-0 

42- 1 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

42-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

41-8 

41-9 

42-0 

42-1 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

21-0 

41-6 

41-7 

41-8 

41-9 

42-0 

42-1 

42-2 

423 

42-4 

425 

0-999 

21-5 

41-4 

41.5 

41-6 

41-7 

41-8 

41-9 

42-0 

42-1 

42-2 

42-3 

220 

41-2 

41-3 

41-4 

41-5 

41-6 

41-7 

418 

419 

420 

42-1 

0-999 

22-5 

40-9 

41-0 

41-1 

41-2 

41-3 

41-4 

415 

41.6 

41-7 

41-8 

230 

40-7 

40-8 

40-9 

41-0 

41-1 

41-2 

41-3 

414 

41-5 

41-6 

0-998 

23-5 

40-5 

40-6 

40-7 

408 

40-9 

410 

411 

41-2 

42-3 

41-4 

24-0 

40-3 

40-4 

40-5 

40-6 

40-7 

40-8 

40-9 

41-0 

41-1 

41-2 

0-997 

245 

401 

402 

403 

404 

40-5 

406 

40-7 

408 

40-9 

41-0 

25-0 

39-9 

40-0 

40-1 

40-2 

40-3 

40-4 

40-5 

40-6 

40-7 

40-8 

0-997 

25-5 

39-7 

39-8 

39-9 

400 

40-1 

40-2 

40-3 

40-4 

40-5 

40-6 

260 

39'5 

39-6 

397 

39-8 

39-9 

400 

40-1 

40-2 

40-3 

40-4 

0-996 

265 

392 

39*3 

39-4 

39'5 

396 

39-7 

39-8 

40-0 

40-1 

40-2 

270 

390 

39-1 

39-2 

393 

39-4 

39-5 

396 

39-7 

39-8 

399 

0-995 

27-5 

38-8 

389 

390 

391 

392 

39-3 

39-4 

39-5 

39-6 

39-7 

28-0 

38-6 

38-7 

38-8 

38.9 

390 

39-1 

39-2 

39-3 

39-4 

395 

0-995 

28-5 

38-4 

38-5 

38-6 

38-7 

38-8 

38-9 

39-0 

39-1 

39-2 

39-3 

29-0 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

38-6 

38-7 

38-8 

38-9 

390 

39-1 

0  994 

29-5 

38-0 

38-1 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

38-6 

38-7 

38-8 

389 

300 

37-8 

37-9 

38-0 

38-1 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

38-6 

38-7 

0-993 

30-5 

37-6 

37-7 

37-8 

37-9 

38-0 

38-1 

38-2 

38-3 

38-4 

38*5 

310 

37-3 

37-4 

37-5 

37'6 

37-7 

37-8 

37-9 

38-0 

38-2 

38-3 

0-993 

315 

37-1 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

37-6 

37-7 

37-8 

37-9 

38-0 

320 

36-9 

37-0 

37-1 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

37'6 

37*7 

37*8 

0-992 

32-5 

36-7 

36-8 

36-9 

37-0 

37-1 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

37-6 

330 

36-5 

366 

36-7 

36-8 

36-9 

37-0 

37-1 

37-2 

37-3 

37-4 

0-992 

33-5 

36-3 

36-4 

36-5 

366 

36-7 

36-8 

36-9 

37-0 

37-1 

37-2 

340 

36-1 

362 

363 

364 

36-5 

36-6 

36-7 

36-8 

369 

37-0 

0-991 

34-5 

35-9 

360 

36-1 

36-2 

36-3 

36-4 

36-5 

366 

36-7 

36-8 

350 

35-7 

35-8 

35-9 

36-0 

36-1 

36-2 

36-3 

36-4 

36-5 

36-6 

0-990 

360 

35-2 

35-3 

35-4 

35-5 

35-6 

35-7 

35-8 

359 

36-0 

36-1 

0-990 

370 

34-8 

34-9 

350 

35*1 

35'2 

35-3 

35-4 

35-5 

35-6 

35-7 

0-989 

38-0 

34-4 

34-5 

34-6 

34-7 

34-8 

34-9 

350 

35-1 

35-2 

35-3 

0-989 

390 

340 

34-1 

34-2 

34-3 

34-4 

34-5 

346 

34-7 

34-8 

34-9 

0-988 

400 

33-5 

33-6 

33-7 

33-8 

33-9 

34-0 

34-1 

34-3 

34-4 

34-5 

0987 

Litres  per 

100  kg  at 

105-9 

1060 

1060 

1060 

1060 

1060 

1061 

106-1 

106- 1 

106-1 

Observed 

Degree 

89 


IS  2302 :  1989 


Table  1   Temperature  Correction  Data 

(  43°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

43-0 

43-1 

43-2 

43-3 

434 

43-5 

43-6 

437 

43'8 

43-9 

20°C 

°C 

Conversion 

Corresponding 

Degree  at  20°C 

Factor 

00 

51-4 

51-5 

51-6 

51-7 

51-8 

51*9 

520 

52-1 

52-2 

52-3 

1015 

0-5 

512 

51-3 

51-4 

51-5 

51-6 

51-7 

51-8 

519 

520 

52-1 

10 

510 

51-1 

51-2 

51-3 

51-4 

51-5 

51'6 

51-7 

51-8 

51-9 

1-014 

1'5 

50-8 

50-9 

510 

51-1 

51-2 

51-3 

51-4 

515 

51-6 

51-7 

20 

50'6 

50-7 

508 

509 

510 

51-1 

512 

51-3 

51-3 

51-4 

1-013 

2-5 

50-4 

50-5 

50-6 

50-7 

50-8 

50-9 

50-9 

510 

511 

51-2 

3-0 

50-2 

50-3 

50-4 

50-5 

50-5 

50-6 

507 

50-8 

509 

51-0 

1013 

.      3-5 

500 

501 

50-1 

50-2 

50-3 

50-4 

50-5 

50-6 

50-7 

50-8 

4-0 

497 

49-8 

499 

500 

50-1 

50-2 

503 

50-4 

50-5 

50-6 

1012 

4-5 

49-5 

496 

49-7 

49-8 

49.9 

50-0 

50-1 

50-2 

50-3 

504 

5-0 

49-3 

49.4 

49-5 

496 

49-7 

49-8 

49.9 

50-0 

50-1 

50-2 

1-011 

5-5 

49-1 

49-2 

49-3 

49-4 

49-5 

49-6 

49-7 

49-8 

49.9 

50-0 

60 

48-9 

49-0 

49-1 

49-2 

49-3 

49.4 

49-5 

49-6 

49-7 

498 

1010 

6;5 

48-7 

48-8 

48-9 

49-0 

49-1 

49-2 

49-3 

49.4 

49-5 

49-6 

70 

48-5 

48-6 

48-7 

48-8 

48-9 

49-0 

49-1 

49-2 

49-3 

49.4 

1-010 

75 

48-3 

48-4 

48-5 

48-6 

48-7 

48-8 

48-9 

49-0 

491 

492 

8-0 

48-1 

48-2 

48-3 

48-4 

48-5 

486 

48-7 

48-8 

48-8 

48'9 

1009 

85 

47-9 

48-0 

48-1 

48-2 

48-2 

48-3 

48-4 

48-5 

48-6 

48-7 

90 

47-6 

47-7 

47-8 

47-9 

48-0 

48-1 

48-2 

483 

484 

48-5 

1-008 

95 

47-4 

47-5 

476 

47-7 

478 

47-9 

48-0 

48-1 

48-2 

48-3 

10-0 

47'2 

47-3 

47-4 

47-5 

47-6 

47-7 

47-8 

47-9 

48-0 

48-1 

1007 

105 

470 

47-1 

47-2 

47-3 

47-4 

47-5 

47'6 

47-7 

47-8 

47-9 

110 

46-8 

469 

470 

47-1 

47-2 

47-3 

47-4 

47-5 

47-6 

47-7 

1-007 

11-5 

46-6 

467 

46-8 

46-9 

47-0 

47-1 

47-2 

47-3 

47-4 

47-5 

120 

46-4 

465 

466 

46-7 

468 

46-9 

47-0 

47-1 

47-2 

47-3 

1006 

12-5 

46-2 

463 

464 

46-5 

466 

46-7 

46-8 

469 

470 

47- 1 

130 

460 

46-1 

46-2 

46-3 

46-4 

46-5 

466 

46*7 

46'7 

46-8 

1-005 

13-5 

45-7 

45-8 

45-9 

460 

46-1 

46-2 

46-3 

46-4 

46'5 

46-6 

140 

45-5 

456 

45-7 

45-8 

45-9 

46-0 

46-1 

462 

46-3 

464 

1004 

14-5 

45-3 

454 

45-5 

456 

45-7 

45-8 

45-9 

460 

46-1 

46-2 

15-0 

451 

45-2 

45-3 

45-4 

455 

456 

45-7 

45-8 

45-9 

46  0 

1-004 

15-5 

44-9 

45-0 

45  1 

45-2 

45-3 

45-4 

45-5 

456 

45-7 

45-8 

160 

44-7 

44'8 

449 

450 

451 

45-2 

45-3 

45-4 

45-5 

45-6 

1-003 

165 

44-5 

44  6 

44-7 

44'8 

44.9 

450 

451 

45-2 

45-3 

45-4 

170 

44-3 

44.4 

44-5 

44-6 

44-7 

44-8 

44-9 

450 

45-1 

45-2 

1002 

17-5 

44-1 

44-2 

44-3 

44-4 

44-5 

44-6 

44-7 

448 

44.9 

450 

180 

438 

439 

440 

44-1 

44-2 

44-3 

44.4 

445 

44-6 

44.7 

1001 

18-5 

43-6 

43-7 

43-8 

439 

440 

44-1 

44-2 

443 

44-4 

44-5 

190 

43-4 

43-5 

436 

43-7 

438 

439 

440 

44-1 

44-2 

443 

1001 

19-5 

43-2 

43-3 

43-4 

43-5 

436 

43-7 

43'8 

43-9 

440 

44-1 

20-0 

43-0 

43-1 

43-2 

43-3 

434 

43-5 

43-6 

43-7 

43-8 

43-9 

1*000 

90 
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Table  1  —  (  Continued  ) 
(43°  Range) 


Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

43-0 

43-1 

43-2 

43-3      43-4 

43-5 

43-6 

43-7 

43-8 

439 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

42-8 

42-9 

43-0 

43-1 

43-2 

43-3 

43-4 

43-5 

43-6 

43-7 

210 

42-6 

42-7 

42-8 

42-9 

43-0 

43-1 

43-2 

43-3 

43-4 

43-5 

0-999 

21-5 

42.4 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

42-9 

43-0 

43-1 

43-2 

43-3 

22-0 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

426 

42-7 

42-8 

42-9 

430 

43-1 

0-999 

22-5 

41-9 

42-0 

42*1 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

23-0 

41-7 

41-8 

41  9 

42-0 

421 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

0998 

23'5 

41-5 

41-6 

417 

41  8 

41-9 

42-0 

42-1 

42-2 

42-3 

42-4 

24-0 

41-3 

414 

41-5 

41-6 

41-7 

41-8 

41-9 

420 

42-1 

42-2 

0-997 

24-5 

41-1 

41-2 

41-3 

41-4 

41-5 

41-6 

41-7 

41-8 

41-9 

420 

25-0 

40-9 

41-0 

411 

412 

41-3 

41-4 

41-5 

41-6 

41-7 

41-8 

0-997 

25-5 

40-7 

40-8 

40-9 

410 

411 

41-2 

41-3 

41-4 

41-5 

41-6 

260 

40-5 

40-6 

40-7 

40-8 

409 

41-0 

41-1 

41-2 

41-3 

41-4 

0-996 

26-5 

40-3 

40-4 

40-5 

40-6 

40-7 

40-8 

40-9 

41-0 

41-1 

41-2 

27-0 

40-0 

401 

40-2 

40-3 

40-4 

40-5 

40-6 

40-7 

40-8 

409 

0-995 

27-5 

39-8 

39-9 

400 

40-1 

40-2 

40-3 

40-4 

40-5 

40-6 

40-7 

280 

39-6 

39-7 

398 

39-9 

40-0 

40-1 

40-2 

40-3 

40-4 

40-5 

0-995 

28-5 

39-4 

39-5 

396 

39-7 

39-8 

39-9 

40-0 

40-1 

40-2 

40-3 

290 

39-2 

39-3 

39-4 

39-5 

39-6 

39-7 

39-8 

399 

40-0 

40-1 

0994 

295 

39-0 

39-1 

39-2 

39-3 

39-4 

39-5 

39-6 

39-7 

39-8 

399 

300 

388 

38-9 

39-0 

39-1 

39-2 

39-3 

39-4 

39-5 

396 

39-7 

0993 

30'5 

38-6 

38-7 

38-8 

38-9 

390 

39-1 

39-2 

39-3 

394 

39-5 

310 

38-4 

38-5 

38-6 

387 

38-8 

38-9 

39-0 

391 

392 

39-3 

0-993 

31.5 

38-1 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5. 

38-6 

38-7 

399 

390 

39-1 

32-0 

37-9 

38-0 

381 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

38-6 

38-7 

38-8 

0-992 

32-5 

37-7 

37-8 

37-9 

38-0 

38-1 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

38-6 

33-0 

37-5 

37-6 

37-7 

37-8 

37-9 

38-0 

38-1 

38-2 

38-3 

384 

0991 

33-5 

37-3 

37-4 

37-5 

37-6 

37-7 

37-8 

37-9 

380 

38-1 

38-2 

340 

37-1 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

37-6 

37-7 

37-8 

37-9 

38-0 

0991 

34-5 

36-9 

37-0 

37-1 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

37-6 

37-7 

37-8 

350 

36-7 

36-8 

369 

370 

37-1 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

37-6 

0-990 

36-0 

36-2 

36-3 

37-4 

37-5 

36-6 

368 

36-9 

370 

37-1 

37-2 

0.989 

370 

35-8 

359 

360 

36-1 

36-2 

36-3 

36-4 

365 

36-6 

36-7 

0-989 

380 

35-4 

355 

356 

35-7 

35-8 

35-9 

360 

36-1 

36-2 

36-3 

0-988 

390 

350 

35-1 

35-2 

35.3 

35-4 

35-5 

35-6 

35-7 

35-8 

35-9 

0-988 

400 

34-6 

34-7 

34-8 

349 

35-0 

35-1 

35-2 

35-3 

35-4 

35-5 

0-987 

Litres  per 

100  kg  at 

106.1 

106-2 

106'2 

106-2 

1062 

1062 

106-3 

106-3 

1063 

1063 

Observed 

Degree 

91 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(  44°  Range  ) 


OTi«*>i*vpfl 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

vy  vaci  *vu 

20°C 

Temperature 
°C 

440 

44-1 

44-2 

44-3 

44*4 

445 

446 

44'7 

44-8 

449 

Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

0-0 

52-4 

52-5 

52-6 

52*7 

52-7 

52-8 

52-9 

53-0 

53-1 

53-2 

1015 

0-5 

52-2 

52-3 

52-4 

52-4 

52-5 

53-6 

52-7 

52*8 

52-9 

53-0 

1-0 

52-0 

52*0 

52-1 

52-2 

52-3 

53-4 

52-5 

52-6 

52-7 

52-8 

1-014 

1-5 

51-7 

51*8 

51-9 

52-0 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

53-5 

52*6 

2-0 

51*5 

51  6 

51-7 

51-8 

51-9 

52-0 

52*1 

52-2 

52-3 

52-4 

1-014 

2-5 

51-3 

51-4 

51-5 

51-6 

51-7 

51-8 

51-9 

52-0 

52-1 

52-2 

3-0 

511 

51-2 

51-3 

51-4 

51-5 

51-6 

51-7 

51-8 

51-9 

52-0 

1-013 

3-5 

50*9 

51-0 

51-1 

51*2 

51-3 

51-4 

51-5 

51*6 

51-7 

51-8 

40 

50-7 

50*8 

50-9 

51-0 

51-1 

51-2 

51*3 

51-4 

51-5 

51-6 

1-012 

4-5 

50-5 

50-6 

50-7 

50*8 

50-9 

51*0 

51-1 

51-2 

51  3 

51-4 

5-0 

50-3 

50-4 

50-5 

50-6 

50-7 

50*8 

50-9 

510 

51-1 

51-2 

1-011 

5-5 

50*1 

50*2 

50*3 

50*4 

50*5 

50*6 

50*7 

50-8 

50-9 

510 

6-0 

49*9 

50-0 

501 

502 

503 

50-4 

50-5 

50*6 

50-7 

50-8 

1-011 

65 

49*7 

49*8 

49*9 

500 

50-1 

50*2 

50-3 

50-3 

504 

505 

7-0 

49*5 

49*6 

49*7 

49-8 

499 

499 

50-0 

50-1 

502 

50-3 

1-010 

7-5 

49*3 

49-3 

49-4 

49*5 

49-6 

49*7 

49-8 

50-9 

500 

501 

80 

490 

49*1 

49*2 

49*3 

494 

49*5 

49*6 

49-7 

498 

499 

1009 

8-5 

48*8 

48*9 

490 

49-1 

49-2 

49-3 

49-4  . 

49-5 

49-6 

49-7 

90 

48*6 

48-7 

48-8 

48-9 

490 

49-1 

49-2 

49-3 

49*4 

49*5 

1-008 

95 

48-4 

48-5 

48-6 

48-7 

48-8 

48-9 

49-0 

49-1 

49-2 

49-3 

100 

48-2 

48-3 

48-4 

48*5 

48-6 

48-7 

48-8 

48-9 

490 

49- 1 

1007 

10-5 

480 

48*1 

48*2 

48-3 

48-4 

48-5 

48*6 

48*7 

48-8 

48-9 

11-0 

47-8 

47*9 

480 

48*1 

48-2 

•48*3 

48*4 

48*5 

48-6 

48-7 

1-007 

115 

47*6 

47*7 

478 

47*9 

48-0 

48-1 

48-2 

48-3 

48-4 

48*5 

120 

47-4 

47-5 

47*6 

47*7 

47-8 

47-9 

480 

481 

48-2 

48-3 

1-006 

12-5 

47*2 

47*3 

47*4 

47-5 

47-6 

47*6 

47-7 

47-8 

47-9 

48-0 

130 

46*9 

47*0 

47*1 

47-2 

47-3 

47-4 

47*5 

47-6 

47*7 

47.8 

1-005 

13*5 

46*7 

46*8 

46*9 

47*0 

47-1 

47*2 

47-3 

474 

47-5 

47-6 

140 

46*5 

46-6 

46-7 

46*8 

46-9 

47-0 

47*1 

47-2 

47-3 

47-4 

1-004 

14-5 

463 

46*4 

46-5 

46-6 

46-7 

46-8 

46-9 

47.0 

47-1 

47-2 

150 

46-1 

46*2 

46-3 

46-4 

46-5 

46-6 

46-7 

46-8 

46-9 

47-0 

1-004 

155 

45*9 

46-0 

46-1 

46-2 

46*3 

46-4 

46-5 

46-6 

46-7 

46-8 

160 

45-7 

45-8 

45-9 

46-0 

46-1 

46-2 

46-3 

46-4 

46-5 

46-6 

1-003 

16*5 

45-5 

45-6 

45-7 

45-8 

459 

46-0 

46-1 

46-2 

46*3 

464 

17-0 

45*3 

45-4 

45-5 

45-6 

45*7 

458 

45*9 

46-0 

46- 1 

46-2 

1002 

17*5 

45-1 

45-2 

45-3 

45-4 

455 

45-6 

45-7 

45-8 

45-9 

45-9 

180 

44-8 

44-9 

450 

45-1 

45-2 

45-3 

45-4 

45-5 

456 

45-7 

1001 

18*5 

44-6 

44-7 

44-8 

44-9 

450 

45-1 

45-2 

45-3 

45*4 

45-5 

190 

44-4 

44-5 

44-6 

44-7 

44-8 

44-9 

45-0 

45-1 

45*2 

45-3 

1-001 

19-5 

44-2 

44-3 

44*4 

44*5 

446 

44-7 

44*8 

44'9 

45-0 

45-1 

20*0 

44*0 

44-1 

44*2 

44*3 

44*4 

44-5 

44-6 

44-7 

44-8 

44-9 

1-000 
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Table  1  ~  (  Continued ) 

v 

(  44°  Range  ) 

Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

•e 

440 

44-1 

44-2 

44-3 

44-4 

44-5 

446 

44-7 

44-8 

44-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  i 

it  20°C 

Factor 

20-5 

43-8 

43-9 

44-0 

44-1 

44-2 

44-3 

444 

445 

446 

44-7 

210 

43-6 

43-7 

43-8 

439 

44-0 

44- 1 

44-2 

44-3 

444 

44-5 

0-999 

21-5 

43-4 

43-5 

43-6 

43-7 

438 

439 

440 

44-1 

442 

443 

22-0 

43-2 

43'3 

43-4 

43-5 

43-6 

43-7 

43-8 

43-9 

44-0 

44-1 

0-999 

22-5 

42-9 

43-0 

43-1 

43-2 

43-3 

43-4 

43-5 

436 

43'7 

43-8 

23'0 

42-7 

42-8 

42-9 

430 

431 

43-2 

43-3 

434 

43-5 

43-6 

0-998 

23-5 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

429 

430 

43-1 

43-2 

43-3 

43-4 

240 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

42-9 

43-0 

43-1 

43-2 

0-997 

24-5 

42*1 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

42-9 

43-0 

250 

41-9 

420 

42-1 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

0-996 

25-5 

417 

418 

41  9 

420 

42-1 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

260 

41-5 

416 

41-7 

41-8 

41-9 

42-0 

42-1 

42-2 

42-3 

424 

0-996 

26-5 

413 

41-4 

41-5 

41-6 

41-7 

41-8 

41-9 

42-0 

42-1 

42-2 

270 

411 

412 

41-3 

414 

41-5 

41-6 

41-7 

41-8 

41-9 

420 

0-995 

27-5 

40-8 

40-9 

410 

41-1 

41-2 

41-3 

41-4 

41-5 

416 

41-7 

28-0 

40-6 

40-7 

40-8 

409 

41-0 

41-1 

41'2 

41-3 

41-4 

41-5 

0994 

28-5 

404 

40-5 

40-6 

40-7 

408 

40-9 

41-0 

4M 

41-2 

41-3 

290 

40-2 

40-3 

40-4 

405 

40-6 

407 

40-8 

40-9 

410 

41-1 

0994 

29-5 

400 

40-1 

40-2 

40-3 

40-4 

40-5 

406 

40-7 

408 

40-9 

300 

39-8 

399 

400 

40-1 

40-2 

40-3 

404 

40-5 

40-6 

40-7 

0-993 

30-5 

39-6 

39-7 

39-8 

399 

400 

40- 1 

40'2 

40-3 

40-4 

405 

310 

39-4 

395 

396 

39-7 

398 

399 

400 

40-1 

40-2 

40-3 

0992 

31-5 

39-2 

39-3 

39-4 

39'5 

396 

397 

398 

39-9 

40-0 

40-1 

320 

38-9 

390 

39-1 

39-2 

39-4 

39-5 

39-6 

39-7 

398 

399 

0-992 

32-5 

38-7 

38-8 

38-9 

39-0 

39-1 

39-2 

39-3 

39-4 

39-5 

39-6 

330 

38-5 

38-6 

38-7 

38-8 

389 

390 

39-1 

39-2 

39-3 

39-4 

0-991 

33-5 

38-3 

38-4 

38-5 

38-6 

38-7 

38-8 

38-9 

390 

39-1 

39-2 

340 

38-1 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

38-6 

38-7 

38~8 

38-9 

390 

0991 

34-5 

37-9 

380 

38'1 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

38-6 

38-7 

38-8 

35-0 

37-7 

37-8 

37-9 

38-0 

38-1 

38-2 

38-3 

384 

38-5 

38-6 

0-990 

360 

37-3 

37-4 

37-5 

37-6 

37-7 

37-8 

37-9 

38-0 

38-1 

38-2 

0-989 

37-0 

36-8 

36-9 

37-0 

37-1 

37-2 

37-3 

37-4 

37-6 

37-7 

37-8 

0-989 

380 

364 

36-5 

36-6 

36-7 

36-8 

36-9 

37-0 

37-1 

37-2 

37-3 

0-988 

39-0 

360 

36'1 

36'2 

363 

364 

36-5 

36-6 

36-7 

36-8 

36-9 

0-987 

40-0 

35-6 

35*7 

35-8 

35-9 

36-0 

36-1 

36-2 

36-3 

36-4 

36-5 

0-987 

Litres  per 

100  kg  at 

106-3 

106-4 

106-4 

1064 

1064 

106-4 

1065 

1065 

106-5 

106-5 

Observed 

Degree 

93 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(  45°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

°C 

45-0 

45-1 

45-2 

45-3 

45-4 

45-5 

45-6 

45-7 

45-8 

459 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

53-3 

53-4 

53-5 

53-6 

53-7 

53-8 

53-9 

54-0 

541 

54-2 

1-015 

0-5 

53-1 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

53-6 

53-7 

53-8 

539 

54-0 

10 

52-9 

530 

53-1 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

53-6 

53-7 

538 

1-015 

1-5 

52-7 

52-8 

52-9 

530 

53-1 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

53  6 

2-0 

52-5 

52-6 

52-7 

52-8 

52-9 

530 

53-1 

53-2 

53-3 

53-4 

1-014 

2-5 

52-3 

524 

52-5 

52-6 

52-7 

52-8 

52-9 

530 

53-1 

53-2 

3-0 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

526 

52-7 

52-8 

52-9 

53-0 

1-013 

3-5 

519 

52-0 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

52-6 

52-7 

52-7 

40 

517 

51-8 

51-9 

52-0 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

52-4 

52-5 

1-012 

4-5 

515 

516 

51-7 

51-8 

51-9 

52-0 

52-0 

52-1 

52-2 

52-3 

5-0 

51-3 

51-4 

51-5 

516 

51  6 

51-7 

51-8 

51-9 

52-0 

52-1 

1011 

5'5 

51-1 

51-2 

51-2 

513 

51-4 

51-5 

516 

51-7 

51-8 

51-9 

60 

50-8 

509 

510 

51-1 

51-2 

51-3 

51-4 

51-5 

516 

51-7 

1-011 

6-5 

50-6 

50-7 

50-8 

50-9 

51-0 

51-1 

51-2 

51-3 

51-4 

51-5 

7-0 

50-4 

50-5 

50-6 

50-7 

50-8 

50-9 

510 

51-1 

51-2 

51-3 

1-010 

7'5 

50-2 

50-3 

504 

50-5 

50-6 

50-7 

50-8 

50-9 

510 

511 

80 

500 

50-1 

502 

50-3 

50-4 

50-5 

50-6 

50-7 

508 

509 

1009 

8-5 

498 

49-9 

500 

50-1 

50-2 

50-3 

504 

50-5 

50-6 

50-7 

9-0 

49-6 

49-7 

49-8 

49-9 

500 

50-1 

50-2 

50-3 

504 

505 

1-008 

9'5 

49-4 

49-5 

49-6 

49-7 

49-8 

49-9 

50-0 

50-1 

502 

50-3 

100 

492 

49-3 

49-4 

49-5 

49-6 

49-7 

49-8 

499 

500 

50- 1 

1008 

10-5 

490 

49-1 

49-2 

49-3 

49-4 

49-5 

496 

49-7 

49'8 

499 

110 

48-8 

489 

49-0 

49-1 

49-2 

49-3 

49-4 

49-5 

496 

49-7 

1007 

11-5 

48-6 

48-7 

48-8 

48-9 

49-0 

49-1 

49-2 

49-2 

493 

49-4 

12-0 

48-4 

48-5 

48-5 

48-6 

48-7 

48-8 

48'9 

49-0 

49-1 

49-2 

1006 

12-5 

.    48-1 

48-2 

48-3 

48-4 

48-5 

48-6 

48-7 

48-8 

48-9 

49-0 

130 

47-9 

480 

48-1 

48-2 

48'3 

48-4 

48-5 

48-6 

48-7 

48-8 

1-005 

13-5 

47-7 

47-8 

47-9 

48-0 

48-1 

48-2 

48-3 

484 

48-5 

48-6 

14-0 

47-5 

47-6 

47-7 

47-8 

479 

48-0 

48-1 

48-2 

48-3 

48-4 

1004 

14-5 

47-3 

47-4 

47-5 

47-6 

47"7 

47-8 

47'9 

48-0 

48-1 

482 

15'0 

47-1 

47-2 

47-3 

47-4 

47'5 

47-6 

47-7 

47-8 

47-9 

48-0 

1-004 

15-5 

46-9 

47-0 

47-1 

47-2 

47' 3 

47-4 

47-5 

47-6 

47-7 

47-8 

160 

46-7 

46-8 

46-9 

47-0 

47-1 

47-2 

47-3 

47-4 

47-5 

47-6 

1003 

16  5 

46-5 

46-6 

46-7 

468 

469 

47-0 

47-1 

47-2 

47-3 

47-4 

170 

46-3 

46-4 

46-5 

46-6 

46-7 

46-8 

46-9 

470 

471 

47-2 

1002 

17'5 

46-0 

46-1 

46-2 

463 

46'4 

46-5 

46-6 

46-7 

46-8 

469 

18-0 

45-8 

45-9 

460 

46'1 

46-2 

46-3 

46-4 

46-5 

46-6 

467 

1001 

18*5 

45-6 

45-7 

45-8 

459 

460 

46-1 

46-2 

46-3 

464 

465 

190 

45-4 

45-5 

45'6 

45-7 

45-8 

459 

460 

46-1 

462 

45-3 

1001 

19  5 

45-2 

45-3 

45-4 

45-5 

456 

45-7 

45'8 

45-9 

460 

46- 1 

20-0 

45-0 

45-1 

45-2 

45-3 

45-4 

45-5 

45-6 

45-7 

45-8 

459 

1000 

94 
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Table  1  -  (  Continued  ) 
(  45°  Range ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

45-0 

45-1 

45-2 

45-3 

45-4 

45-5 

45-6 

457 

45-8 

45'9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

44-8 

48-9 

45-0 

451 

45-2 

45-3 

454 

45-5 

45-6 

45-7 

21-0 

44-6 

44-7 

44-8 

449 

45-0 

45-1 

45-2 

45-3 

45-4 

45'5 

0-999 

21-5 

44-4 

44-5 

44-6 

44-7 

44-8 

44-9 

45-0 

45-1 

45-2 

45-3 

220 

44-2 

44-3 

44-4 

44-5 

44-6 

44-7 

44-8 

44-9 

45-0 

45-1 

0-999 

22-5 

44-0 

44-1 

44-2 

44-3 

44-4 

44-5 

44-6 

44-7 

44-8 

44-9 

230 

43-7 

43-8 

439 

44-0 

44-1 

44-2 

44-3 

444 

44-5 

44-6 

0998 

23-5 

43-5 

43'6 

43-7 

43-8 

43-9 

44-0 

44-1 

44-2 

44-3 

44-4 

24-0 

43-3 

43-4 

43-5 

436 

437 

43-8 

43-9 

44-0 

441 

44-2 

0-997 

245 

43*1 

43-2 

43-3 

43-4 

43-5 

43-6 

43-7 

43-8 

43-9 

44-0 

25-0 

42-9 

43-0 

43-1 

43-2 

43-3 

43-4 

43-5 

43-6 

43-7 

43-8 

0-996 

25-5 

42-7 

42-8 

42-9 

430 

43-1 

43-2 

43-3 

43-4 

43-5 

43-6 

260 

42-5 

426 

42-7 

428 

42-9 

43-0 

43-1 

43-2 

43-3 

43-4 

0-996 

26-5 

42-3 

42-4 

42-5 

426 

42-7 

42-8 

42-9 

430 

43-1 

43-2 

270 

42-1 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

42-9 

43-0 

0-995 

27-5 

41  9 

42-0 

42-1 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

280 

416 

41.7 

41-8 

41-9 

42-0 

42-1 

42-2 

42-3 

42-4 

42-6 

0-994 

28-5 

41-4 

415 

416 

417 

41-8 

41-9 

42-0 

42-1 

42-2 

42-3 

290 

41-2 

41-3 

414 

41-5 

41  6 

4!-7 

41-8 

41-9 

42-0 

42- 1 

2-994 

29-5 

41-0 

41-1 

41  2 

41-3 

41-4 

41-5 

41-6 

41-7 

41-8 

41-9 

300 

40-8 

40.9 

410 

41-1 

41-2 

41-3 

41-4 

41  5 

41-6 

41-7 

0.993 

30-5 

40-6 

40-7 

40  8 

40-9 

410 

41-1 

41-2 

41-3 

41-4 

41  5 

310 

40-4 

40-5 

40-6 

40-7 

40-8 

40-9 

410 

411 

412 

41-3 

0-992 

31-5 

40-2 

40-3 

40-4 

40-5 

40-6 

40-7 

40-8 

40-9 

410 

411 

32-0 

400 

40- 1 

402 

40-3 

40-4 

40-5 

406 

40-7 

40-8 

40-9 

0-992 

32-5 

398 

399 

400 

40- 1 

40-2 

40-3 

40-4 

40-5 

406 

40-7 

330 

39-5 

396 

39-7 

39-8 

399 

400 

40-2 

40-3 

40-4 

40-5 

0-991 

33-5 

39-3 

394 

39-5 

39-6 

39-7 

39-8 

399 

400 

40-1 

40-2 

340 

39-1 

39-2 

39-3 

39-4 

395 

39-6 

39-7 

39-8 

39-9 

40-0 

0-990 

34-5 

38-9 

390 

39-1 

39-2 

39-3 

394 

395 

396 

39-7 

398 

35-0 

38-7 

38-8 

38-9 

39-0 

39-1 

39-2 

39-3 

394 

395 

396 

0-990 

360 

38-3 

38-4 

38-5 

38-6 

38-7 

38-8 

38-9 

390 

391 

39-2 

0-989 

37-0 

37-9 

38-0 

38-1 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

38-6 

38-7 

38-8 

0-988 

38-0 

37-4 

37-5 

37-6 

37-7 

37.8 

37-9 

38-1 

38-2 

38-3 

38-4 

0-988 

390 

37-0 

37-1 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

37-6 

37-7 

37-8 

37-9 

0-987 

400 

36-6 

36-7 

36-8 

36-9 

37-0 

37-1 

37-2 

37-3 

37-4 

37-5 

0-987 

Litres  per 

100  kg  at 

106-5 

106-6 

106-6 

106-6 

106-6 

1066 

106-7 

106-7 

106-7 

106-7 

Observed 

Degree 

95 
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Table  1   Temperature  Correction  Data 

(  46°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

46-0 

46-1 

46-2 

46-3 

46-4 

46-5 

46-6 

46-7 

46'8 

|  46-9 

20°C 

°C 

I 

Conversion 

\-s 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

54-3 

54-4 

54-5 

54  6 

54-7 

54-8 

54-9 

54-9 

55-0 

55-1 

1-016 

0-5 

541 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

54-6 

54-6 

54-7 

54-8 

549 

1-0 

53-9 

54-0 

54-1 

54-2 

54-3 

54-3 

54-4 

545 

54-6 

54-7 

1-015 

1-5 

53-7 

53-8 

53-9 

540 

540 

54-1 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

2-0 

53-5 

53-6 

53-7 

53-7 

53-8 

53-9 

54-0 

54-1 

54-2 

54-3 

1014 

2-5 

533 

53-4 

53-4 

54-5 

53-6 

54-7 

53-8 

53-9 

54-0 

54-1 

30 

531 

53-1 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

53-6 

53-7 

53-8 

53-9 

1-013 

3-5 

52-8 

52-9 

53-0 

53-1 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

53-6 

537 

40 

52-6 

52-7 

52-8 

52-9 

530 

53-1 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

1-012 

4-5 

52-4 

52-5 

52-6 

52-7 

52-8 

52-9 

530 

53-1 

53-2 

53-3 

50 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

52-6 

52-7 

52-8 

529 

530 

531 

1-012 

5-5 

52-0 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

52-6 

52-7 

52-8 

52-9 

60 

51-8 

519 

520 

52- 1 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

52-6 

52-7 

1011 

65 

51-6 

51-7 

51-8 

51  9 

520 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

70 

51-4 

51-5 

51-6 

51-7 

51-8 

51-9 

52-0 

52-1 

52-2 

52-3 

1010 

75 

51-2 

51-3 

51-4 

51-5 

51-6 

51-7 

51-8 

51-9 

52-0 

52-1 

80 

510 

51-1 

51-2 

51-3 

51-4 

51-5 

51-6 

51-7 

518 

519 

1009 

8-5 

50-8 

50-9 

51-0 

511 

51-2 

51-3 

51-4 

51-5 

51-6 

51-7 

90 

50-6 

50-7 

50-8 

50-9 

51-0 

511 

51-2. 

51-3 

51-4 

51-5 

1-008 

9-5 

50-4 

50-5 

506 

50-7 

508 

50-9 

51-0 

51-1 

51-2 

513 

100 

502 

50-3 

56-4 

50-5 

50-6 

50-7 

50-8 

509 

510 

511 

1-008 

10-5 

500 

501 

50-2 

503 

50-4 

50-4 

50-5 

50-6 

50-7 

50-8 

110 

498 

499 

499 

500 

50-1 

50-2 

50-3 

50-4 

50-5 

50-6 

1-007 

115 

495 

49-6 

49-7 

49-8 

499 

500 

50-1 

50-2 

50-3 

50-4 

12-0 

49-3 

49-4 

49-5 

49-6 

49-7 

49-8 

499 

500 

50-1 

50-2 

1006 

12-5 

49' 1 

49-2 

49-3 

494 

495 

49-6 

49-7 

49-8 

499 

500 

130 

48-9 

49-0 

49-1 

492 

49-3 

49-4 

49-5 

49-6 

49-7 

49-8 

1-005 

13  5 

48-7 

488 

489 

490 

49-1 

49-2 

49-3 

49-4 

495 

49-6 

140 

48-5 

486 

48-7 

48-8 

48-9 

490 

49-1 

492 

493 

49-4 

1005 

14-5 

48'3 

48'4 

48-5 

48-6 

48-7 

48-8 

489 

490 

491 

492 

15-0 

48-1 

48-2 

48-3 

48'4 

48-5 

48-6 

48-7 

48-8 

48-9 

490 

1-004 

15-5 

479 

480 

48-1 

48-2 

48-3 

48-4 

48-5 

48-6 

48-7 

48-8 

160 

47-7 

47-8 

47-9 

480 

481 

48-2 

48-3 

48-4 

485 

48-6 

1003 

16-5 

47-5 

47-6 

47-7 

47-8 

47-9 

48-0 

48-1 

48-2 

48-3 

48-4 

170 

47'3 

47-4 

47-5 

47-6 

47-7 

47-8 

47-9 

48-0 

480 

48-1 

1-002 

17-5 

47-0 

47-1 

47-2 

47-3 

47-4 

47-5 

47-6 

47-7 

47-8 

47-9 

180 

46-8 

469 

47-0 

47-1 

47-2 

47-3 

47-4 

47-5 

476 

48-7 

1001 

18  5 

46-6 

46-7 

46'8 

46*9 

470 

471 

47-2 

47-3 

47-4 

475 

190 

464 

46-5 

466 

46-7 

468 

46-9 

47-0 

47-1 

47-2 

47-3 

1001 

19-5 

462 

463 

46-4 

465 

46-6 

46-7 

468 

469 

47-0 

47-1 

200 

46-0 

461 

462 

46-3 

46-4 

465 

46-6 

46-7 

468 

46-9 

1-000 

96 
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Table  1  —  (  Continued  ) 
(  46°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

460 

46-1 

1  46-2 

46-3 

464 

46-5 

46-6      467 

46-8 

46-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

45-8 

45-9 

46-0 

46-1 

46-2 

46-3 

46-4 

465 

466 

46-7 

21*0 

45-6 

45-7 

45-8 

45-9 

46-0 

46-1 

46-2 

46-3 

46-4 

46-5 

0-999 

21-5 

45-4 

45-5 

45-6 

45-7 

45-8 

45-9 

460 

461 

46-2 

463 

22-0 

45-2 

45-3 

45-4 

45-5 

45-6 

45-7 

45-8 

45-9 

46-0 

46'1 

0999 

22-5 

450 

45-1 

45-2 

45-3 

45-4 

45-5 

45-6 

45-7 

45-8 

45-9 

23-0 

44-7 

44-8 

44-9 

45-0 

45-1 

45-2 

453 

45-4 

45-5 

456 

0-998 

23-5 

44-5 

44-6 

44-7 

44-8 

44-9 

45-0 

45-1 

452 

453 

45-4 

24-0 

44-3 

44-4 

44-5 

44-6 

447 

448 

449 

450 

451 

45-2 

0997 

24-5 

44-1 

44-2 

44-3 

44'4 

44-5 

446 

44-7 

44-8 

44-9 

45-0 

25-0 

43-9 

44-0 

44-1 

44-2 

44-3 

444 

44-5 

44-6 

44-7 

44-8 

0996 

25'5 

43-7 

43-8 

43-9 

44-0 

44-1 

442 

44-3 

44-4 

44-5 

44-6 

260 

43-5 

43-6 

43-7 

438 

439 

440 

44-1 

44-2 

44-3 

44-4 

0996 

26-5 

43-3 

43-4 

43'5 

43-6 

43-7 

43-8 

43-9 

440 

44-1 

44-2 

27-0 

43-1 

43-2 

43-3 

43-4 

43-5 

436 

43-7 

43'8 

439 

44-0 

0995 

27-5 

429 

43-0 

43-1 

43-2 

43-3 

43-4 

43-5 

436 

43-7 

43-8 

28-0 

42-7 

42-8 

42-9 

43-0 

43-1 

43-2 

43-3 

434 

43-5 

43-6 

0994 

28-5 

424 

42-5 

426 

42-7 

42-8 

429 

430 

43-2 

43-3 

43-4 

29-0 

42-2 

423 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

42-9 

43-0 

431 

0994 

29-5 

420 

42-1 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

426 

42-7 

428 

42-9 

300 

41-8 

41-9 

42-0 

42-1 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

0-993 

30-5 

416 

41-7 

418 

41-9 

42-0 

42-1 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

31-0 

41-4 

41-5 

41-6 

41-7 

41-8 

41-9 

42-0 

42-1 

42-2 

42-3 

0-992 

31-5 

41-2 

413 

41-4 

41*5 

41-6 

41-7 

41-8 

419 

420 

42*1 

320 

410 

41-1 

41-2 

41-3 

41-4 

41-5 

41-6 

417 

41-8 

41-9 

0992 

32-5 

40-8 

40-9 

41-0 

41-1 

41-2 

413 

41-4 

41-5 

41-6 

41-7 

33-0 

40-6 

40-7 

40-8 

40-9 

41-0 

41-1 

41-2 

41-3 

41-4 

41-5 

0-991 

33-5 

40-3 

40-4 

40-6 

40-7 

40-8 

40-9 

41-0 

411 

41-2 

41-3 

34-0 

40-1 

40-2 

40-3 

40-4 

405 

40-6 

40-7 

40-9 

41-0 

41-1 

0-990 

34-5 

399 

40-0 

40-1 

40-2 

40-3 

40-4 

40-5 

40-6 

40-7 

40-8 

35-0 

39-7 

39-8 

39-9 

40-0 

40- 1 

40-2 

40-3 

404 

40-5 

40-6 

0-990 

360 

39-3 

39-4 

39-5 

39-6 

39-7 

39-8 

399 

400 

40- 1 

40-2 

0989 

37-0 

389 

390 

39-1 

39-2 

39-3 

39-4 

39-5 

39-6 

39-7 

39-8 

0-988 

38-0 

38-5 

38-6 

38-7 

38-8 

38-9 

390 

391 

39-2 

39  3 

39-4 

0-988 

39-0 

38-0 

38-1 

38-2 

38-3 

38-4 

38-6 

38-7 

38-8 

38-9 

39-0 

0-987 

400 

37-6 

37-7 

37-8 

37-9 

38-0 

38-1 

38-2 

38-3 

38-4 

38-5 

0-986 

Litres  per 

100  kg  at 

106-7 

106-8 

106-8 

1068 

106-8 

106-8 

106-9 

1069 

1069 

1069 

Observed 

Degree 

97 
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Table  1     Temperature  Correction  Data 

(  47°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  f  C 

Volume  At 

Temperature 

47-0 

47-1 

I    47-2 

47-3 

47-4 

47-5 

47-6 

47-7 

47'8 

!    47-9 

20°C 

°C 

1 

! 

Conversion 

Corresponding  Degree 

at  20°C 

Factor 

00 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

556 

55-7 

55-8 

55-9 

560 

561 

1016 

0-5 

55-0 

551 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

55-8 

55-9 

10 

548 

54-9 

55-0 

55-1 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

1-015 

1-5 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

55-0 

55-1 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

20 

544 

54-5 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

55-0 

551 

55-2 

55-3 

1-014 

2-5 

54-2 

543 

54-4 

54-5 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

55-0 

55-1 

30 

540 

54-1 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

1-013 

3-5 

53-8 

53-9 

540 

54-1 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

54-6 

54-7 

40 

536 

53-7 

53-8 

539 

540 

54-1 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

1-012 

4-5 

53-4 

53-5 

53-6 

53-7 

53-8 

53-9 

54-0 

54-1 

54-2 

543 

50 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

53-6 

53-7 

53-8 

53-9 

54-0 

54- 1 

1012 

5-5 

53-0 

53-1 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

53-6 

53-7 

53-8 

53-9 

60 

52-8 

52-9 

53-0 

531 

53-2 

533 

53-4 

53-5 

536 

53-7 

1011 

65 

52-6 

52-7 

52-8 

52-9 

53-0 

53-1 

53-2 

53-3 

53-4 

535 

7-0 

52-4 

52-5 

52-6 

52-7 

52-8 

52-9 

53-0 

53-1 

53-2 

53-3 

1010 

7-5 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

52-6 

52-7 

52-8 

52-9 

530 

53-1 

80 

52-0 

521 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

52-6 

52-7 

52-8 

52-8 

1009 

8-5 

51-8 

51-9 

520 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

52-4 

52-5 

52-6 

90 

51-6 

51-7 

518 

51-9 

520 

52-0 

52-1 

52-2 

52*3 

52-4 

1-008 

95 

51-4 

51-5 

51-5 

51-6 

51-7 

51-8 

51-9 

520 

521 

52-2 

100 

51-1 

51-2 

51-3 

51-4 

51-5 

51-6 

51-7 

51-8 

.51-9 

520 

1-008 

10-5 

50-9 

51-0 

511 

51-2 

51-3 

51  4 

51-5 

51-6 

51-7 

51-8 

11-0 

50-7 

50-8 

509 

510 

511 

51-2 

51-3 

51-4 

51-5 

51-6 

1-007 

11-5 

50-5 

506 

50-7 

508 

50-9 

51-0 

511 

51-2 

513 

514 

12-0 

50-3 

50-4 

505 

506 

50-7 

508 

50-9 

51-0 

511 

51-2 

1006 

12  5 

501 

50-2 

50-3 

50-4 

50-5 

50-6 

50-7 

50-8 

50-9 

510 

130 

49'9 

50-0 

50-1 

50-2 

50-3 

50-4 

50-5 

50-6 

50-7 

50-8 

1-005 

13-5 

49-7 

49-8 

499 

500 

50-1 

50-2 

50-3 

50-4 

50-5 

50-6 

140 

49-5 

49-6 

497 

498 

499 

500 

50-1 

50-2 

50-3 

50-4 

1-005 

14-5 

49-3 

49-4 

49-5 

496 

49-7 

49-8 

49-9 

500 

50-1 

50-2 

150 

49-1 

49-2 

49-3 

49-4 

495 

49-6 

49-7 

49-8 

49-9 

50-0 

1-004 

15-5 

48-9 

49-0 

49-1 

49-2 

49-3 

49-4 

49-5 

49-6 

49-7 

49-8 

160 

48-7 

48-8 

48-9 

49  0 

49-1 

49-2 

49-3 

49-4 

49-5 

49-6 

1-003 

16-5 

48-5 

48-6 

48-7 

48-8 

48-9 

49-0 

49-1 

49-2 

49-3 

49-4 

17-0 

48-2 

48-3 

48-4 

48-5 

48-6 

48-7 

48-8 

48-9 

49-0 

49-1 

1-002 

17-5 

48-0 

48-1 

48-2 

48-3 

48-4 

48-5 

48'6 

48-7 

48-8 

48-9 

180 

47-8 

47-9 

48-0 

48-1 

48-2 

48-3 

48-4 

48-5 

48-6 

48-7 

1-002 

18-5 

47-6 

47-7 

47-8 

47-9 

48-0 

48-1 

48-2 

48-3 

48-4 

48-5 

190 

47-4 

47-5 

47-6 

47-7 

47-8 

47-9 

48-0 

48-1 

48-2 

48-3 

1-001 

19-5 

47-2 

47-3 

47-4 

47-5 

47-6 

47-7 

47-8 

47-9 

48-0 

48- 1 

200 

47-0 

47-1 

47-2 

47-3 

474 

47-5 

47-6 

47-7 

47-8 

479 

1-000 

98 
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Table  1  —  (  Continued  ) 

( 47°  Range  ) 

Observed 

Temperature 

°C 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

470 

47-1 

47-2 

47-3 

47-4 

47-5 

47-6 

47-7 

47-8 

47-9 

20°C 
Conversion 

( 

Corresponding  Degree , 

at  20°C 

Factor 

20-5 
210 
21-5 
220 
22-5 

46-8 
466 
464 
46-2 
46-0 

46-9 
46-7 
46-5 
46-3 
46-1 

47-0 
46-8 
466 
46-4 
462 

47-1 
469 
46-7 
46-5 
46-3 

47-2 
470 
468 
466 
464 

47-3 
47-1 
46'9 
46-7 
46-5 

47-4 
47-2 
47-0 
46-8 
46-6 

47-5 
47-3 
47-1 
469 
46-7 

47-6 
47-4 
47-2 
470 
46-8 

47-7 
47-5 
47-3 
47-1 
46-9 

0999 
0-999 

23-0 
235 
24-0 
24-5 
25-0 

45-7 

45-5 
45-3 

451 

44-9 

45-8 
45-6 
45-4 
45-2 
45-0 

46-0 

45-7 
45-5 
45-3 
45-1 

46-1 
45-8 
45-6 

45-4 
45-2 

46-2 
459 
45-7 
45-5 
45-3 

463 
460 
45-8 
45-6 
45-4 

464 
46-1 
45-9 
45-7 
45-5 

465 
46-2 
460 
45-8 
456 

466 
46-3 
46-1 
45-9 

45-7 

46'7 
46-4 
46-2 
46-0 
458 

0998 
0-997 
0-996 

25-5 
26-0 
265 

27-0 
27-5 

44-7 
44-5 
44-3 
44-1 
43-9 

44-8 
44-6 
44-4 
44-2 
44-0 

44-9 
44-7 
44-5 
44-3 
44-1 

45-0 
44-8 
446 
44-4 
44-2 

45-1 
44-9 
44-7 
44-5 
44-3 

45-2 
45-0 
448 
44-6 
44-4 

45-3 
45-1 
44-9 
44-7 
44-5 

45-4 

45-2 
450 
448 
44-6 

45-5 
45-3 
45-1 
449 

44-7 

45-6 
45-4 
45-2 
450 
44-8 

0-996 
0-995 

28-0 
28-5 
29-0 
295 
300 

43-7 
43-5 
43-2 
430 
42-8 

43-8 
43-6 
43-3 
43-1 
42-9 

43-9 
43-7 
43-4 
43-2 
43-0 

44-0 
43-8 
43-5 
43-3 
43-1 

44-1 
43-9 
43-7 
43-4 
43-2 

44-2 
440 
43-8 
43-5 
43-3 

44-3 
44-1 
43-9 
43-6 
43-4 

44-4 
44-2 
440 

43' 7 
43-5 

44-5 
44-3 
44-1 
43-8 
43-6 

44-6 
44-4 
44-2 

43-9 
43-7 

0-994 
0-993 
0-993 

30-5 
31-0 

31-5 
32-0 
32-5 

42-6 
42-4 
42-2 
420 
418 

42-7 
42-5 
42-3 
42-1 
41-9 

42-8 
42-6 
42-4 
42-2 
42-0 

42-9 

42-7 
42-5 
42-3 
42-1 

43-0 
42-8 
42-6 
42-4 
42-2 

43-1 
42-9 
42-7 
42-5 
42-3 

43-2 
430 
42-8 
42-6 
42-4 

43-3 
43-1 
42-9 

42-7 
42-5 

43-4 
43-2 
43-0 
42-8 
42-6 

43-5 
43-3 
43-1 
42-9 
42-7 

0-992 
0-991 

330 
33-5 
34-0 
34-5 
350 

41-6 
41-4 
41-2 
40.9 
40-7 

41-7 
41-5 
413 
410 
40-8 

41-8 

41-6 
41-4 
41-2 
40-9 

41-9 

41-7 
41-5 
41-3 
410 

42-0 
41-8 
41-6 
41-4 
41-1 

42-1 
41-9 
41-7 
41-5 
41-2 

42-2 
420 
418 
41-6 

41-4 

42-3 
42-1 
41-9 
41-7 
41-5 

42-4 
42-2 
42-0 
41-8 
416 

42-5 
42-3 
42-1 
41-9 
41-7 

0991 
0-990 
0989 

360 
370 
380 
390 
400 

40-3 
39-9 
39-5 
391 
38-6 

40-4 
400 
39-6 
39-2 
38-7 

40-5 
40-1 
39-7 
39-3 
38-8 

40-6 
40-2 
39-8 
39-4 
390 

40-7 
40-3 
39-9 
39-5 
39-1 

40-8 
40-4 
400 
39-6 
392 

40-9 
40-5 
40-1 
39-7 
39-3 

41-0 
40-6 
40-2 
39-8 
39-4 

411 

40-7 
40-3 
39-9 
395 

41-2 
40-8 
40-4 
40-0 
39-6 

0-989 
0-988 
0-987 
0-987 
0986 

Litres  per 

100  kg  at     1070     1 

L07-0 

107-0     1070     1070 

107-1     ] 

107-1 

107-1 

1071 

107-1 

Observed 

Degree 

99 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(  48°  Range ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

I 

i 

20  °C 

Temperature 
°C 

480 

481 

48-2 

48-3 

484 

48-5 

486 

48-7 

48-8 

489 

Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

56-2 

56-3 

56-4 

56-5 

56-6 

56-7 

56-8 

56-9 

57-0 

57-1 

1-016 

05 

560 

56-1 

56-2 

56-3 

56-4 

56-5 

56-6 

56-7 

56-8 

56-9 

10 

55-8 

559 

560 

56-1 

56-2 

56-3 

56-4 

56-5 

56-6 

56-7 

1015 

1-5 

55-6 

55-7 

55-8 

55-9 

560 

56  1 

56-2 

56-3 

56-4 

56-5 

20 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

55-8 

55-9 

56-0 

56-1 

56-2 

56-3 

1-014 

2-5 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

55-8 

55-9 

56-0 

561 

30 

55-0 

55-1 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

556 

55-7 

55-8 

55-9 

1-013 

3-5 

54-8 

54-9 

55-0 

55-1 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

4-0 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

55-0 

55-1 

55-2 

55-3 

55-4 

55-4 

1-013 

4-5 

54-4 

54-5 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

55-0 

55-1 

55-1 

55-2 

50 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

54-9 

550 

1012 

5-5 

54-0 

54-1 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

54-6 

54-6 

54-7 

54-8 

60 

53-8 

53-9 

54-0 

54-1 

54-2 

54-2 

54-3 

544 

54-5 

54-6 

1011 

6-5 

53-6 

53-7 

53-8 

53-9 

53-9 

540 

54-1 

54-2 

54-3 

54-4 

7-0 

53-4 

53-5 

53-6 

53-6 

53-7 

53-8 

53-9 

54-0 

54-1 

542 

1010 

7-5 

53-2 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

536 

53-7 

53-8 

53-9 

54*0 

8-0 

52-9 

53-0 

53-1 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

53-6 

53-7 

53-8 

1009 

8-5 

52-7 

52-8 

52-9 

53-0 

53-1 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

53-6 

90 

525 

52-6 

52-7 

52-8 

52-9 

530 

53-1 

53-2 

53-3 

53-4 

1009 

95 

52-3 

52-4 

52-5 

52-6 

52-7 

52-8 

52-9 

53-0 

531 

53-2 

100 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

526 

52-7 

52-8 

52-9 

530 

1008 

10-5 

51-9 

520 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

52-6 

52-7 

52-8 

110 

51-7 

51-8 

51-9 

52-0 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

52-6 

1007 

11-5 

51-5 

51-6 

51-7 

51-8 

51-9 

52-0 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

12-0 

51-3 

51-4 

51-5 

51-6 

51-7 

51-8 

51-9 

52-0 

52-1 

52-2 

1006 

12  5 

51'1 

51-2 

51-3 

51-4 

51-5 

516 

51-7 

51-8 

51  9 

520 

130 

50-9 

51-0 

5M 

512 

51-3 

51-4 

51-5 

51-6 

51-7 

51-8 

1-005 

13-5 

50-7 

50-8 

50-9 

510 

51-1 

51-2 

51-3 

51-4 

51-5 

51-6 

140 

50-5 

50-6 

50-7 

508 

50-9 

51-0 

51-1 

51-2 

51-3 

51-4 

1-005 

14-5 

50-3 

50-4 

50-5 

50-6 

50-7 

50-8 

50-9 

51-0 

51-1 

51-2 

150 

50-1 

50-2 

503 

50-4 

50-5 

50-6 

50-7 

50-8 

50-9 

510 

1004 

15-5 

49-9 

50-0 

50-1 

50-2 

50-3 

50-4 

50-5 

50-6 

50-7 

50-8 

160 

49-7 

49-8 

49-9 

500 

50-1 

50-2 

50-3 

50-4 

50-5 

506 

1-003 

16-5 

49-5 

49-6 

49-6 

49-7 

49-8 

49-9 

50-0 

501 

50-2 

50-3 

17-0 

49-2 

49-3 

49-4 

495 

49-6 

49-7 

49-8 

49-9 

50-0 

501 

1-002 

17-5 

49-0 

49-1 

492 

49-3 

49-4 

49-5 

496 

49-7 

49-8 

49-9 

180 

48-8 

48-9 

490 

49-1 

49-2 

49-3 

49-4 

49-5 

49-6 

49-7 

1-002 

18-5 

486 

48-7 

48-8 

48-9 

490 

49-1 

49-2 

493 

49-4 

49-5 

190 

48-4 

48-5 

48-6 

48-7 

48-8 

48-9 

490 

491 

49-2 

49-3 

1001 

195 

48-2 

48-3 

48-4 

48-5 

48-6 

48-7 

48-8 

489 

49-0 

49-1 

200 

480 

481 

48-2 

48-3 

48-4 

48-5 

48-6 

48-7 

48-8 

48-9 

1000 

100 
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Table  1  — 

[  Continued ) 

(  48°  Range  ) 

Observed 

Temperature 

°C 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

48-0 

48-1 

48-2 

48-3 

48-4 

48-5 

486 

48-7 

48-8 



489 



Conversion 

Corresponding 

Degree 

at  20°C 

Factor 

20-5 
21-0 
21-5 
22-0 
22-5 

47-8 
47-6 
47-4 
47-2 
47-0 

47-9 
47-7 
47-5 
47-3 
47-1 

48-0 
47-8 
47-6 
47-4 
47-2 

481 

47-9 

47-7 
47-5 
47-3 

48-2 
480 
47-8 
476 
47-4 

48-3 
48-1 
47-9 
47-7 
47-5 

48-4 
48-2 
48-0 
47-8 
47-6 

48-5 
48-3 
481 

479 

47-7 

48-6 
48-4 
48-2 
48-0 
47-8 

48-7 

48-5 

48-3 

48-1 

47-9 

0-999 
0998 

23-5 
240 
24-5 
250 

A/r.o 

46-5 
46-3 
46- 1 
45-9 

A£.C\ 

46-6 
46-4 
46-2 
460 

46-7 
46-5 
46-3 
46-1 

An.  1 

T  /      -I 

468 
46-6 
46-4 
46-2 

AH.') 

t  t   *~ 

469 
46-7 
465 
46-3 

-t  f    *y 

47-0 
468 
46-6 
46-4 

An. a 

-T  (     T 

47-1 
46-9 
46-7 
46-5 

An,  c 
Tl   ~> 

47-3 
47-0 
47-8 
46-6 

AH.1L 

T/     U 

47-4 
47-1 
46-9 
46-7 

Antn 

T  f      1 

47-5 
47-2 
47-0 
46-8 

n.nne 

0-997 
0-996 

25-5 
26-0 
26-5 

27-0 
27-5 

45-7 
45-5 
453 
45-1 
44-9 

45-8 
45-6 
45-4 
45-2 
45-0 

45-9 
45-7 
45-5 
45-3 
45-1 

460 
458 
456 
45-4 
45-2 

46- 1 
459 
45-7 
45-5 
45-3 

46-2 
460 
45-8 
45-6 
45-4 

46-3 
461 

45-9 

45-7 
45-5 

464 

46-2 
460 
45-8 
45-6 

46-5 
46-3 
46-1 
459 

45-7 

466 
46-4 
46-2 
460 
45-8 

0-996 
0-995 

28-0 
285 
290 
29-5 
300 

44-7 
44-5 
44-3 
44-0 
43-8 

44-8 
44-6 
44-4 
44-2 
43-9 

449 
44-7 
44-5 
44-3 
44-0 

450 
448 
44-6 
44-4 
44-1 

44-1 
44-9 
44-7 
44-5 
44-2 

45-2 
450 
44-8 
44-6 
44-3 

45-3 
45-1 
44-9 
44-7 
44-4 

45-4 
45-2 
45-0 
44-8 
44-6 

45-5 
45-3 
45-1 
44-9 
44-7 

45-6 
45-4 
45-2 
45-0 
44-8 

0-994 
0-993 
0-993 

30-5 
310 
31*5 

320 

32-5 

43-6 
43-4 
43-2 
43-0 
42-8 

43-7 
43-5 
43-3 
43-1 
42-9 

43-8 
43-6 
43-4 
43-2 
43-0 

439 
43-7 
43-5 
43-3 

43-1 

44-0 
43-8 
43-6 
43-4 
43-2 

441 

439 

43-7 
43-5 
43-3 

442 
440 
43-8 
43-6 
43-4 

44-3 
44-1 
43-9 
43-7 
43-5 

44-4 
44-2 
440 
43-8 
43-6 

44-5 
44-3 
441 

43-9 

43-7 

0-992 
0-991 

33-0 
33-5 
340 
34-5 
350 

42-6 
42-4 
42-2 
420 
41-8 

42-7 
42-5 
42-3 
42-1 
41-9 

42-8 
42-6 
42-4 
42-2 
42-0 

42-9 
42-7 
42-5 
42-3 
42-1 

43  0 
42-8 
426 
42-4 
42-2 

43-1 
42-9 
42-7 
42-5 
42-3 

43-2 
430 
42-8 
42-6 
42-4 

43-3 
43-1 
42-9 

42-7 
42-5 

43-4 
43-2 
43-0 
42-8 
42-6 

43-5 
43-3 
43-1 
42-9 

42-7 

0-991 
0-990 
0989 

36-0 
37-0 
380 
39-0 
40-0 

41-3 
40-9 
40-5 
40-1 
39-7 

41-4 
41-0 
40-6 
40-2 
39-8 

41  5 

41-1 
40-7 
40-3 
39-9 

41-6 
41-2 
40-8 
40-4 
400 

41-8 
41-3 
40-9 
40-5 
40- 1 

41-9 
41  4 

41-0 
40-6 
40-2 

420 
41-5 
41-1 
40-7 
40-3 

42-1 
41-6 
41-2 
40-8 
40-4 

42-2 
41-7 
41-3 
40-9 
40-5 

42-3 
41-8 
41-4 
41-0 
40-6 

0-988 
0-988 
0-987 
0-986 
0-986 

Litres  per 
100  kg  at 

107-2 

107-2 

107-2 

107-2 

107-3 

107-3 

107-3 

107-3 

107-3 

107-4 

Observed 

Degree 

101 
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Table  1     Temperature  Correction  Data 

( 49°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

490 

49-1 

49-2 

49-3 

494 

49-5 

49-6 

49-7 

49-8 

1  49-9 

20°C 

°C 

I 

Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

57-2 

57-3 

57-3 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

58-0 

1016 

05 

57-0 

57-1 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

■57-5 

57-6 

57-7 

57-8 

10 

56-8 

569 

569 

57-0 

57-1 

59-2 

57-3 

57-4 

57-5 

57-6 

1015 

1-5 

566 

567 

567 

568 

569 

57-0 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

20 

56-4 

56-4 

56-5 

566 

567 

568 

569 

57-0 

57-1 

57-2 

1014 

2-5 

56-2 

56-2 

56-3 

56-4 

56-5 

56-6 

56-7 

56-8 

56-9 

57-0 

30 

55-9 

560 

561 

56-2 

56-3 

56-4 

56-5 

56-6 

56-7 

56-8 

1013 

3-5 

55-7 

55-8 

55-9 

56-0 

56-1 

56-2 

56-3 

56-4 

56-5 

56-6 

40 

55-5 

55-6 

55-7 

55-8 

55-9 

56-0 

56-1 

56-2 

56-3 

56-4 

1013 

4-5 

55-3 

55-4 

55-5 

556 

55-7 

55-8 

55-9 

560 

56-1 

562 

50 

551 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

55-8 

55-9 

56-0 

1-012 

5-5 

54-9 

55-0 

55-1 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

55-8 

60 

54-7 

54-8 

54-9 

550 

55-1 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

55-6 

1011 

6-5 

54-5 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

550 

55-1 

55-2 

55-3 

55-4 

- 

7-0 

54-3 

54-4 

54-5 

54-6 

54-7 

548 

54-9 

55-0 

551 

55-2 

1010 

7-5 

54-1 

54-2 

543 

54-4 

54-5 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

550 

80 

53-9 

54-0 

541 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

54-6 

54-7 

54-8 

1009 

85 

53-7 

53-8 

53-9 

54-0 

54-1 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

54-6 

90 

53-5 

53-6 

53-7 

53-8 

53-9 

540 

54-1 

54-2 

54-3 

54-4 

1009 

9-5 

53-3 

53-4 

53-5 

536 

53-7 

53-8 

53-9 

54-0 

54-1 

54'2 

10-0 

53-1 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

536 

53-7 

53-8 

53-9 

54-0 

1-008 

10-5 

52-9 

530 

53-1 

53-2 

533 

53-4 

53-5 

53-6 

53-7 

53-8 

11-0 

52-7 

52-8 

52-9 

53-0 

53-1 

53-2 

53:3 

53-4 

53-5 

53-6 

1-007 

11-5 

52-5 

52-6 

52-7 

52-8 

52-9 

53-0 

53-1 

53-2 

53-3 

53-4 

120 

52-3 

52-4 

52-5 

52-6 

56-7 

56-8 

56-9 

53-0 

53-1 

53-2 

1-006 

12-5 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

52-6 

52-7 

528 

52-9 

53-0 

130 

51-9 

52-0 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

52-6 

52-7 

52-8 

1-005 

13-5 

51-7 

51-8 

519 

520 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

52-6 

140 

51-5 

51-6 

51-7 

518 

519 

520 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

1-005 

14-5 

51-3 

51-4 

51-5 

516 

51-7 

51-8 

51-9 

52-0 

52-1 

52-2 

150 

511 

51-2 

51'3 

51-4 

51-5 

51-6 

51-7 

51-8 

519 

52-0 

1004 

155 

50-9 

510 

511 

51-2 

51-3 

51-4 

51-5 

51-6 

51-7 

51-8 

160 

50-7 

50-8 

50-8 

50-9 

510 

511 

51-2 

51-3 

51-4 

51-5 

1003 

165 

50-4 

50-5 

50-6 

50-7 

50-8 

509 

51*0 

511 

51-2 

51-3 

17-0 

50-2 

50-3 

50-4 

50-5 

50-6 

50-7 

50-8 

50-9 

510 

511 

1002 

17-5 

50-0 

50-1 

50-2 

50-3 

50-4 

50-5 

50-6 

50-7 

50-8 

50-9 

180 

49-8 

49-9 

50-0 

50-1 

50-2 

50-3 

50-4 

50-5 

50-6 

507 

1002 

18-5 

49-6 

49-7 

49-8 

499 

500 

50-1 

50-2 

50-3 

50-4 

50-5 

190 

49-4 

49-5 

49-6 

49-7 

498 

499 

50-0 

50-1 

50-2 

50-3 

1-001 

19-5 

49-2 

49-3 

49-4 

49-5 

49-6 

49-7 

49-8 

499 

500 

50-1 

200 

49-0 

49- 1 

492 

49-3 

49  4 

49-5 

496 

49-7 

49-8 

499 

1000 

102 
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Table  1  —  (  Continued  ) 
(  49°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

I 

i 

i 

i 

20°C 

Temperature 
°C 

490 

49-  \ 

49'2 

49-3 

49-4 

1   49-5 

i 

49-6 

49-7 

49-8 

49-9 

Conversion 

Corresponding 

Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

48-8 

489 

490 

49-1 

49-2 

49-3 

49-4 

495 

49-6 

49-7 

210 

48-6 

48-7 

488 

48-9 

49.0 

49  1 

49-2 

49-3 

49-4 

49-5 

0-999 

215 

48.4 

48-5 

48'6 

48-7 

48-8 

48-9 

49-0 

49"  1 

49-2 

49-3 

220 

48-2 

48-3 

49-4 

48-5 

48-6 

487 

48-8 

48-9 

49-0 

49- 1 

0-998 

22-5 

48-0 

481 

48-2 

48-3 

48-4 

48-5 

48-6 

48-7 

48-8 

48-9 

230 

47-8 

479 

480 

48-1 

48-2 

48-3 

48-4 

485 

486 

48-7 

0998 

23-5 

47-6 

47-7 

47-8 

479 

480 

48-1 

48-2 

483 

484 

48-5 

240 

47-3 

47-4 

47-5 

47-6 

47-7 

47-8 

47-9 

480 

48-1 

48-2 

0-997 

24*5 

47-1 

47-2 

47-3 

47-4 

47-5 

47-6 

47-7 

47-8 

479 

480 

250 

469 

470 

47-1 

47-2 

47-3 

47-4 

47-5 

47-6 

47-7 

478 

0-996 

25-5 

46-7 

46-8 

469 

470 

47-1 

47-2 

47-3 

47-4 

47-5 

47*6 

260 

46-5 

46-6 

46-7 

46-8 

46-9 

47-0 

47-1 

47-2 

47-3 

474 

0995 

26-5 

46-3 

46-4 

46-5 

46-6 

46-7 

46-8 

46-9 

47-0 

47-1 

47-2 

270 

46-1 

462 

46-3 

46-4 

46-5 

46-6 

46-7 

46-8 

469 

47-0 

0-995 

275 

45-9 

460 

46-1 

46-2 

46-3 

46-4 

465 

466 

467 

46-8 

280 

45-7 

45-8 

459 

460 

46-1 

46-2 

46-3 

46-4 

46-5 

466 

0-994 

28-5 

45-5 

456 

45-7 

45-8 

45-9 

460 

46-1 

46-2 

46-3 

46-4 

29-0 

45-3 

45-4 

45-5 

45-6 

45-7 

45-8 

459 

460 

46-1 

46-2 

0-993 

29-5 

45-1 

45-2 

45-3 

45-4 

45-5 

45-6 

45-7 

45-8 

45-9 

460 

30-0 

44-9 

45-0 

45-1 

45-2 

45-3 

45-4 

455 

45-6 

45-7 

45-8 

0-993 

30-5 

44-6 

44-7 

44-9 

45-0 

45-1 

45-2 

45-3 

454 

45-5 

456 

31-0 

44-4 

44-5 

44-6 

44-7 

44  8 

44-9 

45  0 

45-2 

45-3 

45-4 

0992 

31-5 

44-2 

44-3 

44-4 

44-5 

44-6 

44-7 

44-8 

44-9 

45-0 

45-1 

32-0 

44-0 

44-1 

44-2 

44-3 

44-4 

44-5 

44-6 

44-7 

44-8 

44-9 

0-991 

32-5 

43-8 

43-9 

44-0 

44-1 

44-2 

44-3 

444 

44-5 

44-6 

44-7 

33-0 

436 

43-7 

438 

43-9 

440 

44-1 

44-2 

44-3 

444 

44-5 

0-990 

33-5 

43-4 

43-5 

436 

43-7 

43-8 

43-9 

440 

44-1 

44-2 

44-3 

34-0 

43-2 

433 

434 

43-5 

43-6 

43-7 

43-8 

439 

440 

44-1 

0-990 

34-5 

43-0 

43-1 

43-2 

43-3 

43-4 

435 

43-6 

43-7 

43-8 

43-9 

350 

42-8 

42-9 

43-0 

43-1 

43-2 

43-3 

43-4 

43-5 

43-6 

43-7 

0-989 

360 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

42-9 

43-0 

43-1 

432 

43-3 

0-988 

370 

41-9 

42-0 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

42-7 

42-8 

42-9 

0-988 

38-0 

41-5 

41-6 

41-7 

41-8 

41-9 

42-0 

42-1 

42-2 

42-3 

42-5 

0987 

39-0 

41-1 

41-2 

41-3 

41-4 

41-5 

41-6 

41-7 

41-8 

41-9 

42-0 

0986 

400 

40-7 

40-8 

40-9 

41-0 

411 

41-2 

41-3 

41-4 

41-5 

41-6 

0-986 

Litres  per 

100  kg  at 

107-4 

107-4 

1074 

107-5 

107-5 

107-5 

107-5 

107-5 

107-6 

107-6 

Observed 

Degree 

103 


IS  2302  :  1989 


Table  1     Temperature  Correction  Data 

(  50°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

50-0 

50-1 

502 

50-3 

50-4 

50-5 

50-6 

50-7 

50-8 

509 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

58  1 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

590 

1016 

0-5 

57-9 

58-0 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

58-8 

1-0 

57-7 

57-8 

57-9 

58-0 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

58-6 

1015 

1-5 

57-5 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

58-0 

581 

58-2 

58-3 

584 

20 

57-3 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

58-0 

58-1 

48-2 

1014 

2-5 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

58-0 

3-0 

56-9 

57-0 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

57-8 

1-014 

3-5 

56-7 

56-8 

56-9 

57-0 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

54-5 

576 

40 

56-5 

56-6 

56-7 

56-8 

569 

57-0 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

1013 

4-5 

56-3 

56-4 

56'5 

56-6 

56-7 

568 

56-9 

57-0 

57-1 

57-2 

50 

56-1 

56-2 

563 

564 

57-5 

56-6 

56-7 

568 

56-9 

570 

1012 

5-5 

559 

56-0 

56-1 

56-2 

56-3 

56-4 

56-5 

56-6 

56-7 

56-8 

60 

55-7 

55-8 

55-9 

560 

56-1 

56-2 

56-3 

56-4 

56-5 

566 

1011 

6-5 

55-5 

55-6 

557 

55-8 

55-9 

560 

56-1 

56-2 

56-3 

56-4 

7-0 

55-3 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

558 

55-9 

56-0 

56-1 

562 

1010 

7-5 

55-1 

55-2 

55-3 

55'4 

55-5 

556 

55-7 

55-8 

55-9 

560 

8-0 

54-9 

55-0 

55-1 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

55-8 

1010 

8-5 

54-7 

54-8 

54-9 

550 

55-1 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

55-6 

90 

54-5 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

550 

55-1 

55-2 

55-3 

55-4 

1009 

9-5 

54-3 

544 

54-5 

54-6 

54-7 

54-8 

54:9 

55-0 

55-1 

55-2 

100 

54-1 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

55-0 

1008 

10-5 

53-9 

540 

54-1 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

54-6 

54-7 

54-8 

no 

53-7 

53-8 

53-9 

540 

541 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

54-6 

1007 

1 1-5 

53-5 

53-6 

53-7 

53-8 

53-9 

54-0 

54-1 

54-2 

54-3 

54-4 

120 

53-3 

53-4 

53-5 

53-6 

53-7 

53-8 

53-9 

54-0 

54-1 

54-2 

1006 

12-5 

53-1 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

53-6 

53-7 

53-8 

53-9 

54-0 

130 

52*9 

53-0 

53-1 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

53-6 

53*7 

53-8 

1006 

13-5 

52-7 

52-8 

52-9 

530 

531 

53-2 

53-3 

53'4 

53-5 

53-6 

140 

52-5 

52-6 

52-7 

52-8 

52-9 

53-0 

53-1 

53-2 

53-3 

53-4 

1005 

14-5 

52-3 

52-4 

52-5 

52-6 

52-7 

52-8 

52-9 

530 

53-1 

53-2 

150 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

52-5 

52-6 

52-7 

52-8 

52-9 

1004 

15-5 

51-8 

51-9 

520 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

52-6 

52-7 

160 

51-6 

51-7 

51-8 

51-9 

52-0 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

1003 

165 

51-4 

51-5 

51-6 

51-7 

51-8 

51-9 

52-0 

521 

52-2 

52-3 

170 

51-2 

51-3 

51'4 

51-5 

51-6 

51-7 

51-8 

51-9 

52-0 

52-1 

1-002 

17-5 

510 

511 

51-2 

51-3 

51-4 

51-5 

51-6 

51-7 

51-8 

51*9 

180 

50-8 

50-9 

51-0 

51-1 

51-2 

51-3 

51-4 

51-5 

51-6 

51-7 

1-002 

18*5 

50-6 

50-7 

50-8 

50-9 

510 

51-1 

51-2 

51-3 

51-4 

51-5 

190 

50-4 

50-5 

506 

507 

50-8 

50-9 

51-0 

51-1 

51-2 

51-3 

1-001 

195 

50-2 

50-3 

50-4 

50-5 

50-6 

50-7 

50-8 

50-9 

510 

51-1 

200 

500 

50-1 

50-2 

50-3 

504 

50-5 

506 

50*7 

50-8 

509 

1000 

104 
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Table  1  —  (  Continued ) 

( 50°  Range  ) 

Observed 

Temperature 

°C 

Observed  Degree  at  taC 

Volume  At 

500 

50-1 

50-2 

50-3 

50-4 

50-5 

50-6 

50-7 

50-8 

50-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

49-8 

499 

500 

50-1 

50-2 

50-3 

50-4 

50-5 

50-6 

50-7 

210 

496 

49-7 

49-8 

499 

500 

50-1 

50-2 

50-3 

50-4 

50-5 

0-999 

21-5 

494 

495 

496 

49-7 

49-8 

49'9 

500 

50-1 

50-2 

50-3 

22-0 

49-2 

493 

49-4 

49-5 

49-6 

49-7 

49-8 

49-9 

500 

50-1 

0998 

22-5 

490 

491 

492 

49-3 

49-4 

49-5 

49-6 

49*7 

498 

49-9 

23-0 

48-8 

48-9 

490 

49-1 

49-2 

49-3 

49-4 

49-5 

49-6 

49-7 

0-998 

23-5 

48-6 

48-7 

48-8 

48-9 

49-0 

49-1 

49-2 

493 

49-4 

49-5 

24-0 

48-3 

48-5 

48-6 

48-7 

48-8 

48-9 

49-0 

49-1 

49-2 

49-3 

0997 

24-5 

48-1 

48-2 

48-3 

48-4 

48-5 

48-6 

48-7 

488 

489 

490 

250 

479 

480 

48-1 

48-2 

48-3 

48-4 

48-5 

48-6 

48-7 

48-8 

0-996 

25-5 

47-7 

47-8 

47-9 

48  0 

48-1 

48-2 

483 

48-4 

48-5 

48-6 

26-0 

47-5 

47-6 

47-7 

47-8 

47-9 

480 

48-1 

48-2 

48'3 

48-4 

0995 

26-5 

47-3 

47-4 

47-5 

47-6 

47-7 

47-8 

47-9 

480 

48-1 

48-2 

27-0 

47-1 

47-2 

47-3 

47-4 

47-5 

47-6 

47-7 

47-8 

47-9 

480 

0-995 

27-5 

46-9 

47-0 

47-1 

47-2 

47-3 

47-4 

47-5 

47-6 

47-7 

47-8 

280 

467 

46-8 

46-9 

470 

47-1 

47-2 

47-3 

47-4 

47-5 

47-6 

0-994 

28-5 

46-5 

46-6 

467 

468 

46-9 

470 

47-1 

47-2 

47-3 

47-4 

290 

46-3 

46-4 

46-5 

46-6 

46-7 

46-8 

46-9  . 

47-0 

47-1 

47-2 

0-993 

29-5 

46-1 

46-2 

46-3 

46-4 

46-5 

466 

46-7 

46-8 

469 

47-0 

30-0 

45-9 

460 

461 

46-2 

46-3 

46-4 

46-5 

46-6 

46-7 

46-8 

0-992 

30-5 

45-7 

458 

459 

460 

46- 1 

462 

463 

464 

46-5 

46-6 

310 

45-5 

456 

45-7 

45-8 

45-9 

460 

46-1 

46-2 

463 

464 

0-992 

31-5 

45-2 

45-3 

45-5 

45-6 

45-7 

45-8 

45-9 

46-0 

46-1 

46-2 

32-0 

450 

45-1 

45-2 

45-3 

45-4 

45-5 

45-7 

458 

45-9 

460 

0-991 

32-5 

44-8 

44-9 

450 

45-1 

45-2 

45-3 

45-4 

45-5 

45-6 

45-7 

330 

44-6 

44-7 

44-8 

44-9 

450 

451 

45-2 

45-3 

45-4 

45-5 

0-990 

33-5 

44-4 

44-5 

44-6 

44-7 

44-8 

44-9 

45-0 

45-1 

45-2 

45-3 

340 

44-2 

44-3 

44-4 

44-5 

446 

44-7 

44-8 

44-9 

45-0 

45"  1 

0-990 

34-5 

440 

441 

44-2 

44-3 

44-4 

44-5 

44-6 

44-7 

44-8 

44-9 

350 

43-8 

43-9 

44-0 

44-1 

44-2 

44-3 

44-4 

44-5 

44-6 

44-7 

0989 

36-0 

43-4 

43-5 

43-6 

43-7 

438 

439 

44-0 

44-1 

44-2 

44-3 

0-988 

370 

43-0 

43-1 

43-2 

43-3 

43-4 

43-5 

43-6 

43-7 

43-8 

43-9 

0-987 

380 

42-6 

42-7 

42  8 

42-9 

430 

43-1 

43-2 

43-3 

43-4 

43-5 

0-987 

390 

42-1 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42-7 

42-8 

42-9 

43-0 

431 

0-986 

40-0 

41-7 

41-8 

41-9 

420 

42- 1 

42-2 

42-3 

42-4 

42-5 

42-6 

0-985 

Litres  per 

100  kg  at 

1076 

1076 

107-7 

107-7 

1077 

107-7 

107-7 

107-8 

107-8 

107-8 

Observed 

I 

Degree 

( 

105 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(51°  Range) 


Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Observed 

1 

20°C 

Temperature 
°C 

51-0 

51-1 

51-2 

51-3 

51-4 

51-5 

51-6 

51-7 

51-8 

51-9 

Conversion 

Corresponding 

Degree  at  20°C 

Factor 

o-o 

59-1 

59-2 

59-3 

59-4 

59-5 

59-6 

59-7 

59-8 

59-9 

600 

1-016 

0-5 

58-9 

59-0 

59-1 

59-2 

59-3 

59-4 

59-5 

596 

59-7 

59-8 

1-0 

58-7 

58-8 

58-9 

59-0 

591 

59-2 

593 

59-4 

59-5 

596 

1-015 

1-5 

58-5 

58-6 

58-7 

58-8 

589 

590 

50-1 

59-2 

59-3 

59-4 

2-0 

58-3 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

58-8 

589 

590 

59-1 

59-2 

1015 

2-5 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

59-0 

3-0 

57-9 

580 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

58-8 

1014 

3-5 

57-7 

57-8 

57-9 

58-0 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

586 

40 

57-5 

576 

57-7 

57-8 

57-9 

58-0 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

1013 

45 

57-3 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

580 

58-1 

582 

5-0 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

58-0 

1-012 

5-5 

56-9 

57-0 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

57-8 

60 

56-7 

56-8 

56-9 

57-0 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

57-6 

1-011 

65 

56-5 

566 

56-7 

56-8 

56-9 

57-0 

57-1 

57-2 

57'3 

57-4 

7-0 

56-3 

56-4 

56-5 

566 

56-7 

56-8 

56-9 

57-0 

57-1 

57-2 

1-010 

7-5 

56-1 

56-2 

56-3 

56'4 

56-5 

56-6 

56-7 

56-8 

569 

57-0 

8-0 

55-9 

560 

561 

56-2 

56-3 

56-4 

56-5 

56-6 

56-7 

56-8 

1-010 

85 

55-7 

55-8 

55'9 

560 

56-1 

56-2 

56-3 

56-4 

565 

566 

90 

55-5 

55-6 

55-7 

55-8 

55-9 

560 

56  1 

56-2 

56'3 

56-4 

1-009 

95 

55-3 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

55-8 

559 

560 

56*1 

56-2 

100 

55-1 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

55-8 

559 

560 

1008 

10-5 

549 

550 

55-1 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

55-8 

110 

54-7 

54-8 

54-9 

550 

55-1 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

556 

1007 

11-5 

54-5 

546 

54-7 

54-8 

54-9 

55-0 

55-1 

55-2 

55-3 

55-4 

120 

54-3 

544 

54-5 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

55-0 

55-1 

55-2 

1006 

12-5 

541 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

54-6 

54-7 

548 

54-9 

55-0 

130 

539 

540 

54-1 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

546 

54-7 

54-8 

1006 

13-5 

53-7 

538 

53-9 

54-0 

54-1 

54-2 

543 

54-4 

54-4 

54-5 

140 

53-5 

53-6 

53-7 

53-8 

53-9 

53-9 

54-0 

54-1 

54-2 

54-3 

1005 

■       14-5 

532 

53-3 

53-4 

53-5 

53-6 

53-7 

53-8 

53-9 

540 

541 

15  0 

530 

53-1 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

53-6 

53-7 

53-8 

53-9 

1-004 

15  5 

52-8 

529 

530 

53-1 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

536 

53-7 

160 

526 

52-7 

52-8 

52-9 

530 

53-1 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

1-003 

165 

52-4 

52-5 

52-6 

52-7 

52-8 

52-9 

530 

53-1 

53-2 

53-3 

170 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

52-6 

52-7 

52-8 

52-9 

530 

53-1 

1-002 

17-5 

520 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

52-6 

52-7 

52-8 

52-9 

180 

518 

51-9 

52-0 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

52-6 

52-7 

1-002 

18-5 

516 

51-7 

51-8 

519 

520 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

190 

51-4 

515 

51-6 

51-7 

51-8 

51-9 

520 

52-1 

52-2 

52-3 

1001 

195 

51-2 

51-3 

51-4 

51-5 

51-6 

51-7 

51-8 

51-9 

52-0 

52-1 

200 

510 

51-1 

512 

51-3 

51-4 

51-5 

51-6 

51-7 

51-8 

51-9 

1000 

106 
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Table  1  —  (  Continued  ) 

(51°  Range) 

Observed 
Temperature 

Observed  Degree  at  fC 

Volume  At 

51-0 

511 

51-2 

51-3 

51-4 

51-5 

51-6 

51-7 

51-8 

51-9 

20°C 
Conversion 

°C 

Corresponding 

Degree 

at  20°C 

Factor 

20-5 
210 
21-5 
22-0 
22-5 

50-8 
50-6 
50-4 
50-2 
50-0 

50-9 
50-7 
50-5 
50-3 
50-1 

51-0 
50-8 
506 
50-4 
50-2 

51-1 
50-9 
50-7 
50-5 
50-3 

51-2 
510 
50-8 
506 
50-4 

51-3 
511 
50-9 
50-7 
50-5 

514 

51-2 
510 
50-8 
50-6 

515 

51-3 
511 
50-9 
50-7 

51-6 
51-4 
51-2 
51-0 
50-8 

51-7 
51-5 
51-3 
51-1 
50-9 

0-999 
0-998 

23  0 
235 
240 
24-5 
250 

49-8 

49-6 
49.4 

49- 1 
48-9 

499 
49-7 
495 
493 
490 

500 
49-8 
49-6 
494 
491 

50-1 
49-9 
49-7 
49-5 
49-2 

50-2 
50-0 
49-8 
49-6 
49-3 

50-3 
50-1 
49-9 

49-7 
49-4 

50-4 
50-2 
50-0 
49-8 
495 

50-5 
50-3 
50-1 
499 
496 

506 
50-4 
50-2 
500 
49-7 

50-7 
50-5 
50-3 
50-1 
49-8 

0-998 
0-997 
0-996 

25-5 
260 
26-5 
27-0 
27-5 

48-7 
48-5 
48-3 
48-1 
47-9 

48-8 
48-6 
48-4 
48-2 
48-0 

48-9 
48-7 
48-5 
48-3 
48-1 

49-0 
48-8 
48-6 
48-4 
48-2 

49-1 
48-9 
48-7 
48-5 
48-3 

49-2 
490 
48-8 
48-6 
48-4 

49-3 
49-1 
48-9 
48-7 
48-5 

494 
49-2 
49-0 
48-8 
48-6 

49-5 
49-3 
49-1 
48-9 
48-7 

49-6 
49-4 
49-2 
49-0 
48-8 

0-995 
0-995 

28-0 
28-5 
290 
295 
300 

47-7 
47-5 
47-3 
47-1 
46-9 

47-8 
47-6 
47-4 
47-2 
47-0 

47-9 
47-7 
47-5 
47-3 
47-1 

480 
47-8 
47-6 
47-4 
47-2 

48-1 
47-9 
47-7 
47-5 
47-3 

48-2 
48-0 
47-8 
47-6 
47-4 

48-3 
48-1 
47-9 
47-7 
47-5 

48-4 
48-2 
480 
47-8 
476 

485 
48-3 
48-1 
47-9 

47-7 

48-6 
48-4 
48-2 
48-0 
47-8 

0-994 
0-993 
0-992 

30-5 
31-0 
31-5 
32-0 

32-5 

46-7 
46-5 
463 
46-1 
459 

468 
46-6 
46-4 
46-2 
46-0 

469 
46-7 
46-5 
46-3 
46-1 

47-0 
46-8 
46-6 
46-4 
46-2 

47-1 
46-9 
46-7 
46-5 
463 

47-2 
470 
46-8 
466 
464 

473 
47-1 
469 
46-7 
46-5 

474 
47-2 
470 
46-8 
466 

47-5 
47-3 
47-1 
46-9 
46-7 

47-6 
47-4 
47-2 
47-0 
46-8 

0-992 
0-991 

33-0 
33-5 
34-0 
34-5 
35-0 

45-6 
45-4 
45-2 
450 

44-8 

45-7 
45-5 
45-3 
45-1 
44-9 

45-8 
45-6 
45-4 
45-2 
45-0 

459 
45-7 
45-5 
45-3 
45-1 

46-1 
45-8 
45-6 
45-4 
45-2 

46-2 
45-9 
45-7 
45-5 
45-3 

46-3 
46-0 
45-8 
45-6 
45-4 

46-4 
46-1 
45-9 
45-7 
45-5 

46-5 
46-3 
460 
45-8 
456 

46-6 
464 
46-1 
459 
45-7 

0.990 
0-989 
0-989 

360 
370 
380 
390 
400 

44-4 
440 
436 
43-2 
428 

44-5 
44-1 
43-7 
43-3 
42-9 

44-6 
44-2 
43-8 
43-4 
43-0 

44-7 
44-3 
43-9 
43-5 
43-1 

44-8 
44-4 
44-0 
43-6 
43-2 

44-9 
44-5 
44-1 
437 
43-3 

450 
44-6 
44-2 
43-8 
43-4 

451 

44-7 
44-3 
43-9 
43-5 

45-2 
44-8 
44-4 
44-0 
43-6 

45-3 
44-9 
44-5 
44-1 
43-7 

0-988 
0-987 
0-987 
0-986 
0-985 

Litres  per 
100  kg  at 

107-8 

107-9 

107-9 

107-9 

107-9 

108-0 

108-0 

108-0 

108-0 

1080 

Observed 

Degree 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(  52°  Range  ) 


Observed 

Temperature 

°C 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

52-0 

521 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

52-6 

52-7 

52-8 

52-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

601 

60-2 

60-3 

603 

60-4 

605 

606 

60-7 

60-8 

60-9 

1-016 

0-5 

599 

600 

60-1 

60-1 

60-2 

603 

604 

60-5 

60-6 

60-7 

1-0 

59-7 

59-8 

599 

60-0 

600 

60- 1 

60-2 

60-3 

60  4 

60-5 

1-015 

1-5 

59-5 

59-6 

59-7 

55-8 

599 

59'9 

600 

60-1 

60-2 

60-3 

- 

2-0 

59-3 

59-4 

59-5 

59-6 

59-7 

59-7 

59-8 

599 

600 

60-1 

1-015 

2*5 

591 

59-2 

59-3 

594 

59-5 

596 

59-6 

59-7 

598 

599 

3-0 

589 

590 

591 

592 

59-3 

594 

59-4 

59-5 

596 

59*7 

1014 

3-5 

58-7 

58-8 

58-9 

590 

59-1 

59-2 

593 

59-3 

59-4 

59-5 

4-0 

58-5 

58-6 

58'7 

588 

58-9 

590 

59-1 

59-1 

59-2 

59-3 

1013 

4-5 

58-3 

58-4 

58-5 

58*6 

58-7 

588 

58-9 

59-0 

590 

591 

5-0 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

58-8 

58-8 

58-9 

1012 

5-5 

579 

580 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

58-7 

60 

57-7 

57-8 

57-9 

58-0 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

58  5 

1-011 

6-5 

57-5 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

580 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

7-0 

57-3 

57-4 

57-5 

576 

57-7 

578 

57-9 

58-0 

58-1 

58-2 

1-010 

7-5 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

57'5 

576 

57-7 

57-8 

579 

58-0 

80 

569 

57-0 

57-1 

57-2 

57'3 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

57-8 

1010 

85 

56-7 

56-8 

569 

57-0 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

57-6 

90 

56-5 

56-6 

56-7 

56-8 

569 

570 

57-1 

■  57'2 

573 

57-4 

1009 

95 

56-3 

56-4 

56-5 

566 

56-7 

568 

569 

57-0 

57-1 

57-1 

100 

56-1 

562 

563 

56-4 

56-5 

56-6 

56-7 

56"8 

569 

569 

1008 

10  5 

559 

56-0 

56-1 

56-2 

56-3 

56-4 

565 

566 

56  6 

56-7 

110 

55-7 

55-8 

55-9 

560 

56*1 

562 

56-3 

56-4 

56-4 

565 

1-007 

11-5 

55-5 

55-6 

55-7 

55-8 

55-9 

560 

560 

56-1 

56-2 

563 

120 

55-3 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

55'7 

558 

55'9 

560 

561 

1006 

12-5 

55-1 

55-2 

55-3 

55-3 

55-4 

55-5 

556 

55-7 

55-8 

55-9 

130 

54-9 

54-9 

55-0 

55-1 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

1-006 

13-5 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

55-0 

55-1 

55-2 

55*3 

554 

55-5 

140 

54-4 

54-5 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

550 

55-1 

55-2 

55-3 

1-005 

14-5 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

54"6 

54-7 

548 

54-9 

55-0 

55-1 

15-0 

540 

54-1 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

1-004 

15-5 

53-8 

53-9 

54-0 

54-1 

54-2 

54-3 

54-4 

545 

54-6 

54-7 

160 

536 

53-7 

53-8 

53-9 

54-0 

54-1 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

1-003 

16-5 

53-4 

53-5 

53-6 

53-7 

53-8 

53-9 

540 

54-1 

54-2 

543 

17'0 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

53-6 

53-7 

53  8 

53-9 

54-0 

54-1 

1-002 

17-5 

530 

53-1 

53-2 

533 

53-4 

53-5 

536 

53-7 

53-8 

53-9 

18-0 

52-8 

529 

53-0 

53'1 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

53-6 

53-7 

1002 

18-5 

52-6 

52-7 

52-8 

52-9 

530 

531 

5V2 

533 

53-4 

53-5 

19-0 

52-4 

52-5 

52-6 

52-7 

52-8 

52-9 

530 

53-1 

53-2 

53-3 

1001 

19'5 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

52-6 

52-7 

528 

52-9 

53-0 

53-1 

200 

52-0 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

526 

52-7 

52-8 

529 

1000 
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Table  1  — 

(  Continued  ) 

(  52° 

Range  ) 

Observed 
Temperature 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

52-0 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

1   52-5 

1   52-6 

( 

52-7 

52-8 

52-9 

20°C 
Conversion 

C 

Corresponding 

Degree 

at  20°C 

Factor 

20-5 
210 
21-5 

220 

22-5 

51-8 
51-6 
51*4 

51-2 
51'0 

51-9 
51-7 
51-5 
513 
51-1 

520 
51-8 
51'6 
51-4 
51-2 

52-1 
519 
51-7 
51-5 
51-3 

52-2 
520 
518 
51-6 
51-4 

52-3 
52-1 
51  9 
51-7 
51-5 

52-4 
52-2 
52-0 
51-8 
51-6 

52-5 
52-3 
52-1 
51-9 
51-7 

52-6 

52-4 
52-2 
52-0 
51-8 

527 
525 
523 
521 
51-9 

0-999 
0-998 

230 
23-5 
24-0 
24-5 
250 

50-8 
50-6 
50-4 
50-2 
49-9 

509 
50-7 
50-5 
50-3 
50-1 

51-0 
50-8 
50-6 
50-4 
50-2 

51-1 
50-9 
50-7 
50-5 
50-3 

51-2 
51-0 
50-8 
50-6 
50-4 

51-3 
51-1 
509 
50-7 
50-5 

51  4 

51-2 
510 
58-8 
50-6 

51-5 
51-3 
51-1 
50-9 
50-7 

51-6 
51-4 
512 
51-0 
50-8 

51-7 
51-5 
51-3 
51-1 
50-9 

0-998 
0-997 
0-996 

25-5 
260 
26-5 
27-0 

27'5 

49-7 
49-5 
49-3 
49-1 
48-9 

498 
49-6 
49-4 
49-2 
490 

49-9 
49-7 
49-5 
49-3 
49-1 

50-0 
498 
49-6 
49-4 
49-2 

50- 1 
49'9 
49-7 
49-5 
49-3 

50-2 
50-0 
49-8 
49-6 
49-4 

50-3 
50-1 
49-9 
497 
49-5 

50-4 
50-2 
50-0 
49-8 
49-6 

50-5 
50-3 
50*1 
49-9 
49-7 

50-7 
50-4 
50-2 
50-0 

49-8 

0-995 
0-995 

28-u 
28-5 
29-0 
29-5 
30-0 

48-7 
48-5 
48-3 
48-1 
47-9 

48-8 
48-6 
48-4 
48-2 
48-0 

48-9 
48-7 
48-5 
48-3 
48-1 

490 
48-8 
48-6 

48-4 
48-2 

491 

48-9 
48-7 
48-5 
48-3 

49-2 
49-0 
48-8 
48-6 
48-4 

49-3 
49-1 
48-9 
48-7 
48-5 

49-4 
492 
49-0 
48-8 
48-6 

49-5 
49-3 
49-1 
489 
48-7 

49-6 
49-4 
49-2 
490 
48-8 

0-994 
0-993 
0992 

30-5 
31-0 
31-5 
32-0 
32-5 

47-7 
47-5 
47-3 
47-1 
469 

47-8 
47-6 
47*4 
47-2 
47-0 

47-9 
47-7 
47-5 
47-3 
47-1 

48-0 
47'8 
47'6 
47-4 
47-2 

48  1 

479 

47-7 
47-5 
47-3 

48-2 
48-0 
47-8 
47-6 
47-4 

48-3 
48-1 
47-9 
47-7 
47-5 

48-4 
48*2 
48-0 
47-8 
47-6 

48-5 
48-3 
48-1 
47-9 
47-7 

486 
48-4 
48-2 
48-0 
47-8 

0-991 
0-991 

330 

33-5 
34-0 
34-5 
350 

46-7 
465 
46-2 
46-0 
45-8 

46-8 
46-6 
46-3 
46-1 
45-9 

46-9 
46-7 
46-5 
46-2 
46-0 

47-0 
46-8 
46-6 
46-3 
46-1 

471 
469 

46-7 
46-4 
46-2 

47-2 
47-0 
46-8 
46-6 
46-3 

47-3 
47-1 
46-9 
46-7 
46-4 

47-4 
47-2 
47-0 
468 
46-5 

47-5 
47-3 
47-1 
46-9 
46-7 

47-6 
47-4 
47-2 
470 
46-8 

0*990 
0*989 
0-989 

360 
37-0 
380 
39'0 
40-0 

454 
450 
44-6 
44-2 
438 

45-5 
45-1 
44-7 
44-3 
43-9 

45-6 
45-2 
44-8 
44-4 
44-0 

45-7 

453 
44.9 

44-5 
44-1 

458 
45-4 
450 
44-6 
44-2 

459 

45-5 
45-1 
44-7 
44-3 

460 
45-6 

45-2 
44-8 
44-4 

46'1 
45-7 
45-3 
44-9 
44-5 

46-2 
45-8 
45-4 
45-0 
44-6 

46-3 
45-9 

45*5 
45-1 
44-7 

0*988 
0*987 
0986 
0-986 
0-985 

Litres  per 
100  kg  at 

1081 

108-1 

108-1 

108-1 

108-2 

1082 

108-2 

108-2 

108-3 

108-3 

• 

Observed 

Degree 
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Table  1    Temperature  Correction  Data 

(  53°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

°C 

53-0 

53-1 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

53-6 

53-7 

53-8 

i  53-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

610 

611 

612 

61-3 

61-4 

61-5 

616 

61-7 

61-8 

619 

1-016 

0-5 

60-8 

60-9 

610 

611 

61-2 

61-3 

61-4 

61-5 

61-6 

61-7 

1-0 

60-6 

60-7 

60-8 

60-9 

610 

61-1 

61-2 

61-3 

614 

615 

1016 

1-5 

60-4 

60-5 

606 

60-7 

60-8 

60-9 

61-0 

611 

612 

61-3 

20 

60-2 

60-3 

60-4 

60-5 

60-6 

60-7 

608 

60-9 

610 

611 

1-015 

2-5 

60-0 

60-1 

60-2 

60-3 

60-4 

60-5 

606 

60-7 

60-8 

60-9 

3-0 

598 

599 

600 

601 

602 

60-3 

60-4 

60-5 

60-6 

60-7 

1-014 

3-5 

59-6 

59-7 

59-8 

599 

600 

60-1 

60-2 

60-3 

60-4 

605 

4-0 

59-4 

595 

59-6 

59-7 

59-8 

59-9 

600 

601 

60-2 

60-3 

1-013 

4-5 

59-2 

59-3 

59-4 

59-5 

596 

59-7 

59-8 

599 

60-0 

601 

5-0 

59-0 

59-1 

59-2 

59-3 

594 

59-5 

596 

59-7 

59-8 

599 

1-012 

5-5 

58-8 

58-9 

590 

59-1 

59-2 

59-3 

59-4 

595 

59-6 

59-7 

6-0 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

590 

59-1 

59-2 

59-3 

59-4 

59-5 

1-011 

6-5 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

588 

589 

590 

59-1 

59-2 

593 

7-0 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

586 

58-7 

58-8 

589 

590 

59-1 

1-011 

7-5 

580 

58-1 

58-2 

58-3 

584 

58-5 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

8-0 

57-8 

57-9 

58-0 

58-1 

582 

58-3 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

1-010 

8-5 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

58-0 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

90 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

580 

58-1 

58-2 

58-3 

1-009 

9-5 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

58-0 

58-1 

10-0 

57-0 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

57-8 

579 

1-008 

10-5 

56-8 

569 

57-0 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

57-6 

58-7 

11-0 

566 

56-7 

568 

56-9 

57-0 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

1-007 

11-5 

56-4 

56-5 

56-6 

56-7 

56-8 

56-9 

57-0 

57-1 

57-2 

57-3 

120 

56-2 

563 

564 

56-5 

56-6 

56-7 

56-8 

56-9 

57-0 

57-1 

1-006 

12-5 

56-0 

56-1 

56-2 

56-3 

56-4 

56-5 

56-6 

56-7 

56-8 

569 

130 

55-8 

55-9 

560 

56-1 

56-2 

563 

56-4 

56-5 

56-6 

56-7 

1-006 

13-5 

55-6 

55-7 

55-8 

55-9 

560 

56-1 

56-2 

56-3 

56-4 

56-5 

14-0 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

55-8 

559 

56-0 

56-1 

56-2 

56-3 

1-005 

14-5 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

55-8 

559 

56-0 

56-1 

15-0 

55-0 

55-1 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

55-8 

55-9 

1-004 

15-5 

54-8 

54-9 

550 

55-1 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

16-0 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

550 

55-1 

55-2 

553 

55-4 

55-5 

1-003 

16-5 

54-4 

54-5 

54-6 

54-7 

548 

54-9 

55-0 

55-1 

55-2 

55-3 

170 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

55-0 

55-1 

1-002 

17-5 

54-0 

54-1 

542 

54-3 

544 

54-5 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

180 

53-8 

53-9 

540 

54-1 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

54-6 

54-7 

1-002 

18-5 

536 

53-7 

53-8 

53-9 

54-0 

54-1 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

190 

53-4 

535 

53-6 

53-7 

53-8 

53-9 

540 

54-1 

54-2 

54-3 

1001 

195 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

53-6 

53-7 

53-8 

539 

540 

54-1 

20-0 

53-0 

53-1 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

53-6 

53-7 

53-8 

53-9 

1-000 
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Table  1  —  ( 

'  Continued  ) 

(  53°  Range  ) 

Observed 

Obs 

erved  D 

egree  at 

535 

t°C 

53-9 

Volume  At 

Temperature 
°C 

53-0 

53-1 

53-2 

53-3 

1    53-4 

53*6 

53-7 

53-8 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 
21-0 
21-5 
22-0 

22-5 

52-8 
52-6 
52-4 
52-2 
52-0 

52-9 

52-7 
52-5 
52-3 
52-1 

53-0 
52-8 
52-6 
52-4 
52-2 

53-1 
52-9 
52-7 
52-5 
52-3 

532 
53-0 

52-8 
52-6 
52-4 

53-3 
53-1 
52-9 
52-7 
52-5 

53-4 
53-2 
53-0 
52-8 
52-6 

53-5 
53-3 
53-1 
52-9 

52-7 

53-6 
53-4 
53-2 
53-0 
52-8 

53-7 
53-5 
53-3 
53-1 
52-9 

0999 
0-998 

23-0 
23-5 
24-0 
24-5 
250 

518 

516 
51-4 
51-2 
510 

51-9 
51-7 
51-5 
51-3 
51-1 

52-0 
51-8 
51-6 
51-4 
51-2 

52-1 
51-9 
51-7 
51-5 
51-3 

52-2 
52-0 
51-8 
51-6 
51-4 

52-3 
52-1 
519 

51-7 
51-5 

52-4 
52-2 
52-0 
51-8 
51-6 

52-5 
52-3 
52-1 
51-9 
51-7 

52-6 
52-4 
52-2 
52-0 
518 

52-7 
52-5 
52-3 
52-1 
51-9 

0-998 
0997 
0-996 

25-5 
26-0 
26-5 
27-0 

27'5 

50-8 
50  5 
503 
50-1 
499 

50-9 
506 
50-4 
50-2 
50-0 

51-0 
50-7 
50-5 
50-3 
50-1 

51-1 
50-8 
50-6 
50-4 
50-2 

51-2 
50-9 
50-7 
50-5 
50-3 

51-3 
51-1 
50-8 
50-6 
50-4 

5.1-4 
51-2 
50-9 
50-7 
50-5 

51-5 
51-3 
510 
50-8 
50-6 

51-6 
51-4 
51-1 
50-9 
50-7 

51-7 

51-5 
51-2 
510 
50-8 

0-995 
0994 

28-0 
28-5 
29-0 
29-5 
30-0 

49-7 
49-5 
49-3 
49-1 
48-9 

49-8 
49-6 
49-4 
49-2 
49-0 

49-9 
497 

49-5 
49-3 
49-1 

50-0 
49-8 
49-6 
49-4 
49-2 

501 
49'9 

49-7 
49-5 
49-3 

502 
500 
498 
496 
49-4 

50-3 
50-1 
49-9 
497 
495 

504 
50-2 
50-0 
49-8 
496 

50-5 
50-3 
50-1 
49-9 
49-7 

50-6 
50-4 
50-2 
50-0 
49-8 

0-994 
0-993 
0992 

30-5 
31-0 
31-5 
32-0 

32-5 

48-7 
48-5 
48-3 
481 
479 

48-8 
48-6 
48-4 
48-2 
48-0 

48-9 
48-7 
48-5 
48-3 
48-1 

49*0 
48-8 
48'6 
48-4 
48-2 

49-1 
48-9 
48-7 
48-5 
48-3 

49-2 
490 
48-8 
48-6 
48-4 

493 
491 

48-9 
487 
48-5 

494 
492 
49-0 
48-8 
48-6 

49-5 
49-3 
49-1 
489 
48'7 

49-6 
49-4 
49*2 
490 
48-8 

0-991 
0-991 

330 

33-5 
34-0 
34-5 
35-0 

47-7 
47-5 
47-3 
47-1 
46'9 

47-8 
47-6 
47-4 
47-2 
47-0 

47-9 
47-7 
47-5 
47-3 
47-1 

48-0 
47-8 
47-6 
47-4 
47-2 

48-1 
479 

47-7 
47-5 
47-3 

48-2 
48-0 
47-8 
47-6 
47-4 

48-3 
48-1 
47-9 
47-7 
47-5 

48-4 
48-2 
48-0 
478 
47-6 

48-5 
48-3 
48-1 
47-9 
46-7 

48-6 
48-4 
48-2 
48-0 
47-8 

0-990 
0-989 
0-988 

360 
37-0 
38-0 
390 
40-0 

46-4 
460 
456 

45-2 
44-8 

465 
46- 1 
45-7 
45-3 
44-9 

46-6 
46-2 
47-8 
45-4 
45-0 

46-7 
46-3 
45-9 
45-5 
45-1 

469 
464 
460 
45-6 
45-2 

47-0 
46.5 
46-1 
45-7 
45-3 

47-1 
46-6 

46-2 
45-8 
454 

47-2 
46-7 
46-3 
45-9 
45-5 

47-3 
46-8 
46-4 
46-0 
45-6 

47-4 
46-9 
46-5 
46-1 

45-7 

0-988 
0-087 
0-986 
0-985 
0-985 

Litres  per 
100  kg  at 

108*3 

108-3 

108-4 

108-4 

108-4 

108-4 

108.5 

108-5 

108-5 

108-5 

Observed 

Degree 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(  54°  Range  ) 


Observed 
Temperature 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

54-0 

54-1 

1  54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

54-6 

54-7 

1  54-8 

54-9 

20°C 
Conversion 

C 

Corresponding  Degree  at  20  °C 

Factor 

00 

620 

62-1 

62-2 

62-3 

62-4 

625 

62-6 

62*7 

62-8 

62-9 

1-017 

0-5 

61-8 

619 

62-0 

62-1 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

62-6 

62-7 

1-0 

61-6 

61-7 

61-8 

61-9 

620 

62-1 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

1-016 

1-5 

614 

61-5 

61-6 

61-7 

618 

619 

62-0 

62-1 

62-2 

62-3 

20 

612 

61  3 

61-4 

61-5 

61-6 

61-7 

61-8 

61-9 

62-0 

62-1 

1-015 

2-5 

610 

61-1 

61-2 

61-3 

614 

61-5 

616 

61-7 

61-8 

619 

3-0 

60-8 

60-9 

61-0 

61-1 

61-2 

61-3 

61-4 

61-5 

61-6 

61-7 

1-014 

3-5 

60-6 

60-7 

60-8 

60-9 

61-0 

61'1 

61-2 

61-3 

61-4 

61-5 

4-0 

60-4 

60-5 

60-6 

60-7 

60-8 

60-9 

610 

61-1 

61-2 

61-3 

1013 

4-5 

60-2 

60-3 

60-4 

60-5 

60-6 

60-7 

60-8 

60-9 

61-0 

61-1 

5-0 

60-0 

60- 1 

60-2 

60-3 

60-4 

60-5 

60-6 

60-7 

60-8 

60-9 

1012 

5-5 

598 

599 

600 

601 

602 

60  3 

60-4 

60-5 

60-6 

60-7 

60 

59-6 

59-7 

59-8 

59-9 

60  0 

601 

60-2 

60-3 

60-4 

60-5 

1011 

65 

594 

59-5 

59-6 

59-7 

59-8 

599 

600 

60-1 

60-2 

60-3 

7-0 

59-2 

59-3 

59-4 

59-5 

596 

597 

59-8 

59-9 

60-0 

60- 1 

1011 

7-5 

590 

59-1 

59-2 

593 

59-4 

59-5 

59-6 

59-7 

59-8 

599 

8-0 

58-8 

58-9 

590 

59-1 

59-2 

59-3 

59-4 

59-5 

596 

59-7 

1-010 

8-5 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

590 

59-1 

59-2 

59-3 

59  4 

59-5 

90 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

590 

59-1 

59-2 

59-3 

1009 

9'5 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

586 

58-7 

58-8 

58-9 

590 

59-1 

100 

580 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

1008 

10-5 

57-8 

57-9 

58-0 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

11-0 

57-6 

57-7 

57-8 

579 

580 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

1-007 

11-5 

57-4 

57'5 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

58-0 

58-1 

58-2 

58-3 

12-0 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

58-0 

58-1 

1-007 

12-5 

57-0 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

130 

56-8 

56-9 

57-0 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

54-6 

57-7 

1-006 

135 

566 

567 

56-8 

56'9 

57-0 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

140 

56-4 

565 

566 

56-7 

56-8 

56-9 

57-0 

57-1 

57-2 

57-3 

1-005 

14-5 

56-2 

563 

564 

56-5 

56-6 

56-7 

56-8 

569 

57-0 

57-1 

150 

560 

56-1 

56-2 

56-3 

56-4 

56-5 

56-6 

56-7 

56-8 

56-9 

1-004 

15-5 

55'8 

559 

560 

56-1 

56-2 

56-3 

56-4 

56-5 

56-6 

56-7 

160 

55-6 

55-7 

558 

559 

56-0 

56-1 

56-2 

56-3 

56-4 

56-5 

1-003 

165 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

55-8 

559 

560 

56-1 

56-2 

56-3 

170 

55-2 

553 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

55-8 

559 

56-0 

561 

1-002 

175 

550 

55-1 

55-2 

55-3 

554 

55'5 

55-6 

55-7 

55-8 

55-9 

18-0 

54-8 

54-9 

550 

551 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

1-002 

18-5 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

55-0 

55-1 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

190 

54-4 

54-5 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

550 

55-1 

55-2 

55-3 

1-001 

195 

542 

54-3 

544 

54-5 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

55-0 

55  1 

20-0 

54-0 

54-1 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

1-000 
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Table  1  —  (  Continued  ) 
(  54°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

54-0 

54-1 

54-2 

543 

54-4 

54-5    j   54-6 

1 

54-7 

1  54-8 

54-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

53-8 

53-9 

54-0 

54-1 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

54-6 

54-7 

21-0 

53'6 

53-7 

53-8 

539 

54-0 

54-1 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

0-999 

21-5 

53-4 

53-5 

53-6 

53-7 

53-8 

53-9 

54-0 

54-1 

54-2 

54-3 

22-0 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

53-6 

53-7 

53-8 

53-9 

54-0 

54-1 

0-998 

22-5 

53-0 

53-1 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

53-6 

53-7 

53-8 

53-9 

23-0 

52-8 

52-9 

53-0 

53-1 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

53-6 

53'7 

0-998 

23-5 

52-6 

52-7 

52-8 

52-9 

530 

53-1 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

240 

52-4 

52-5 

52-6 

52-7 

52-8 

52-9 

53-0 

53-1 

53-2 

53-3 

0-997 

24-5 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

52-6 

52-7 

52-8 

52-9 

53-0 

53-1 

250 

52-0 

52-1 

52-2 

52-3 

.  52-4 

52-5 

52-6 

52-7 

52-8 

52-9 

0-996 

25-5 

51-8 

51-9 

520 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

52-6 

52-7 

260 

51-6 

51-7 

51-8 

51-9 

52-0 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

0-995 

26-5 

51-3 

51-4 

51-6 

51-7 

51-8 

519 

520 

52-1 

52-2 

523 

27-0 

51-1 

51-2 

51-3 

51-4 

51-5 

51*6 

517 

519 

52-0 

52-1 

0-994 

27-5 

50-9 

51-0 

51-1 

51-2 

51-3 

51-4 

51-5 

51-6 

51-7 

51-8 

280 

50-7 

50-8 

50-9 

510 

51-1 

512 

51-3 

51  4 

51-5 

51-6 

0-994 

28-5 

50-5 

50-6 

50-7 

50-8 

50-9 

510 

51-1 

51-2 

51-3 

51-4 

290 

50-3 

50-4 

50-5 

50-6 

50-7 

50-8 

50-9 

510 

51-1 

51-2 

0-993 

29-5 

501 

50-2 

50-3 

50-4 

50-5 

50-6 

50-7 

50-8 

50-9 

51-0 

300 

49-9 

50-0 

50-1 

50-2 

50-3 

50-4 

50-5 

50-6 

50-7 

50-8 

0-992 

30-5 

497 

498 

49-9 

500 

501 

502 

50-3 

50-4 

50-5 

50-6 

31-0 

49-5 

49-6 

49-7 

49-8 

499 

500 

50-1 

50-2 

50-3 

50-4 

0-991 

31-5 

49-3 

49-4 

49-5 

49-6 

59-7 

49-8 

499 

500 

50-1 

50-2 

32-0 

49-1 

492 

49-3 

49-4 

49-5 

49-6 

49-7 

498 

499 

50-0 

0-991 

32-5 

48-9 

490 

49-1 

49-2 

49-3 

494 

495 

496 

49-7 

49-8 

33-0 

48-7 

48-8 

48-9 

490 

49- 1 

49-2 

493 

494 

495 

496 

0990 

33-5 

48-5 

48-6 

48-7 

48-8 

48-9 

49-0 

49-1 

49-2 

49-3 

494 

34-0 

48-3 

48-4 

48-5 

48-6 

48-7 

48-8 

48-9 

49-0 

49-1 

49-2 

0-989 

34-5 

48-1 

48-2 

48-3 

48-4 

48-5 

48-6 

48-7 

48-8 

48-9 

49-0 

35-0 

479 

48-0 

48-1 

48-2 

48-3 

48-4 

485 

486 

48-7 

48-8 

0-988 

36-0 

47-5 

476 

47-7 

47-8 

47-9 

480 

48-1 

48-2 

48-3 

48-4 

0-988 

37-0 

47-1 

47-2 

47-3 

47-4 

47-5 

47-6 

47-7 

47-8 

479 

48-0 

0-987 

38-0 

46-6 

46-7 

46-8 

46-9 

47-0 

47-2 

47-3 

47-4 

47-5 

47-6 

0-986 

390 

462 

463 

46-4 

46-5 

46-6 

46-7 

46-8 

469 

470 

47-2 

0-985 

400 

458 

45-9 

460 

46-1 

46-2 

46-3 

46-4 

46-5 

466 

46-7 

0985 

Litres  per 

100  kg  per 

108-6 

1086 

108-6 

108-6 

1087 

108-7 

108-7 

108-7 

108-8 

108-8 

Observed 

Degree 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(  55°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

55-8 

55.9 

Volume  At 

Temperature 
"C 

550 

55-1 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

20°C 
Conversion 

V- 

Corresponding  Degree 

at  20°C 

Factor 

00 

63-0 

63-1 

63-2 

63-3 

63-4 

63-5 

63-6 

63-7 

63-8 

639 

1017 

0-5 

62-8 

62-9 

630 

63-1 

63-2 

63-3 

634 

63-5 

63-6 

63-7 

10 

62-6 

62-7 

62-8 

62-9 

630 

63-1 

63-2 

63-3 

63-4 

635 

1016 

1-5 

62-4 

62-5 

62-6 

62-7 

62-8 

62-9 

63-0 

63-1 

63-2 

633 

2-0 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

626 

62-7 

62-8 

62-9 

63-0 

63-1 

1015 

2-5 

620 

62-1 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

62-6 

62-7 

62-8 

62*9 

3-0 

61-8 

61-9 

62-0 

62-1 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

62-6 

62-7 

1014 

35 

61'6 

61-7 

618 

619 

62-0 

62-1 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

4-0 

61-4 

61-5 

61-6 

61-7 

61-8 

61-9 

62-0 

62-1 

62-2 

62-3 

1-013 

4-5 

612 

61-3 

61-4 

61-5 

61  6 

61-7 

61-8 

61-9 

62-0 

621 

5-0 

61-0 

61-1 

61-2 

61-3 

61-4 

61-5 

61-6 

61-7 

61-8 

61-9 

1012 

5-5 

60-8 

60-9 

61-0 

61-1 

61-2 

61  3 

61-4 

61-5 

61-6 

61-7 

60 

60-6 

60-7 

60-8 

60-9 

610 

611 

61-2 

61-3 

61-4 

61*5 

1-012 

6-5 

60-4 

60-5 

60-6 

60-7 

60-8 

60-9 

610 

61-1 

61-2 

613 

7-0 

602 

60-3 

60-4 

60-5 

606 

60-7 

60-8 

60-9 

610 

61-1 

1011 

7-5 

600 

60-1 

60-2 

60-3 

60-4 

60-5 

60-6 

60-7 

60-8 

609 

8-0 

598 

599 

600 

60-1 

60-2 

60-3 

604 

60-5 

60-6 

60-7 

1010 

8-5 

59-6 

59-7 

59-8 

59-9 

60-0 

60-1 

60:2 

60-3 

60-4 

605 

90 

59-4 

59-5 

59-6 

59-7 

59-8 

59-9 

600 

601 

60-2 

603 

1-009 

95 

592 

59-3 

59-4 

59-5 

59-6 

59-7 

59-8 

59-9 

600 

60- 1 

10-0 

590 

59-1 

59-2 

59-3 

59-4 

59-5 

596 

59-7 

59-8 

599 

1-008 

10-5 

58-8 

58-9 

59-0 

59-1 

59-2 

59-3 

59-4 

59-5 

59-6 

59-7 

11-0 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

590 

59-1 

59-2 

59-3 

59-4 

595 

1-007 

1 1-5 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

59-0 

59-1 

59-2 

593 

120 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

59-0 

591 

1-007 

12-5 

58-0 

58-1 

58-2 

58'3 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

130 

57-8 

57-9 

58-0 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

58-6 

587 

1-006 

13-5 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

58-0 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

140 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

580 

58-1 

58-2 

58-3 

1005 

14-5 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

580 

58-1 

15-0 

57-0 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

1-004 

15-5 

56-8 

569 

57-0 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

160 

56'6 

56-7 

56-8 

56-9 

57-0 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

1-003 

16-5 

56-4 

56-5 

56-6 

56-7 

56-8 

569 

57-0 

57-1 

57-2 

57-3 

170 

562 

563 

564 

56-5 

56-6 

567 

56-8 

56-9 

57-0 

57-1 

1-002 

17-5 

560 

56-1 

56-2 

56-3 

56-4 

56-5 

56-6 

56-7 

56-8 

569 

180 

55-8 

55-9 

56-0 

56-1 

56-2 

56-3 

56-4 

56-5 

56-6 

56-7 

1-002 

18-5 

556 

55-7 

55-8 

55-9 

560 

56-1 

56-2 

563 

56-4 

56-5 

190 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

55-8 

55-9 

560 

56-1 

56-2 

56-3 

1-001 

19-5 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

55-8 

55-9 

56-0 

561 

200 

550 

55-1 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

55-8 

55-9 

1-000 
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Table  1  —  (  Continued  ) 

(  55°  Range  ) 

Observed 
Temperature 

°C 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

550 

!  55-1 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

55-6 

|  55-7 

j  55-8 

|  55-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 
210 
21-5 
22-0 
22-5 

.54-8 
54-6 
544 
54-2 
540 

54-9 
54-7 
54-5 
54-3 
541 

55-0 
54-8 
546 
54-4 
54-2 

55-1 
54-9 

54-7 
54-5 
54-3 

55-2 
550 
54-8 
54-6 
54-4 

55-3 
551 

54*9 

54-7 
54*5 

554 
55-2 
55-0 
54-8 
546 

555 
553 
55-1 
54-9 

54-7 

55-6 

55-4 
55-2 
55*0 
54-8 

55-7 
55-5 
55-3 
551 
549 

0-999 
0-998 

230 

23-5 
24-0 
24-5 
250 

53-8 
53-6 
53-4 
53-2 
530 

53-9 

53-7 
53-5 
53-3 
53-1 

540 
53-8 

53-6 
53-4 
53-2 

54-1 
53'9 
53-7 
535 
53-3 

54-2 
54-0 
53-8 
53-6 
53-4 

54-3 
541 
53-9 
53-7 
53-5 

54-4 
54-2 
54-0 
53-8 
53-6 

54-5 
54-3 
541 
539 
53-7 

54-6 
54-4 
54-2 
54-0 
53-8 

54-7 
54*5 
54-3 
54- 1 
53-9 

0998 
0-997 
0996 

25*5 
260 
26'5 
27-0 
27-5 

52-8 
526 
52-4 
52-2 
51-9 

52-9 
52-7 
52-5 
52-3 
52-0 

530 
52-8 
52-6 
52-4 
52-2 

531 

529 

52-7 
52-5 
52-3 

53-2 
53  0 
52-8 
52-6 
52-4 

53-3 
53-1 
52-9 

52-7 
52-5 

534 
53-2 
530 
52-8 
52-6 

53-5 
53*3 
53*1 
52-9 
52-7 

536 
53-4 

53-2 
530 
52-8 

53-7 
53-5 
53-3 
53-1 
52-9 

0-995 
0-994 

28-0 
28-5 
290 
29-5 
300 

51-7 
51-5 

51-3 
51-1 
50-9 

51-8 

51-6 
51-4 
51-2 
51-0 

51-9 

51-7 
51-5 
51-3 
5M 

52-0 
51-8 
51-6 
51-4 
51-2 

52-1 
51  9 

51-7 
51-5 
513 

52-2 
520 
51-8 
51-6 

51-4 

52*3 
52-1 
519 
51-7 
51-5 

52-5 
52-2 
52-0 
51-8 
51*6 

52-6 
52-3 
52-1 
519 

51-7 

52-7 
52-4 
52-2 
52-0 
51*8 

0994 
0993 
0992 

30-5 
31-0 

31-5 
320 
32-5 

50-7 
505 
50-3 
501 
499 

50-8 
50-6 
50-4 
50-2 
500 

509 

50-7 
50-5 
50-3 
50-1 

510 

50-8 
50-6 
50-4 
50-2 

51-1 
50-9 
50-7 
50-5 
50*3 

51-2 
51-0 
50-8 
50-6 
50-4 

51-3 
51-1 
50-9 
50-7 
50-5 

51-4 
51-2 
510 
508 
506 

51-5 
51-3 
51-1 
509 

50-7 

51-6 
51-4 
51-2 
510 
50-8 

0-991 
0990 

330 
33-5 
340 
34-5 
350 

49-7 
49-5 
493 
491 
48-9 

498 
496 
49-4 
49-2 
490 

499 
49-7 
495 
49-3 
49-1 

500 
49-8 
496 
494 
49-2 

50-1 
499 
49-7 
49-5 
49-3 

50-2 
500 
49*8 
49-6 
49-4 

50-3 
501 
49-9 
49-7 
49-5 

50-4 
50-2 
500 
498 
49*6 

50*5 
50-3 
501 
499 
49-7 

50-6 
50-4 
50-2 
500 
49-8 

0-990 
0-989 
0-988 

360 
370 
380 
390 
400 

485 
481 

47-7 
47-3 
46  8 

486 
48-2 
47-8 
47-4 
46-9 

48-7 
48-3 
47-9 
47-5 
47-0 

488 
484 
480 
47  6 
47-2 

48-9 
48-5 
48-1 
47-7 
47-3 

490 

48-6 
48-2 
47-8 
47-4 

49-1 
487 
48-3 
47-9 
47-5 

49-2 
48-8 
48-4 
48-0 
47-6 

49-3 
489 
48-5 
48-1 
47-7 

494 
490 
486 
48-2 
47-8 

0987 
0*987 
0986 
0-985 
0-984 

Litres  per 
100  kg  at 

108-8 

108-8 

1089 

108-9     108-9     108-9 

1090 

1090 

109-0 

1090 

Observed 

Degree 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(  56°  Range  ) 


Observed 

Observed  De 

gree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

560 

56-1 

1  56-2 

56-3 

56-4 

56-5 

566 

56-7 

56-8 

56*9   | 

20  °C 

°C 

1 

1 

1 

Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

i 

Factor 

00 

64-0 

64-0 

64-1 

64-2 

64-3 

64-4 

64-5 

64-6 

64-7 

64*8 

1017 

0-5 

638 

63-9 

639 

64-0 

641 

64-2 

64-3 

64-4 

64-5 

64*6 

1-0 

636 

63-7 

63-8 

63-9 

63-9 

64-0 

64-1 

64-2 

64-3 

64*4 

1016 

1-5 

63-4 

63-5 

63-6 

63-7 

63-8 

639 

63-9 

640 

64-1 

64*2 

2-0 

63-2 

63-3 

634 

63-5 

63-6 

63-7 

63-8 

63-9 

63-9 

640 

1015 

2-5 

630 

63-1 

63-2 

63-3 

634 

635 

63-6 

637 

63-8 

63-9 

3-0 

62-8 

62-9 

630 

63-1 

63-2 

63-3 

634 

63-5 

636 

63*7 

1014 

3-5 

62-6 

62-7 

62-8 

62-9 

63-0 

63-1 

63-2 

63-3 

63-4 

63*5 

4-0 

62-4 

62-5 

62-6 

62-7 

62-8 

62-9 

630 

631 

63-2 

63*3 

1013 

4-5 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

62-6 

62-7 

62-8 

629 

63-0 

63*1 

5-0 

620 

62-1 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

62-6 

62-7 

62-8 

629 

1012 

5-5 

61-8 

61-9 

620 

62-1 

62-2 

623 

62-4 

62-5 

62-6 

62*7 

60 

61-6 

61-7 

61*8 

61  9 

620 

62-1 

62-2 

623 

62-4 

62-5 

1012 

6-5 

61-4 

615 

616 

61-7 

61-8 

61-9 

62-0 

62-1 

62-2 

62*3 

7-0 

61-2 

61-3 

61-4 

61-5 

616 

61-7 

618 

61-9 

620 

62*1 

1011 

7-5 

61-0 

61-1 

612 

61-3 

61-4 

61-5 

61-6 

61-7 

61-8 

619 

8-0 

60-8 

609 

61-0 

611 

61'2 

61*3 

614 

61-5 

616 

61-7 

1010 

8-5 

60-6 

60-7 

60-8 

60-9 

610 

61-1 

61-2 

613 

61-4 

615 

90 

60-4 

60-5 

606 

60-7 

608 

609 

610 

61-1 

612 

61*3 

1009 

9-5 

60-2 

60-3 

60-4 

60-5 

606 

60-7 

60'8 

60*9 

61*0 

61-1 

100 

600 

60- 1 

602 

60-3 

604 

60-5 

606 

607 

60-8 

60*9 

1*008 

105 

59-8 

599 

600 

60-1 

60-2 

603 

60-4 

605 

60-6 

60*7 

110 

596 

59-7 

598 

59-9 

600 

60-1 

60-2 

60-3 

60*4 

605 

1-007 

11-5 

594 

595 

596 

59-7 

59-8 

599 

60-0 

60-1 

60-2 

60-3 

120 

59'2 

59-3 

59-4 

59-5 

59-6 

59-7 

598 

59-9 

600 

60*1 

1007 

12  5 

590 

59  1 

59-2 

59-3 

594 

59-5 

596 

59-7 

59*8 

599 

130 

58-8 

58-9 

590 

59-1 

592 

59-3 

59-4 

595 

59*6 

597 

1006 

13-5 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

59-0 

59-1 

59-2 

59-3 

59*4 

59*5 

14-0 

584 

58-5 

58-6 

58-7 

58-8 

589 

590 

591 

59-2 

59-3 

1005 

14-5 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

590 

591 

150 

58-0 

58-1 

58'2 

58-3 

58'4 

58-5 

58-6 

58-7 

58*8 

58*9 

1004 

15-5 

57-8 

57-9 

58-0 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

58*6 

58*7 

16-0 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

58-0 

58'1 

58-2 

58-3 

58*4 

58*5 

1*003 

16-5 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

57'8 

57-9 

58-0 

58-1 

58-2 

58-3 

17-0 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

58-0 

58*1 

1*002 

17-5 

57-0 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

575 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

180 

56-8 

569 

57-0 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

1002 

18-5 

56-6 

56-7 

56-8 

56-9 

57-0 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

190 

56-4 

56-5 

56-6 

56-7 

56-8 

56-9 

570 

571 

57*2 

57-3 

1*001 

195 

56-2 

56-3 

56-4 

56-5 

56-6 

56-7 

56-8 

569 

57*0 

57-1 

200 

560 

56-1 

56-2 

56-3 

56-4 

56-5 

56-6 

56-7 

56*8 

569 

1000 
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Table  1  —  (  Continued  ) 

(  56°  Range  ) 

Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

560 

56-1 

56-2 

56-3 

56-4 

56-5 

56-6 

56-7 

56-8 

56-9 

■ 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

55-8 

55-9 

56-0 

56-1 

56-2 

56-3 

564 

565 

56-6 

56-7 

210 

55-6 

55-7 

55-8 

55-9 

56-0 

561 

562 

56-3 

56-4 

56-5 

0-999 

21-5 

554 

55-5 

55-6 

55-7 

55-8 

55-9 

560 

561 

56-2 

563 

220 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

558 

559 

56-0 

561 

0-998 

22-5 

550 

55-1 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

55*6 

557 

558 

559 

23-0 

54-8 

54-9 

55-0 

55-1 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

0-998 

23-5 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

550 

55-1 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

24-0 

54-4 

54-5 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

55-0 

55-1 

55-2 

55-3 

0-997 

24-5 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

546 

54-7 

54-8 

54-9 

550 

551 

25-0 

54-0 

54-1 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

0-996 

25-5 

53-8 

53-9 

54-0 

541 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

54-6 

54-7 

260 

53-6 

53-7 

53-8 

539 

540 

54-1 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

0-995 

26-5 

534 

53-5 

53-6 

53-7 

53-8 

53-9 

54-0 

541 

54-2 

54-3 

27-0 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

53-6 

53-7 

53-8 

539 

54-0 

54-1 

0-994 

27-5 

530 

53-1 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

53-6 

53-7 

53-8 

53-9 

28-0 

52-8 

52-9 

530 

53-1 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

536 

53-7 

0-994 

28-5 

52-5 

52-7 

52-8 

52-9 

53-0 

53-1 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

290 

52-3 

524 

52-5 

52-6 

52-7 

52-9 

530 

53'1 

53-2 

53-3 

0-993 

29-5 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

52-6 

52-7 

52-8 

52-9 

53-1 

30-0 

51-9 

52-0 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

52-6 

52-7 

52-8 

0-992 

30-5 

51-7 

51-8 

51-9 

52-0 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

52-6 

31-0 

51-5 

51-6 

51-7 

51-8 

519 

520 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

0-991 

31-5 

51-3 

51-4 

51'5 

51-6 

51-7 

51-8 

51-9 

52-0 

52-1 

52-2 

32-0 

511 

51-2 

51-3 

51-4 

51-5 

516 

517 

51-8 

51-9 

52-0 

0-990 

32-5 

50-9 

51-0 

51-1 

51-2 

51-3 

51-4 

51-5 

51-6 

51  7 

51-8 

330 

50-7 

50-8 

50-9 

51-0 

51-1 

512 

513 

51  4 

51-5 

51-6 

0-990 

33-5 

50-5 

506 

50-7 

50-8 

50-9 

510 

511 

51-2 

51-3 

51-4 

34-0 

50-3 

50-4 

50-5 

50-6 

50-7 

50-8 

50-9 

510 

511 

51-2 

0-989 

345 

50-1 

50-2 

50-3 

50-4 

50-5 

50-6 

50-7 

50-8 

50-9 

510 

35-0 

499 

50-0 

50-1 

50-2 

50-3 

50-4 

50-5 

50-6 

50-7 

50-8 

0-988 

360 

495 

496 

49-7 

49-8 

49-9 

50-0 

50-1 

50-2 

503 

50-4 

0-987 

370 

49-1 

49-2 

49-3 

49-4 

49-5 

49-6 

49-7 

49-8 

49-9 

50-0 

0-986 

380 

48"7 

48-8 

48-9 

490 

49-1 

49-2 

49-3 

49-4 

495 

49-6 

0-986 

390 

48-3 

48-4 

48-5 

48-6 

48-7 

48-8 

48-9 

490 

49-1 

49-2 

0985 

400 

47-9 

480 

48-1 

48-2 

48-3 

48-4 

48-5 

48-6 

48-7 

48-8 

0-984 

Litres  per 

100  kg  at 

109- 1 

109'1 

109- 1 

109- 1 

109-2 

1092 

1092 

109-2 

1093 

1093 

Observed 

Degree 
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Table  1     Temperature  Correction  Data 

(  57°  Range  ) 


Observed 

57-0 

Observed  De 

gree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

57-1 

|    57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

578 

57'9 

20°C 

°C 

Conversion 

Corresponding  Degree ' 

at  20°C 

Factor 

o-o 

64-9 

650 

65-1 

65-2 

65-3 

654 

65-5 

656 

65-7 

65-8 

1-017 

0-5 

64-7 

64-8 

649 

650 

65-1 

65-2 

65-3 

654 

65-5 

656 

1-0 

64-5 

64-6 

64-7 

64-8 

64-9 

650 

65-1 

652 

65-3 

654 

1016 

1-5 

64-3 

64-4 

645 

64-6 

64-7 

64-8 

64-9 

650 

65-1 

65-2 

2-0 

641 

64-2 

643 

64-4 

64-5 

64-6 

64-7 

648 

64-9 

65-0 

1015 

2-5 

639 

64-0 

641 

642 

64-3 

64-4 

64-5 

646 

647 

64-8 

3-0 

63-8 

63-9 

639 

64-0 

64-1 

64-2 

64-3 

64-4 

64-5 

64-6 

1014 

3-5 

63-6 

63-7 

63-8 

63-9 

640 

64-0 

64-1 

642 

64-3 

64-4 

4-0 

63-4 

63-5 

636 

63-7 

63-8 

639 

64-0 

640 

64-1 

64-2 

1013 

4-5 

63-2 

63  3 

63-4 

63-5 

636 

63-7 

63-8 

639 

64-0 

640 

5-0 

63-0 

63-1 

63-2 

63-3 

63-4 

63'5 

63-6 

63-7 

63-8 

63-9 

1013 

5-5 

62-8 

62-9 

63-0 

63-1 

63-2 

63-3 

63-4 

63-5 

636 

63-7 

6-0 

62-6 

62-7 

628 

62-9 

630 

63-1 

63-2 

63-3 

63-4 

63-5 

1-012 

6-5 

62-4 

62-5 

62-6 

62-7 

62-8 

62  9 

63-0 

63-1 

63-2 

63-3 

7-0 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

626 

62' 7 

62-8 

62-9 

63-0 

63-1 

1011 

7-5 

62-0 

62-1 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

62-6 

62-7 

62-8 

62-9 

8-0 

61-8 

61-9 

620 

62-1 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

62-6 

62-7 

1010 

8-5 

61-6 

61-7 

61-8 

61-9 

620 

62-1 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

9-0 

61-4 

61-5 

61-6 

61-7 

61-8 

61-9 

620 

62-1 

62-2 

62-3 

1-009 

9-5 

61-2 

61-3 

61-4 

61-5 

616 

61-7 

61-8 

61-9 

62-0 

62-1 

100 

61'0 

611 

61-2 

61-3 

61-4 

61-5 

61-6 

61-7 

61-8 

619 

1008 

10-5 

60-8 

609 

61-0 

61-1 

61-2 

61-3 

61-4 

61-5 

61-6 

617 

110 

606 

60-7 

608 

60-9 

610 

61-1 

61-2 

613 

61-4 

61-5 

1-008 

11-5 

60-4 

60-5 

606 

60-7 

60-8 

60-9 

610 

61-1 

61-2 

613 

12-0 

60-2 

60-3 

60-4 

60-5 

606 

60-7 

60-8 

60-9 

61-0 

61-1 

1-007 

12-5 

60-0 

60-1 

60-2 

60-3 

604 

60-5 

60-6 

60-7 

60-8 

609 

13-0 

59-8 

599 

60-0 

60-1 

60-2 

60-3 

60-4 

605 

60-6 

60-7 

1006 

13-5 

596 

59-7 

59-8 

59-9 

600 

60-1 

60-2 

60-3 

60-4 

60-5 

140 

59-4 

59  5 

596 

59-7 

59-8 

599 

600 

60- 1 

60-2 

60-3 

1-005 

14-5 

59-2 

59'3 

594 

59-5 

59-6 

59-7 

59-8 

599 

60-0 

60-1 

15-0 

59-0 

591 

59-2 

59-3 

59-4 

59-5 

59-6 

59-7 

59-8 

599 

1-004 

15-5 

58-8 

58-9 

59-0 

59-1 

59-2 

59-3 

59-4 

59-5 

59-6 

59-7 

160 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

59-0 

591 

59-2 

59-3 

59-4 

59-5 

1-003 

165 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

59-0 

591 

592 

59-3 

17-0 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

586 

58-7 

58-8 

589 

59-0 

59-1 

1-002 

17-5 

58-0 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

58-6 

58'7 

58-8 

58-9 

18-0 

57-8 

57-9 

58-0 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

1-002 

18-5 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

58-0 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

190 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

58-0 

58-1 

58-2 

58-3 

1001 

19-5 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

58-0 

58-1 

200 

57-0 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

57-6 

57'7 

57-8 

57-9 

1-000 
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Table  1  —  (  Continued  ) 
(  57°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

570 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

576 

57-7 

57-8 

57-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

56-8 

56-9 

570 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

210 

56-6 

56-7 

56-8 

56-9 

57-0 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

0-999 

21-5 

564 

56-5 

56-6 

56-7 

56-8 

56-9 

57-0 

57-1 

57-2 

57-3 

220 

56-2 

56-3 

56-4 

56-5 

56-6 

56.7 

56-8 

569 

57-0 

57-1 

0-998 

22-5 

560 

56-1 

56-2 

56-3 

56-4 

565 

566 

56-7 

56-8 

56-9 

23-0 

55-8 

55-9 

56-0 

56-1 

56-2 

56-3 

56-4 

56-5 

56-6 

56-7 

0-998 

23-5 

55-6 

55-7 

55-8 

'55-9 

56-0 

56-1 

56-2 

56-3 

56-4 

56-5 

240 

55-4 

55-5 

556 

55-7 

55-8 

55-9 

56-0 

56-1 

56-2 

56-3 

0-997 

24-5 

55.2 

55-3 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

55-8 

55-9 

56-0 

56-1 

25-0 

55-0 

55-1 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

55-8 

55-9 

0-996 

25-5 

54-8 

54-9 

55-0 

55-1 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

26-0 

546 

54-7 

54-8 

54-9 

55-0 

55-1 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

0-995 

26-5 

544 

54-5 

54-6 

54-7 

54-8 

549 

550 

55-1 

55-2 

55-3 

270 

542 

543 

54-4 

54-5 

54-6 

54-7 

54*8 

54-9 

550 

55-1 

0994 

27"5 

54-0 

54-1 

54-2 

54-3 

54-4 

54.5 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

28-0 

53  8 

539 

54-0 

54-1 

54-2 

54-3 

b 

54-4 

54-5 

54-6 

54-7 

0-993 

28-5 

53-6 

53-7 

53-8 

53-9 

540 

54-1 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

29-0 

53-4 

53-5 

536 

53-7 

53-8 

539 

540 

54-1 

54-2 

54-3 

0-993 

29-5 

53-2 

53-3 

534 

53-5 

536 

53-7 

53-8 

53-9 

54-0 

541 

300 

529 

530 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

53-6 

53-7 

538 

53-9 

0-992 

30-5 

52-7 

52-8 

52-9 

53-0 

53-1 

53.2 

53-4 

53-5 

53-6 

53-7 

310 

52-5 

52-6 

52-7 

52-8 

52-9 

53-0 

53-1 

53-2 

53-3 

53-5 

0-991 

315 

52-3 

52-4 

52-5 

52-6 

52-7 

52-8 

529 

530 

53-1 

53-2 

32-0 

521 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

526 

52-7 

528 

52-9 

53-0 

0-990 

32-5 

51-9 

52-0 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

526 

52-7 

52-8 

33-0 

51*7 

51-8 

51-9 

52-0 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

52-6 

0-989 

33-5 

515 

51-6 

51-7 

51-8 

51-9 

520 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

340 

51-3 

51-4 

515 

516 

51-7 

51-8 

519 

52-0 

52-1 

52-2 

0-989 

34-5 

51-1 

51-2 

51-3 

51  4 

51-5 

51-6 

51-7 

51-8 

51-9 

52-0 

35-0 

50-9 

510 

51-1 

51-2 

51-3 

51-4 

51-5 

516 

51-7 

51-8 

0-988 

36-0 

50-5 

50-6 

50-7 

50-8 

509 

51-0 

51-1 

51-2 

51-3 

51-4 

0-987 

37-0 

50- 1 

502 

50-3 

50  4 

50-5 

50-6 

50-7 

50-8 

50-9 

510 

0-986 

38'0 

497 

49-8 

499 

50-0 

50-1 

50-2 

50-3 

50-4 

50-5 

50-6 

0986 

39.0 

49-3 

494 

495 

49-6 

49-7 

49-8 

499 

500 

50- 1 

50-2 

0-985 

40-0 

48-9 

490 

49-1 

49-2 

493 

494 

495 

49'6 

49-7 

49-8 

0984 

Litres  per 

100  kg  at 

109-3 

1093 

1094 

1094 

109-4 

109-4 

1095 

109-5 

109-5 

109-5 

Observed 

Degree 
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Table  1     Temperature  Correction  Data 

(  58°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

58-0 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

659 

660 

661 

66-2 

66-3 

664 

66-5 

666 

667 

668 

1017 

0-5 

65-7 

65-8 

65-9 

660 

66-1 

66-2 

66-3 

66-4 

66-5 

66-6 

1-0 

65-5 

656 

65-7 

65-8 

65-9 

660 

661 

66-2 

66-3 

66-4 

1016 

1-5 

65-3 

65-4 

65-5 

65-6 

65-7 

65-8 

659 

66-0 

66-1 

66-2 

20 

651 

65-2 

653 

654 

65-5 

65-6 

65-7 

65-8 

659 

66.0 

1015 

2-5 

649 

65-0 

65-1 

65-2 

65-3 

65-4 

655 

65-6 

65-7 

65-8 

3-0 

64-7 

64-8 

64-9 

65-0 

65-1 

65-2 

65-3 

65-4 

65-5 

65-6 

0014 

3-5 

645 

64-6 

64-7 

64-8 

649 

65-0 

65-1 

65-2 

65-3 

654 

4-0 

64-3 

64-4 

64-5 

64-6 

64-7 

64-8 

64-9 

650 

65-1 

65-2 

1014 

4-5 

641 

64-2 

64-3 

64-4 

64-5 

646 

64-7 

648 

64-9 

65-0 

50 

64-0 

640 

64-1 

64-2 

64-3 

64-4 

64-5 

64-6 

64.7 

64-8 

1013 

5-5 

63-8 

63-9 

640 

64-1 

64-1 

64-2 

643 

64-4 

64-5 

64-6 

60 

636 

63-7 

63-8 

639 

64-0 

64-1 

64-2 

64-2 

64-3 

64-4 

1012 

65 

63-4 

635 

63-6 

63-7 

63-8 

63-9 

640 

64-1 

64-2 

643 

70 

632 

633 

634 

63-5 

63-6 

63-7 

63-8 

63-9 

640 

64-1 

1011 

7-5 

63-0 

63-1 

63-2 

63-3* 

63-4 

635 

63-6 

637 

63-8 

63-9 

80 

62-8 

62-9 

63-0 

63-1 

63-2 

63-3 

63-4 

63-5 

63-6 

637 

1-010 

8-5 

62-6 

62-7 

62-8 

629 

630 

63-1 

63-2 

63-3 

63*4 

635 

90 

62-4 

625 

62-6 

62-7 

62-8 

62-9 

63-0 

63-1 

632 

63-3 

1009 

95 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

62-6 

62-7 

62-8 

62-9 

63-0 

631 

100 

620 

62-1 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

62-6 

62-7 

62-8 

62-9 

1-008 

105 

618 

619 

62-0 

62-1 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

62-6 

62-7 

11-0 

61-6 

61-7 

61-8 

61-9 

62-0 

62-1 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

1-008 

11-5 

61-4 

61-5 

61  6 

617 

61-8 

61-9 

62-0 

62-1 

62-2 

62-3 

120 

61-2 

61-3 

61-4 

615 

61'6 

61-7 

61-8 

61-9 

620 

621 

1007 

12-5 

610 

61-1 

61-2 

613 

614 

61-5 

61-6 

61-7 

618 

61-9 

130 

60-8 

609 

61-0 

61-1 

612 

61-3 

614 

61-5 

61-6 

61-7 

1-006 

135 

60-6 

60-7 

60-8 

60-9 

610 

611 

61-2 

61-3 

61-4 

61-5 

140 

60-4 

60-5 

60-6 

60-7 

608 

609 

61-0 

61-1 

612 

61*3 

1005 

14-5 

60-2 

60-3 

60-4 

60-5 

60'6 

60-7 

60-8 

609 

61-0 

611 

150 

600 

601 

60-2 

603 

60-4 

60-5 

60-6 

60-7 

60-8 

60-9 

1-004 

15-5 

59-8 

59-9 

60-0 

60- 1 

602 

60-3 

60-4 

60-5 

60-6 

60-7 

160 

596 

59-7 

598 

599 

600 

601 

60-2 

60-3 

60-4 

60'5 

1003 

165 

59-4 

59'5 

59-6 

59-7 

598 

59*9 

600 

601 

60-2 

603 

17-0 

592 

59-3 

59-4 

59-5 

596 

59-7 

59-8 

59-9 

600 

601 

1-003 

17-5 

590 

591 

59-2 

59-3 

594 

59-5 

59-6 

59-7 

59-8 

599 

180 

58-8 

58-9 

59-0 

59-1 

59'2 

59-3 

59-4 

59-5 

59-6 

59-7 

1-002 

18-5 

586 

58-7 

58-8 

58-9 

590 

59-1 

59-2 

59-3 

59-4 

59-5 

190 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

590 

59-1 

59-2 

59-3 

1-001 

19-5 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

586 

58'7 

58-8 

589 

590 

59-1 

200 

580 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

586 

58-7 

58-8 

58-9 

1000 
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Table  1  —  (  Continued ) 

(  58°  Range  ) 

Observed 

Temperature 

°C 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

58-0 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

58-8 

589 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree 

at  20°C 

Factor 

20-5 
21-0 
21-5 
22-0 
22-5 

57-8 
57-6 
57-4 
57-2 
57-0 

57-9 

57-7 
57-5 
57-3 
57-1 

58-0 
57-8 
57-6 
57-4 
57-2 

58-1 
57-9 
57-7 
57-5 
57-3 

58-2 
580 
57-8 
57-6 
574 

58-3 
58-1 
57-9 
57-7 
57-5 

58-4 
58-2 
58-0 
578 
57-6 

585 
58-3 
58-1 
57-9 
57-7 

58-6 
58-4 
58'2 
580 

57-8 

58-7 
58-5 
58-3 
58-1 
57-9 

0999 
0-998 

23-0 
23-5 
240 
24-5 
250 

56-8 
56-6 
56-4 
56-2 
560 

56-9 
56-7 
56-5 
56-3 
56*1 

57-0 
56-8 
56-6 
56-4 
56-2 

57-1 
56-9 
56-7 
565 
56-3 

57-2 
57-0 
568 
56-6 
564 

57'3 
57-1 
56-9 
56-7 
56-5 

57-4 
57-2 
57-0 
56-8 
56-6 

57-5 
57-3 
57-1 
569 
56-7 

57-6 
57-4 
57-2 
57-0 
568 

57-7 
57-5 
57-3 
57-1 
569 

0-998 
0997 
0-996 

25-5 
260 
265 
270 

27-5 

55-8 
55-6 
55-4 
55-2 
55-0 

55-9 

55-7 
55-5 
55-3 
55-1 

56-0 
55-8 
55-6 
55-4 
55-2 

56-1 
55-9 
55-7 
55-5 
55-3 

56-2 
560 
55-8 
556 

55-4 

56-3 
56-1 
55-9 

55-7 
55-5 

56-4 
56-2 
56-0 
55-8 
55-6 

56-5 
56-3 
56-1 
55-9 
55-7 

566 
56-4 
56-2 
56-0 
55-8 

567 
56-5 
56-3 
56-1 
55-9 

0-995 
0-994 

280 
'     28-5 
290 
295 
300 

54-8 
54-6 
54-4 
54-2 
540 

54-9 
54-7 
54-5 
54-3 
54-1 

550 
54-8 
54-6 
54-4 
54-2 

55-1 
54-9 

54  7 
54-5 
54-3 

55-2 
550 
54-8 
54-6 
54-4 

55-3 
55-1 
54-9 
54-7 
54-5 

55-4 
55-2 
55-0 
54-8 
54-6 

55-5 
55-3 
55-1 
54-9 

54-7 

55-6 
55-4 
55-2 
55-0 
54-8 

55-7 
55-5 
55'3 
55-1 
54-9 

0-993 
0-993 
0992 

30-5 
310 
31-5 
32-0 

32-5 

53-8 
53-6 
53-3 
53-1 
52-9 

53-9 
53-7 
53-4 
53-2 
53-0 

54-0 
53-8 
53-6 
53-3 
53-1 

54-1 
53-9 
53-7 
53-4 
53-2 

54-2 
54-0 
53-8 
53-6 
53-3 

54-3 
54-1 

53-9 
53-7 
53-4 

54-4 
54-2 
540 
53-8 
53-5 

54-5 
54-3 
54-1 
53-9 
53-7 

54-6 
54-4 
54-2 
54-0 
53-8 

54-7 
54-5 
54-3 
54-1 
53-9 

0  991 
0-990 

33-0 
33-5 
340 
34-5 
35-0 

52-7 
52-5 
52-3 
52-1 
51-9 

52-8 
52-6 
52-4 
52-2 
52-0 

52-9 
52-7 
52-5 
52-3 
52-1 

53-0 
52-8 

52-6 
52-4 
52-2 

531 

52-9 
52-7 
52-5 
52-3 

53-2 
53-0 
52-8 
52-6 
52-4 

53-3 
531 

52-9 

52-7 
52-5 

53-4 
53-2 
530 
52-8 
52-6 

53-5 
53-3 
53-1 
52-9 

52-7 

53-7 
53-4 
53-2 
530 

52-8 

0-989 
0-989 
0-988 

36-0 
37-0 
38-0 
39-0 
40-0 

51-5 
511 

50-7 
50-3 
49-9 

51-6 
51-2 
50-8 
50-4 
50-0 

51-7 
51-3 
50-9 
50-5 
50-1 

51-8 
51-4 
51-0 
50-6 
50-2 

51-9 

51-5 
511 

50-7 
50-3 

52'0 
51  6 

51-2 
50-8 
50-4 

52-1 
51-7 
51-3 
50-9 

50-5 

52-2 
51-8 
51-4 
51-0 
50-6 

52-3 
51-9 
51-5 
5M 
50-7 

52-4 
52-0 
51-6 
51-2 
50-8 

0-987 
0-986 
0-985 
0-985 
0-984 

Litres  per 
100  kg  at 

109-6 

109-6 

109-6 

1096 

109-7 

109-7 

109-7 

1098 

109-8 

109-8 

i     Observed 

Degree 
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Table  1    Temperature  Correction  Data 

(  59°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

°C 

59-0 

59  1 

59-2 

59-3       59-4  |    59-5 

59-6 

597 

59-8 

599 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

669 

670 

67-1 

67-2 

67-3 

67-4 

67-5 

67-6 

67-7 

67-8 

1017 

0-5 

66-7 

668 

66'9 

67-0 

67-1 

67-2 

67-3 

67-4 

67-5 

67-6 

1-0 

66-5 

66-6 

66-7 

66*8 

66-9 

67-0 

67- 1 

67-2 

67-3 

67-4 

1016 

1-5 

663 

66-4 

665 

66-6 

667 

66-8- 

66-9 

670 

67-1 

67-2 

2-0 

66-1 

66-2 

663 

66-4 

66-5 

666 

66-7 

66-8 

669 

670 

1015 

2-5 

65-9 

660 

661 

66-2 

66-3 

664 

66-5 

666 

66-7 

66-8 

30 

65-7 

65-8 

659 

660 

66-1 

662 

66-3 

66-4 

66-5 

66-6 

1014 

3-5 

655 

65-6 

65-7 

65-8 

659 

660 

66-1 

66-2 

66-3 

66-4 

4-0 

65-3 

65-4 

65-5 

65-6 

65-7 

65-8 

65-9 

660 

66-1 

66-2 

1014 

4-5 

65-1 

65-2 

65-3 

65-4 

65-5 

656 

65-7 

65-8 

65-9 

66-0 

5-0 

64-9 

65-0 

651 

65-2 

65-3 

654 

65-5 

65-6 

65-7 

65-8 

1013 

5-5 

64-7 

64-8 

64-9 

650 

65-1 

65-2 

65-3 

65-4 

65-5 

656 

60 

64-5 

64-6 

647 

64-8 

64-9 

650 

65-1 

65-2 

65-3 

65-4 

1-012 

6-5 

643 

64-4 

64-5 

64-6 

64-7 

64-8 

64-9 

65-0 

65-1 

65-2 

7-0 

642 

64-3 

64-4 

64-4 

64-5 

64-6 

64-7 

64-8 

64-9 

650 

1-01 1 

7-5 

64-0 

64-1 

64-2 

64-3 

64-4 

64-4 

64-5 

64-6 

64-7 

64-8 

8-0 

63-8 

63-9 

64-0 

64-1 

64-2 

64-3 

64-4 

64-5 

64-6 

64-6 

1-010 

8-5 

63-6 

63-7 

63-8 

639 

64-0 

64-1 

64-2 

64-3 

644 

64-5 

9-0 

63-4 

63-5 

63-6 

63-7 

638 

63-9 

640 

64-1 

64-2 

64-3 

1-009 

9-5 

63-2 

63-3 

63-4 

63-5 

63-6 

63-7 

63-8 

63-9 

64-0 

64-1 

10-0 

63-0 

63-1 

63-2 

63-3 

63-4 

63-5 

63-6 

63-7 

63-8 

63-9 

1-008 

10-5 

62-8 

62-9 

63-0 

63-1 

63-2 

63-3 

63-4 

63'5 

63-6 

63-7 

11-0 

62-6 

62-7 

62-8 

62-9 

630 

63-1 

63-2 

63-3 

63-4 

63-5 

1-008 

11-5 

62-4 

62-5 

62-6 

62-7 

62-8 

62-9 

630 

63-1 

63-2 

63-3 

12-0 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

62-6 

62-7 

62-8 

62-9 

63-0 

631 

1007 

12-5 

620 

621 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

62-6 

62-7 

62-8 

62-9 

130 

61-8 

61-9 

620 

62-1 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

62-6 

627 

1006 

13-5 

61  6 

61-7 

61-8 

61-9 

62-0 

62-1 

62-2 

62-3 

624 

62-5 

140 

61-4 

61-5 

61  6 

61'7 

61-8 

61-9 

620 

62-1 

62-2 

62-3 

1005 

14-5 

61-2 

61-3 

614 

615 

61-6 

61-7 

61-8 

61-9 

620 

62-1 

150 

610 

61-1 

61-2 

61-3 

61-4 

61-5 

61-6 

61-7 

618 

61-9 

1-004 

155 

60-8 

60-9 

610 

61-1 

61-2 

61-3 

61-4 

61-5 

61-6 

61-7 

160 

606 

60-7 

60-8 

60-9 

61  0 

611 

61-2 

61-3 

61-4 

61-5 

1-003 

16-5 

604 

60-5 

60-6 

60-7 

60-8 

609 

61-0 

61-1 

61-2 

61-3 

17-0 

602 

60-3 

604 

60-5 

606 

60-7 

60-8 

609 

61-0 

61-1 

1-003 

17-5 

600 

60-1 

60-2 

603 

60-4 

60-5 

60-6 

60-7 

60-8 

60-9 

18-0 

59-8 

599 

600 

60-1 

60-2 

60-3 

60-4 

60-5 

606 

60-7 

1002 

18-5 

596 

59-7 

598 

59-9 

60-0 

60-1 

60-2 

60-3 

60-4 

60-5 

190 

594 

59-5 

59-6 

59-7 

59-8 

599 

600 

60- 1 

60-2 

60-3 

1001 

19-5 

59-2 

593 

59-4 

59-5 

59-6 

59-7 

59-8 

59-9 

600 

60-1 

20-0 

590 

59-1 

59-2 

59-3 

59-4 

59-5 

59-6 

59-7 

59-8 

59-9 

1-000 
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Table  1  —  (  Continued  ) 
(  59 ° Range  ) 


Observed 

Obseryed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

CTC 

590 

59-1 

59-2 

59'3 

59-4 

59*5 

59-6 

59-7 

59-8 

599 

20aC 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

58-8 

58-9 

59-0 

591 

592 

593 

594 

595 

59-6 

59-7 

21-0 

58-6 

58-7 

58-8 

589 

590 

591 

59-2 

59-3 

59-4 

59-5 

0-999 

21-5 

58-4 

58-5 

59-6 

58-7 

58-8 

58-9 

59-0 

59-1 

59-2 

59-3 

22-0 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

586 

58-7 

58-8 

58-9 

59-0 

59-1 

0-998 

22-5 

580 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

23-0 

57-8 

57-9 

580 

581 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

0.997 

23-5 

57-6 

57-7 

57-8 

579 

58-0 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

240 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

58-0 

58-1 

58-2 

58-3 

0-997 

24-5 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

58-0 

58-1 

25-0 

57-0 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

0-996 

25-5 

56-8 

569 

570 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

576 

57-7 

26-0 

56-6 

56-7 

568 

569 

57'0 

57-1 

57-2 

57*3 

57-4 

57-5 

0-995 

26-5 

56-4 

565 

566 

56-7 

568 

56-9 

57-0 

57-1 

57-2 

57-3 

27-0 

56-2 

56-3 

56-4 

56-5 

56-6 

56-7 

56-8 

56-9 

57-0 

57-1 

0-994 

27-5 

560 

56-1 

56-2 

56-3 

564 

565 

56-6 

56-7 

56-8 

569 

280 

55-8 

55-9 

56-0 

56-1 

56-2 

56-3 

56-4 

56-5 

56-6 

56-7 

0-993 

28-5 

55-6 

55-7 

55-8 

559 

56-0 

56-1 

56-2  . 

56-3 

564 

56-5 

290 

55-4 

55-5 

556 

55-7 

55-8 

55-9 

56-0 

56-1 

56-2 

56-3 

0-993 

295 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

556 

557 

55-8 

55-9 

56-0 

56-1 

300 

55.0 

55-1 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

556 

557 

55-8 

55-9 

0992 

305 

54.8 

54-9 

550 

55-1 

55-2 

55-3 

55-4 

555 

55-6 

55-7 

31-0 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

550 

55-1 

55-2 

553 

55-4 

55-5 

0-991 

31-5 

54-4 

54-5 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

55-0 

551 

55-2 

55-3 

32-0 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

55-0 

551 

0-990 

32-5 

54-0 

54-1 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

330 

53-8 

53-9 

54-0 

54-1 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

54-6 

54-7 

0-989 

33'5 

53-5 

53-6 

53-8 

53-9 

54-0 

54-1 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

340 

53-3 

53-4 

53-5 

53-6 

53-8 

53-9 

54-0 

54-1 

54-2 

54-3 

0-988 

34-5 

53-1 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

53-6 

53-8 

53-9 

54-0 

54-1 

35-0 

52-9 

53-0 

53-1 

53-2 

53-3 

53-4 

53-5 

53-6 

53-8 

5  3-9 

0-988 

36-0 

52-5 

52-6 

52-7 

52-8 

52-9 

53-0 

53-1 

53-2 

53-3 

53-4 

0-987 

37-0 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

52-6 

52-7 

52-8 

52-9 

53-0 

0-986 

380 

51-7 

51-8 

51-9 

52-0 

52-1 

52-2 

52-3 

52-4 

52-5 

52-6 

0-985 

390 

51-3 

514 

51-5 

51-6 

51-7 

51-8 

519 

52-0 

52-1 

52-2 

0.984 

400 

50-9 

51-0 

51-1 

51-2 

51-3 

51-4 

51-5 

51-6 

51-7 

51-8 

0984 

Litres  per 

100  kg  at 

109-8 

109-9 

109-9 

1099 

1099 

110-0 

110-0 

1100 

1100 

uo-i 

Observed 

Degree 

123 


IS  2302  :  1989 


Table  1  Temperature  Correction  Data 

( 60°  Range ) 


Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
C 

600 

60-1 

60-2 

603 

604 

60-5 

60-6 

607 

60-8 

609 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 
05 
10 
1-5 
2-0 


67-9 
67-7 
67-5 
67-3 
67-1 


680 
67-8 
67-6 
67-4 
67-2 


68-1 
67-9 
67-7 
67-5 
67-3 


68-2 
68-0 
678 
67-6 
67-4 


68-3 
68-1 
67-9 
67-7 
67-5 


68-4 
68-2 
680 
67-8 
67-6 


68-4 
68-3 
68-1 
67-9 
67-7 


68-5 
68-4 
68-2 
680 
67-8 


686 
68-5 
68-3 
681 
679 


68-7 
68-6 
68-4 
68-2 
68-0 


1017 
1.016 
1-015 


2-5 
3-0 
3-5 
40 
4-5 


669 
66-7 
665 
663 
661 


670 
66-8 
666 
664 
662 


671 

669 
66-7 
66-5 
66'3 


67-2 
67-0 
668 
66-6 
66*4 


67-3 
67  1 
66-9 
66-7 
665 


67-4 
67-2 
670 
668 
666 


675 
673 
67-1 
669 
66-7 


67-6 
67'4 
67-2 
67'0 
66-8 


67"7 
67-5 
67-3 
67-1 
66'9 


67-8 
67-6 
67-4 
67-2 
670 


1-015 
1-014 


50 
5-5 
60 
65 

7-0 


659 

65-7 
655 
65-3 
65-1 


66-0 
65.8 
65-6 
65-4 
65-2 


66-1 
65-9 

65-7 
65-5 
65-3 


66'2 
66-0 
65-8 
65-6 
65-4 


66-3 
661 

659 
65-7 
655 


66-4 
662 
660 
658 
656 


66-5 
66-3 
661 
65-9 

657 


66-6 
66-4 
66-2 
660 
65-8 


66-7 
66-5 
663 
661 
659 


66-8 
66-6 
664 
662 
660 


1-013 
1-012 
1011 


7-5 
8-0 
8-5 
9-0 
9-5 


64-9 
64-7 
64-6 
64-4 
64-2 


65-0 
64-8 
64-7 
64-5 
64-3 


65-1 
64-9 
64-7 
64-6 
64-4 


65-2 
65-0 
64-8 
64-7 
64-5 


65-3 
65-1 
64-9 
64.8 
64-6 


65-4 
65-2 
65-0 

64-8 
64-7 


65-5 
65-3 
65- 1 
64-9 
64-8 


65-6 
65-4 
65-2 
650 
649 


65-7 
65-5 
65-3 
65-1 
650 


658 
65-6 
65-4 
65-2 
65-0 


1010 
1-009 


100 
10-5 
110 
11-5 
120 


64-0 
638 
636 
634 
63-2 


641 
639 

63-7 
635 
63-3 


64-2 
640 
63-8 
636 
63-4 


64-3 
641 

63-9 

63-7 
63-5 


64-4 
64-2 
640 
63-8 
63-6 


64-5 
64-3 
64-1 
639 
63-7 


64-6 
64-4 
64*2 
640 
63-8 


64-7 
64-5 
64-3 
64- 1 
63-9 


64-8 
64-6 
64-4 
64-2 
64-0 


64-9 
64-7 
64-5 
64-3 
64-1 


1-009 
1-008 
1-007 


12-5 
130 
135 

140 

14-5 


630 
62-8 
62-6 
62-4 
62-2 


63-1 
62-9 
62-7 
625 
62-3 


63-2 
630 
62-8 
62-6 
62-4 


63-3 
631 
62-9 
62-7 
62-5 


63-4 
63-2 
63-0 
62-8 
62-6 


63-5 
633 
63-1 
62-9 
62-7 


63-6 
634 
63.2 
630 
62-8 


63-7 
63-5 
63-3 
63-1 
62-9 


63-8 
636 
63-4 
63-2 
630 


63-9 
63-7 
635 
63.3 
63-1 


1-006 
1-005 


15-0 
15-5 
160 
165 
17-0 


620 
61-8 
61-6 
61-4 
61-2 


62-1 
61-9 
61-7 
61-5 
61-3 


62-2 
620 
618 
61-6 
61-4 


62-3 
62- 1 
61  9 
61-7 
615 


62-4 
62-2 
620 
61-8 

61-6 


62-5 
62-3 
621 
61-9 
61-7 


62-6 
62-4 
622 
620 
61-8 


62-7 
625 
623 
62-1 
61-9 


62-8 
62-6 
62-4 
62-2 
620 


62-9 
62-7 
62-5 
62-3 
621 


1004 
1003 
1.003 


17-5 
180 
18-5 
19-0 
19-5 
20-0 


61-0 
60-8 
60-6 
604 
60-2 
60-0 


61-1 
60-9 
60-7 
60-5 
60-3 
60-1 


61-2 
610 
608 
606 
604 
60-2 


613 
611 
609 
60-7 
605 
603 


614 
61-2 
61-0 
608 
606 
60-4 


61-5 
61-3 
61-1 
60-9 
60-7 
60-5 


616 
61-4 
612 
61-0 
60-8 
606 


61-7 
61-5 
61-3 
611 
60-9 
60-7 


61-8 
61-6 
61-4 
61-2 
61-0 
60-8 


61-9 
61-7 
615 
61-3 
611 
609 


1-002 
1-001 
1-000- 
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Table  1  —  (  Continued ) 
(  60°  Range  ) 


Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

60-0 

60-1 

60-2 

603 

60-4 

605 

60-6 

60-7 

60-8 

609 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  s 

it  20°C 

Factor 

20-5 
210 
21-5 
22-0 
22-5 

598 
596 
59-4 
59-2 
590 

59'9 
59-7 
59-5 
59-3 
59-1 

60-0 
59-8 
59-6 
59-4 
59-2 

601 
59-9 
59-7 
59-5 
59-3 

60-2 
60-0 
59-8 
59-6 
59-4 

60-3 
60-1 
59-9 
59-7 
59-5 

60-4 
60-2 
60-0 
59-8 
59-6 

60-5 
60-3 
60-1 
59-9 
59-7 

60-6 
60-4 
602 
60-0 
59-8 

60-7 
60-5 
60-3 
60-1 
599 

0-999 
0-998 

230 

23-5 
24-0 
24-5 
250 

58-8 
58-6 
58-4 
58-2 
58-0 

589 
58-7 
58-5 
58-3 
58-1 

590 
58-8 
58-6 
58-4 
58-2 

59  1 

58-9 

58-7 
58-5 
58-3 

59-2 
59-0 

58-8 
58-6 
58-4 

59-3 
591 
58-9 
58-7 
58-5 

69-4 
59-2 
59.0 
58-8 
58-6 

595 
593 
59.1 
58-9 

58-7 

59-6 
59-4 
592 
590 
58-8 

59-7 
59.5 
59.3 
59-1 
58-9 

0-997 
0-997 
0-996 

25-5 
260 
265 
270 
27-5 

57-8 
57-6 
57-4 
57-2 
57-0 

57-9 
57-7 
57-5 
57-3 
57-1 

58-0 
57-8 
57-6 
57-4 
57-2 

58-1 
57-9 
57-7 
57-5 
57-3 

58-2 
58-0 
57-8 
57-6 
57-4 

58-3 
58-1 
57-9 
57-7 
57-5 

58-4 
58-2 
58-0 
57-8 
57-6 

58-5 
58-3 
58-1 
57-9 
57-7 

58-6 
58-4 
58-2 
58-0 
57-8 

587 
58-5 
58-3 
58-1 
57-9 

0-995 
0-994 

28-0 
28-5 
290 
29-5 
300 

56-8 
56-6 
56-4 
56-2 
56-0 

56-9 
56-7 
56-5 
56-3 
56-1 

57-0 
56-8 
566 
56-4 
56-2 

57-1 
56-9 
56-7 
56-5 
56-3 

57-2 
57-0 
568 
56-6 
56-4 

57-3 
57-1 
56-9 
56-7 
565 

57-4 
57-2 
570 
56-8  . 
56-6 

57-5 
57-3 
57-1 
569 
56-7 

57-6 
57-4 
57-2 
57-0 
56-8 

57-7 
57-5 
57-3 
57-1 
569 

0-993 
0-992 
0-992 

30-5 
310 
31-5 
32-0 
32-5 

55-8 
55-6 
55-4 
55-2 
550 

55-9 
55-7 
55-5 
55-3 
55-1 

560 
55-8 
55-6 
55-4 
55-2 

561 

55-9 
55-7 
55-5 
55-3 

56-2 
560 
55-8 
55-6 
55-4 

56-3 
56-1 
55-9 

55-7 
55-5 

56-4 
56-2 
560 
55-8 
55-6 

56-5 
56-3 
56-1 
55-9 

55-7 

566 
56-4 
56-2 
56-0 
55-8 

56'7 
56-5 
56-3 
561 
55-9 

0-991 
0-990 

330 

33-5 
34-0 
34-5 
35-0 

54-8 

54-6 
54-4 
54-2 
54-0 

54-9 

54-7 
54-5 
54-3 
54-1 

550 
54-8 
54-6 
54-4 
54-2 

55-1 
54-9 
54-7 
54-5 
54-3 

55-2 
550 
54-8 
54-6 
54-4 

55-3 
55-1 
54-9 
54-7 
54-5 

55-4 
55-2 
55-0 
54-8 
54-6 

55-5 
55-3 
55-1 
54-9 
54-7 

55-6 
55-4 
55-2 
55-0 
54-8 

55-7 
55-5 
55-3 
55-1 
54-9 

0-989 
0-988 
0-988 

36-0 
37-0 
38-0 
39-0 
40-0 

53-5 
53-1 
52-7 
52-3 
51-9 

53-6 

53-2 
52-8 
52-4 
520 

53-8 
53-3 
52-9 
52-5 
52-1 

53-9 
53-4 
53-0 
52-6 
52-2 

54-0 
53-5 
53-1 
52-7 
52-3 

54-1 
53-7 
53-2 
52-8 
52-4 

54-2 
53-8 
53-3 
52-9 

52-5 

54-3 
53-9 
53-4 
53-0 
52-6 

54-4 
54-0 
53-5 
53-1 
52-7 

54-5 
54-1 
53-7 
53-2 
52-8 

0.987 
0986 
0-985 
0-984 
0984 

Litres  per 
100  kg  at 

1101     1 

10-1 

110-2 

110-2 

110-2 

[10-2 

110-3 

1103 

110-3 

110-3 

Observed 

Degree 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(  61°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

610 

61-1 

61-2 

61-3 

61-4 

61-5 

!   61  6 

617 

61-8 

61  9 

20°C 

°C 

| 

Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

68-8 

68-9 

690 

69-1 

69-2 

693 

694 

695 

696 

69-7 

1017 

0-5 

686 

68-7 

68*8 

68-9 

690 

691 

692 

693 

69-4 

69-5 

10 

685 

68-6 

687 

68-7 

68-8 

68*9 

690 

691 

692 

69-3 

1016 

1-5 

683 

68-4 

68-5 

68-6 

68-7 

68'8 

68-9 

689 

690 

69-1 

2-0 

68-1 

68-2 

68-3 

68-4 

68-5 

68-6 

68-7 

68-8 

68'9 

690 

1016 

2-5 

67-9 

680 

681 

68-2 

68-3 

68-4 

68-5 

686 

68-7 

68-8 

30 

67-7 

678 

67-9 

68-0 

681 

68-2 

68-3 

684 

68-5 

68.6 

1015 

3-5 

675 

676 

67-7 

67-8 

67-9 

680 

68-1 

68-2 

683 

68-4 

40 

673 

67-4 

67-5 

676 

67-7 

67-8 

679 

68  0 

68-1 

68-2 

1014 

4-5 

67-1 

67-2 

67-3 

674 

67-5 

676 

67-7 

67-8 

67-9 

68-0 

5-0 

66-9 

670 

67-1 

67-2 

67-3 

67-4 

675 

676 

67-7 

67-8 

1-013 

5.5 

667 

66.8 

66-9 

67-0 

671 

67-2 

67-3 

674 

67-5 

67-6 

60 

66-5 

666 

66-7 

66-8 

66-9 

67-0 

67-1 

67-2 

67-3 

67-4 

1-012 

6-5 

66-3 

66-4 

66-5 

66-6 

66-7 

66-8 

669 

67-0 

67-1 

67-2 

7-0 

66-1 

66-2 

66-3 

66-4 

66-5 

666 

66-7 

66-8 

66-9 

67-0 

1-011 

7-5 

659 

660 

661 

66-2 

66-3 

664 

665 

66-6 

66-7 

66-8 

8-0 

65-7 

658 

659 

66-0 

66  1 

662 

66-3 

66-4 

665 

666 

1-010 

8-5 

655 

65-6 

65-7 

65-8 

659 

66-0 

66*1 

66-2 

66-3 

66-4 

9-0 

65-3 

65-4 

65-5 

65-6 

65-7 

65'8 

659 

660 

66-1 

662 

1009 

9-5 

65-1 

65*2 

65-3 

65-4 

65-5 

656 

65-7 

65-8 

65-9 

66-0 

100 

650 

651 

65'2 

65-2 

653 

654 

65-5 

65-6 

65-7 

65-8 

1-009 

10-5 

648 

64-9 

65-0 

651 

65-2 

653 

654 

65-4 

65-5 

65-6 

110 

64-6 

64-7 

64-8 

649 

650 

65'1 

65-2 

65-3 

65*4 

655 

1-008 

11-5 

644 

64-5 

64-6 

64-7 

64-8 

649 

65-0 

651 

652 

65-3 

120 

64-2 

64-3 

64-4 

64-5 

646 

64-7 

64-8 

64-9 

65'0 

65-1 

1007 

12-5 

64-0 

64-1 

64-2 

64-3 

64-4 

64-5 

64-6 

64-7 

64-8 

64-9 

130 

638 

63-9 

64-0 

64-1 

64-2 

64-3 

64-4 

64-5 

64-6 

64-7 

1-006 

13-5 

63-6 

63-7 

63-8 

63-9 

640 

64-1 

64-2 

64-3 

64-4 

64-5 

14-0 

63-4 

63-5 

63-6 

63-7 

63-8 

63-9 

640 

64-1 

64-2 

64-3 

1-005 

14-5 

63-2 

63-3 

63-4 

63-5 

63-6 

63-7 

63-8 

63-9 

640 

641 

150 

63-0 

63-1 

63-2 

633 

634 

63-5 

63-6 

63-7 

63-8 

639 

1-004 

15-5 

62-8 

62-9 

630 

631 

632 

63-3 

63-4 

63-5 

63  6 

63-7 

160 

62-6 

62-7 

62-8 

62-9 

630 

631 

63-2 

63-3 

63-4 

635 

1003 

165 

62-4 

62-5 

62-6 

62-7 

628 

629 

630 

63-1 

63-2 

63-3 

17-0 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

62-6 

62-7 

62-8 

629 

630 

63'1 

1003 

17-5 

620 

621 

62-2 

62-3 

62-4 

625 

626 

62-7 

62-8 

62-9 

180 

61-8 

61-9 

620 

62- 1 

62-2 

623 

62-4 

62-5 

626 

62'7 

1-002 

18-5 

61-6 

61-7 

61-8 

619 

620 

62-1 

62-2 

623 

62-4 

625 

190 

61-4 

615 

616 

61-7 

618 

61-9 

62-0 

62-1 

62-2 

623 

1-001 

19-5 

61-2 

61-3 

61'4 

615 

616 

61-7 

61-8 

61-9 

620 

62- 1 

200 

610 

6M 

61-2 

61-3 

61-4 

61'5 

61-6 

61-7 

61-8 

61-9 

1000 
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Table  1  —  (  Continued  ) 
(  61  °  Range  ) 


Observed 

61-0 

61-1 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

61-2 

61-3 

61-4 

61-5 

61-6 

61*7 

I  61-8 

61-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20*5 
210 
21-5 

220 
22-5 

60-8 
60-6 
60-4 
60-2 
60-0 

60-9 
60-7 
605 
60-3 
60-1 

61-0 
608 
60-6 
604 
60-2 

6M 
609 
60-7 
60-5 
60-3 

61-2 
610 
608 
60-6 
604 

61-3 
61-1 
60-9 
60-7 
605 

61-4 
612 
610 
60-8 
60-6 

61-5 
61-3 
61-1 
60-9 
60-7 

616 

61-4 
61-2 
61-0 
60-8 

61-7 
61-5 
61-3 
61-1 
60-9 

0-999 
0-998 

23-0 
23-5 
240 
24-5 
250 

59-8 
596 
59-4 
592 
59-0 

599 
59-7 
59-5 
59-3 
59-1 

600 
59-8 
596 
59-4 
59-2 

60-1 
59-9 
59-7 
59-5 
59-3 

60-2 
60-0 
59-8 
59-6 
59-4 

60-3 
601 
59-9 
59-7 
59-5 

60-4 
60-2 
60-0 
59-8 
59-6 

60-5 
60-3 
60-1 
59-9 
59-7 

606 
60-4 
60-2 
600 
598 

60-7 
60-5 
60-3 
60-1 
599 

0-997 
0-997 
0-996 

25-5 
26-0 
26-5 
27-0 

27-5 

58-8 
58-6 
58-4 
58-2 
58-0 

589 

58-7 
58-5 
58-3 
58-1 

590 

58-8 
58-6 
58-4 
58-2 

59-1 
58-9 
58-7 
58-5 
58-3 

59-2 
59-0 
58-8 
58-6 
58-4 

59-3 
591 

58-9 
58-7 
58-5 

594 
59-2 
59-0 
58-8 
58-6 

59-5 
59-3 
59-1 
589 

58-7 

596 
59-4 
59-2 
590 
58-8 

59-7 
59-5 
59-3 
59-1 
58-9 

0995 
0-994 

28-0 
28-5 
29-0 
29-5 
30-0 

57-8 
57-6 

57-4 
57-2 
57-0 

57-9 

57-7 
57-5 
57-3 
57-1 

58-0 

57-8 
57-6 
57-4 
57-2 

58-1 
57-9 
57-7 
57-5 
57-3 

5S-2 
58-0 
57-8 
57-6 
57-4 

58-3 
58-1 
57-9 

57-7 
575 

58-4 
58-2 
58-0 
57-8 
57-6 

58-5 
58-3 
.58-1 
57-9 
57-7 

58-6 
58-4 
58-2 
58-0 

57-8 

58-7 
58'5 
58-3 
58-1 
57-9 

0993 
6992 
0-992 

30-5 
310 
31-5 
32-0 
32-5 

56-8 
56-6 
56-4 
56-2 
56-0 

56-9 
56-7 
56-5 
56-3 
56-1 

57-0 
56-8 
56-6 
56-4 
5&2 

57-1 
56-9 
56-7 
56-5 
56-3 

57-2 
57-0 
56-8 
56-6 
56-4 

57-3 
57-1 
569 
56-7 
56-5 

57-4 
57-2 
57-0 
56-8 
56-6 

57-5 
57-3 
57-1 
569 
56-7 

57-6 
57-4 
57-2 
57-0 
56-8 

57-7 
57-5 
57-3 
57-1 
56-9 

0-991 
0-990 

330 
33-5 
340 
34-5 
35-0 

55-8 
55-6 
55-4 
55-2 
550 

55-9 

55-7 
55-5 
55-3 
55-1 

56-0 

55-8 
55-6 
55-4 
55-2 

56-1 
55-9 
55-7 
55-5 
55-3 

56-2 
56-0 
558 
55-6 

55-4 

56-3 
561 

559 

55  7 
55-5 

56-4 
56-2 
560 
55-8 
55-6 

56-5 
56-3 
56-1 
55-9 

55-7 

5&6 
56-4 
56-2 
56-0 
55-8 

56-7 
56*5 
56-3 
56-1 
559 

0-989 
0-988 
0-987 

360 
37-0 
380 
390 
400 

54-6 
54-2 
53-8 
53-3 
529 

54-7 
54-3 
53-9 
53-5 
530 

54-8 
54-4 
540 
536 

53-1 

54-9 
54-5 
54-1 
53-7 
53-2 

55-0 
54-6 
54-2 
53-8 
53-4 

55-1 

54-7 
54-3 
53-9 

53-5 

55-2 
54-8 
54-4 
54-0 
53-6 

55-3 
54-9 
54  5 
541 

53-7 

55-4 
55-0 
54-6 

54-2 
53-8 

55-5 
55-1 
547 
54-3 
53-9 

0987 
0986 
0-985 
0-984 
0-983 

Litres  per 
100  kg  at 

110-4 

110-4 

110-4 

1105 

110-5 

110-5 

110-5 

110-6 

110-6 

110-6 

Observed 

Degree 
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Table  1     Temperature  Correction  Data 

(  62°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

620 

62-1 

!  62-2 

62-3 

62-4 

62-5    [  62-6 

62-7 

62-8 

62-9 

20"C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

69-8 

69-9 

700 

701 

70-2 

70-3 

70-4 

70-5 

70-6 

70-7 

1-017 

05 

69-6 

69-7 

69-8 

699 

700 

70'1 

70-2 

70-3 

70-4 

70-5 

1-0 

69  4 

69-5 

69-6 

69-7 

698 

699 

70-0 

70-1 

702 

70-3 

1-017 

1-5 

69-2 

69-3 

69-4 

69-5 

69-6 

697 

698 

699 

700 

70- 1 

20 

690 

69-1 

692 

69-3 

69-4 

695 

696 

69-7 

69-8 

699 

1-016 

2-5 

68-9 

69-0 

691 

69-2 

69-2 

69-3 

69-4 

69-5 

69-6 

69-7 

3-0 

68-7 

68-8 

68-9 

69-0 

69-1 

692 

69-3 

69-4 

69-4 

69-5 

1015 

3-5 

68-5 

68-6 

68-7 

68-8 

68-9 

690 

69-1 

69-2 

69'3 

69-4 

40 

68-3 

68-4 

68-5 

68-6 

68-7 

68-8 

68-9 

69-0 

691 

69-2 

1014 

4-5 

68-1 

68-2 

68-3 

68-4 

685 

68-6 

68-7 

68-8 

68-9 

690 

50 

67-9 

680 

68-1 

68-2 

68-3 

68-4 

68-5 

68-6 

68-7 

68-8 

1-013 

5-5 

67-7 

67-8 

67-9 

680 

68-1 

68-2 

68-3 

68-4 

68-5 

68-6 

60 

67-5 

67-6 

67-7 

67-8 

67-9 

68-0 

68-1 

68-2 

68-3 

68-4 

I-0I2 

65 

67-3 

67-4 

675 

67-6 

67-7 

67-8 

67-9 

680 

681 

68-2 

7-0 

67-1 

67-2 

67-3 

67  4 

.  67-5 

67-6 

67-7 

67-8 

67-9 

68-0 

1011 

7-5 

66-9 

67-0 

67-1 

67-2 

67-3 

67-4 

67-5 

67-6 

67-7 

67-8 

80 

66-7 

66-8 

66-9 

67-0 

67-1 

67-2 

67-3 

67-4 

675 

67-6 

1010 

8-5 

66-5 

66-6 

66-7 

66'8 

66-9 

67-0 

67-1 

67-2 

67-3 

67-4 

90 

663 

66-4 

66-5 

66-6 

66-7 

66-8 

669 

67-0 

67-1 

67-2 

1010 

95 

661 

66-2 

66-3 

66-4 

66-5 

66-6 

667 

66'8 

669 

670 

100 

659 

660 

661 

66-2 

66-3 

66-4 

66-5 

66-6 

66-7 

66-8 

1-009 

10-5 

65-7 

65-8 

65-9 

66'0 

66-1 

66-2 

66-3 

66-4 

66-5 

66-6 

110 

65-6 

65-7 

65-7 

65'8 

65-9 

660 

66-1 

66-2 

66-3 

66-4 

1-008 

11-5 

654 

65-5 

65-6 

65-7 

65-8 

65-9 

660 

660 

66-1 

66-2 

120 

65-2 

65-3 

65-4 

65-5 

65-6 

65-7 

658 

65-9 

66-0 

66-1 

1-007 

125 

65-0 

65-1 

65-2 

65-3 

65-4 

65-5 

65-6 

65-7 

65-8 

65-9 

130 

64-8 

649 

65-0 

65-1 

65-2 

65-3 

65-4 

65-5 

65-6 

65^ 

1-006 

13-5 

64-6 

64-7 

64-8 

64'9 

65-0 

65-1 

65-2 

65-3 

65-4 

65-5 

140 

64-4 

64-5 

64-6 

64-7 

64-8 

64-9 

650 

65-1 

65-2 

65-3 

1005 

14-5 

64-2 

64-3 

64-4 

64-5 

64-6 

64-7 

64-8 

649 

650 

651 

15-0 

64-0 

64-1 

64-2 

643 

64-4 

64-5 

64-6 

64-7 

64-8 

649 

1004 

155 

63-8 

63-9 

640 

641 

64-2 

64-3 

644 

64-5 

64-6 

64-7 

160 

63-6 

63-7 

63-8 

63-9 

640 

64-1 

64-2 

64-3 

64-4 

64-5 

1003 

16-5 

63-4 

63-5 

63-6 

63-7 

63-8 

63-9 

640 

64-1 

64-2 

643 

170 

63  2 

63-3 

63-4 

63-5 

63-6 

63-7 

63-8 

63-9 

640 

641 

1003 

17-5 

63  0 

63-1 

63-2 

63-3 

63-4 

63-5 

63-6 

63-7 

63-8 

63-9 

180 

62-8 

62-9 

63-0 

631 

63-2 

633 

63  4 

63-5 

63-6 

63-7 

1002 

18-5 

62-6 

62-7 

62-8 

62-9- 

63-0 

63-1 

63-2 

63-3 

63-4 

63-5 

190 

62-4 

62-5 

62-6 

62-7 

62-8 

62  9 

63-0 

63-1 

63-2 

63-3 

1001 

195 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

62-6 

62-7 

62-8 

62-9 

630 

631 

20-0 

62  0 

62-1 

62-2 

623 

624 

62-5 

62-6 

62-7 

62-8 

629 

1000 
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Table  1  —  (  Continued  ) 
(  62°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

°C 

620 

62*1 

62-2 

62*3 

624 

625 

626 

62-7 

62-8 

62-9 

209C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

61-8 

61-9 

620 

621 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

62-6 

62-7 

210 

61-6 

61-7 

618 

61-9 

620 

621 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

0-999 

21*5 

61-4 

615 

61-6 

61-7 

61-8 

61-9 

620 

62*1 

62-2 

62-3 

220 

61-2 

61-3 

61-4 

61-5 

616 

61-7 

61-8 

61-9 

620 

621 

0-998 

22-5 

61-0 

611 

61-2 

613 

61-4 

61-5 

616 

61-7 

61-8 

61-9 

230 

608 

609 

610 

611 

612 

613 

614 

615 

61  6 

61-7 

0-997 

23-5 

60-6 

60-7 

608 

609 

610 

611 

61-2 

61-3 

61-4 

61-5 

240 

60-4 

60-5 

60-6 

607 

60-8 

60-9 

610 

611 

61-2 

61-3 

0-997 

24-5 

60-2 

60-3 

604 

605 

60-6 

60-7 

60-8 

609 

610 

611 

250 

600 

601 

60-2 

603 

60-4 

605 

60-6 

60-7 

60-8 

609 

0-996 

25-5 

59-8 

599 

600 

601 

60-2 

60-3 

604 

60-5 

60-6 

60-7 

260 

59-6 

597 

598 

599 

600 

601 

60-2 

60-3 

60-4 

60-5 

0-995 

26-5 

594 

595 

596 

59-7 

59-8 

59-9 

600 

601 

60-2 

60-3 

270 

59-2 

59-3 

59-4 

59-5 

59-6 

59-7 

59-8 

59-9 

600 

601 

0-994 

27-5 

590 

59-1 

59-2 

593 

594 

59-5 

59-6 

59-7 

59-8 

59-9 

28-0 

58-8 

589 

590 

591 

59-2 

59-3 

59-4 

59-5 

59-6 

59-7 

0-993 

28-5 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

590 

59  1 

59-2 

59-3 

59-4 

59-5 

290 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

590 

591 

59-2 

59-3 

0992 

29-5 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

590 

59  1 

300 

580 

581 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

0.991 

30-5 

57-8 

57-9 

58-0 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

310 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

580 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

0-991 

31-5 

57-4 

575 

576 

57-7 

57-8 

57-9 

580 

581 

58-2 

58-3 

32-0 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

580 

58-1 

0-990 

32-5 

570 

57.1 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

576 

57-7 

57-8 

57-9 

330 

568 

569 

570 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

0-989 

33-5 

566 

56-7 

56-8 

56-9 

570 

571 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

340 

56-4 

565 

566 

567 

56-8 

56-9 

57-0 

571 

57-2 

57-3 

0-988 

34-5 

56-2 

56-3 

564 

56-5 

56-6 

56-7 

56-8 

56-9 

57-0 

571 

350 

560 

56-1 

562 

56-3 

56-4 

56-5 

56-6 

56-7 

56-8 

56-9 

0-987 

36.0 

55-6 

55-7 

55-8 

55-9 

560 

56-1 

56-2 

56-3 

56-4 

56-5 

0-987 

370 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

55-8 

55-9 

560 

56- 1 

0-986 

380 

548 

54-9 

550 

551 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

0985 

390 

54-4 

54-5 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

550 

551 

55-2 

55-3 

0984 

400 

540 

54-1 

54-2 

54-3 

54-4 

54-5 

54-6 

54-7 

54-8 

54-9 

0-983 

Litres  per 

100  kg  at 

110-6 

1107 

110-7 

110-7 

110-8 

110-8 

1108 

110-8 

110-9 

110-9 

Observed 

Degree 
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Table  1     Temperature  Correction  Data 

(  63°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
"C 

63-0 

63-1 

63-2 

63-3    j  63-4 

63-5 

63-6   1  63-7 

63-8 

63-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree 

at  20°C 

Factor 

00 
0-5 
10 
1-5 
2-0 


70-8 
70-6 
70-4 
70-2 
700 


70-9 
70-7 
70-5 
703 
70-1 


710 
70-8 
706 
70-4 
70-2 


71-1 
709 
70-7 
70-5 
70-3 


71-2 
710 
70-8 
70-6 
70-4 


71-3 
71-1 
70-9 
70-7 
70-5 


71-4 
71-2 
710 
70-8 
70-6 


71-5 
71-3 
71-1 
70-9 
70-7 


71-6 
71-4 
71-2 
710 
70-8 


71-7 
71-5 
71-3 
71-1 
70-9 


1017 
1017 
1016 


2-5 
30 
3-5 
4-0 
4-5 


69-8 
69-6 
69-5 
69-3 
691 


69-9 
69-7 
696 
69-4 
69-2 


700 
69-8 
69-6 
69-5 
69-3 


701 
69-9 
69-7 
69-6 
694 


70-2 
700 
69-8 
69-7 
69-5 


70-3 
70- 1 
699 
69-8 
69-6 


70-4 
70-2 
700 
69-8 
69-7 


70-5 
70-3 
70-1 
69-9 
69-8 


70-6 
70-4 
70-2 
700 
69-9 


70-7 
70-5 
70-3 
701 
700 


1015 
1014 


50 

5-5 
60 
6-5 
7-0 


68-9 
68-7 
68-5 
68-3 
681 


690 

68-8 
68-6 
68-4 
68-2 


691 

68-9 
68-7 
68-5 
68-3 


69-2 
690 
68-8 
68-6 
68-4 


693 
691 
68-9 
68-7 
68-5 


69-4 
69-2 
690 
68-8 
68-6 


69-5 
69-3 
691 

68-9 

68-7 


69-6 

69-4 

69-2 

69-0 

68-8 


69-7 
69-5 
69-3 
691 
68-9 


69-8 
69-6 
69-4 
69-2 
690 


1013 
1012 
1011 


7*5 
80 
8-5 
90 
9-5 


67-9 
67-7 
67-5 
67-3 
671 


680 

67-8 
67-6 
67-4 
67-2 


68-1 
67-9 

67-7 
67-5 
67-3 


68-2 
680 
67-8 
67-6 

67-4 


68-3 
68-1 
67-9 

67-7 
67-5 


68-4 
68-2 
680 
67-8 
67-6 


68-5 
68-3 
68-1 
67-9 
67-7 


68-6 
68-4 
68-2 
68-0 
67-8 


68-7 
68-5 
68-3 
68-1 
67-9 


68-8 
68-6 
68-4 
68-2 
680 


1010 
1010 


100 
10-5 
110 
11-5 

120 


669 
66-7 
66-5 
663 
66-2 


670 
66-8 
66-6 
66-4 
66-3 


67-1 
66-9 
66-7 
66-5 
66-3 


67-2 
670 
66-8 
66-6 
66-4 


67-3 
67-1 
669 
66-7 
66-5 


67-4 
67-2 
67-0 
66-8 
66-6 


67-5 
67-3 
67-1 
669 
66-7 


67-6 
67-4 
67-2 
67-0 
66-8 


67-7 
67-5 
67-3 
67-1 
66-9 


67-8 
67-6 
67-4 
67-2 
67-0 


1009 
1008 
1007 


12-5 
130 
13-5 
140 
14-5 


660 
65-8 
65-6 
65-4 
65-2 


661 
659 
65-7 
65-5 
65-3 


662 
660 
65-8 
65-6 
65-4 


66-3 
661 

65-9 

65-7 
65-5 


66-4 
66-2 
660 
65-8 
656 


66-5 
66-3 
66  1 
65-9 

65-7 


66-6 
66-4 
662 
660 
65-8 


66-7 
66-5 
66-3 
661 
65-9 


667 
66-6 
66-4 
66-2 
66-0 


66-8 
66-7 
66-5 
66-3 
66-1 


1006 
1005 


150 
15-5 
160 
16  5 

170 


650 
64-8 
64-6 
64-4 
64-2 


651 

64-9 
64-7 
64-5 
64-3 


65-2 
650 
64-8 
64-6 
64-4 


65-3 
651 

64-9 
64-7 
64-5 


65-4 
652 
65-0 
64-8 
646 


65-5 
65-3 
651 
64-9 
64-7 


656 
654 
652 
650 
64-8 


65-7 
65-5 
65-3 
65-1 
649 


65-8 
65-6 
65-4 
65-2 
650 


659 
65-7 
65-5 
65-3 
65-1 


1-004 
1003 
1003 


17-5 
180 
18-5 
190 
195 
20-0 


64-0 
63-8 
636 
63-4 
63-2 
630 


641 
63-9 
63-7 
63-5 
63-3 
63-1 


64-2 
640 
63-8 
63-6 
63-4 
63-2 


64-3 
64  1 

63-9 
63-7 
63-5 
63-3 


64-4 
64-2 
640 
63-8 
636 
63-4 


64-5 
64  3 
641 
63-9 
63-7 
63-5 


64-6 
64-4 
64-2 
64-0 
63-8 
636 


64-7 
64-5 
64-3 
64-1 
63-9 
63-7 


64-8 
64-6 
64-4 
64-2 
640 
63-8 


64-9 
64-7 
64-5 
64-3 
64-1 
63-9 


1002 
1-001 
1-000 
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Table  1  —  (  Continued ) 
( 63°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

63-0 

63-1 

63-2 

63  3 

63-4 

635 

636 

63-7i 

638 

639 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

628 

629 

630 

631 

63-2 

63-3 

634 

63-5 

63-6 

63-7 

210 

62-6 

62-7 

62-8 

629 

63-0 

631 

63-2 

63-3 

634 

63-5 

0-999 

21-5 

624 

62-5 

62-6 

62-7 

62-8 

629 

630 

631 

63-2 

63-3 

22  0 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

62-6 

62-7 

62-8 

62-9 

630 

63-1 

0998 

225 

620 

621 

62*2 

62-3 

62-4 

62-5 

62-6 

62-7 

62-8 

62-9 

23-0 

61-8 

61-9 

620 

621 

62-2 

623 

624 

62-5 

62-6 

62-7 

0-997 

23-5 

61-6 

61-7 

61-8 

61-9 

620 

62-1 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

240 

61-4 

61-5 

61-6 

61-7 

61-8 

619 

620 

62-1 

62-2 

62-3 

0-997 

24-5 

61-2 

61-3 

61-4 

61-5 

61  6 

61-7 

61-8 

61-9 

620 

62-1 

25-0 

610 

611 

61-2 

61-3 

614 

61-5 

61-6 

61-7 

61-8 

61-9 

0996 

25-5 

608 

60*9 

610 

611 

61-2 

61-3 

61-4 

61-5 

61-6 

61-7 

260 

606 

60-7 

60-8 

68-9 

61-0 

611 

61-2 

61-3 

61-4 

61-5 

0995 

26-5 

60-4 

605 

606 

60-7 

60-8 

60-9 

610 

61-1 

61-2 

61-3 

27-0 

60-2 

60-3 

604 

60-5 

60-6 

60-7 

60-8 

609 

61-0 

611 

0-994 

27-5 

600 

60-1 

602 

60-3 

60-4 

60-5 

60-6 

60-7 

60-8 

60-9 

280 

598 

59-9 

600 

60-1 

60-2 

60-3 

604 

60-5 

60-6 

60-7 

0-993 

28-5 

59-6 

59-7 

59-8 

59-9 

60-0 

60  1 

602 

603 

60-4 

60-5 

29-0 

594 

59-5 

59-6 

59-7 

598 

59-9 

60-0 

60-1 

60  2 

60-3 

0-992 

295 

592 

59-3 

59-4 

59-5 

59-6 

59-7 

59-8 

59-9 

600 

601 

300 

590 

591 

592 

59-3 

59-4 

595 

59-6 

597 

59-8 

599 

0991 

30  5 

58  8 

58-9 

590 

59-1 

59-2 

593 

594 

59-5 

59-6 

59-7 

310 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

59-0 

59  1 

59-2 

59-3 

59-4 

59-5 

0-991 

315 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

590 

59-1 

59-2 

593 

32-0 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

59  0 

591 

0-990 

32-5 

58-0 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

33-0 

57-8 

57-9 

58-0 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

0-989 

33-5 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

580 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

34-0 

57  4 

57-5 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

580 

58-1 

58-2 

58-3 

0-988 

34-5 

57-2 

57-3 

574 

57-5 

57-6 

57-7 

57-8 

579 

580 

58-1 

350 

57-0 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

0-987 

360 

566 

56-7 

56-8 

569 

57-0 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

0-986 

37-0 

56-2 

56.3 

564 

565 

56-6 

56-7 

56-8 

56-9 

57-0 

57-1 

0986 

380 

55-8 

559 

560 

56-1 

56-2 

56-3 

56-4 

56-5 

56-6 

56-7 

0-985 

390 

55-4 

55-5 

55-6 

55-7 

55-8 

559 

56-0 

56-1 

56-2 

56-3 

0-984 

400 

55-0 

55-1 

55-2 

55-3 

55-4 

55-5 

556 

55-7 

55-8 

55-9 

0-983 

Litres  per 

100  kg  at 

110-9 

111-0 

111-0 

111-0 

1110 

1111 

1111 

111-1 

111-2 

111-2 

Observed 

Degree 
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Table  1   Temperature  Correction  Data 

(  64°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

640 

64-1 

64-2 

643 

644 

64-5 

646      647 

64-8 

64-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

0-0 

71-8 

71-9 

720 

72-1 

72-2 

72-3 

72-4 

725 

726 

72-7 

1018 

0-5 

71-6 

71-7 

71-8 

71-9 

72-0 

72-1 

72-2 

72-3 

72-4 

72-5 

10 

71-4 

715 

71*6 

71-7 

71  8 

719 

720 

72-1 

72-2 

72-3 

1017 

1-5 

71-2 

71-3 

71-4 

71-5 

71-6 

71-7 

71-8 

71-9 

720 

72-1 

20 

710 

71-1 

71-2 

71-3 

71-4 

715 

71  6 

71-7 

71-8 

71-9 

1016 

2-5 

70-8 

709 

710 

71-1 

71-2 

71-3 

71-4 

715 

71-6 

71-7 

30 

70-6 

70-7 

70-8 

70-9 

71-0 

71-1 

71-2 

71-3 

71-4 

715 

1015 

3-5 

704 

70  5 

70-6 

70-7 

708 

709 

710 

71-1 

71-2 

71-3 

4-0 

70-2 

70-3 

70-4 

705 

706 

70-7 

70-8 

70  9 

71-0 

711 

1-014 

4-5 

700 

70- 1 

70-2 

70-3 

70-4 

705 

70-6 

707 

708 

70-9 

50 

699 

700 

70-1 

70-2 

70-3 

703 

70-4 

70-5 

70-6 

70-7 

1-013 

5-5 

69-7 

698 

699 

700 

70-1 

702 

70-3 

70-4 

70-5 

705 

60 

69-5 

696 

69-7 

698 

699 

700 

701 

70-2 

70-3 

70-4 

1-012 

6-5 

693 

69-4 

695 

696 

69-7 

698 

699 

700 

70-1 

70-2 

70 

691 

69-2 

69-3 

69-4 

695 

69-6 

69-7 

69-8 

699 

700 

1-011 

7-5 

68-9 

690 

691 

69-2 

693 

694 

69  5 

696 

69-7 

698 

80 

68-7 

68-8 

689 

690 

69-1 

69-2 

69-3 

694 

695 

69-6 

1-011 

85 

68-5 

68-6 

68-7 

68-8 

68-9 

690 

691 

692 

69-3 

694 

90 

68-3 

68-4 

68-5 

68-6 

68-7 

688 

68-9 

690 

691 

69-2 

1010 

9-5 

681 

68-2 

68-3 

68-4 

68-5 

686 

68-7 

68-8 

68-9 

690 

100 

67-9 

680 

681 

68-2 

68-3 

684 

685 

68-6 

68-7 

68-8 

1009 

105 

67-7 

67-8 

679 

680 

68-1 

68-2 

683 

68-4 

68-5 

68-6 

110 

67-5 

67-6 

67-7 

67-8 

67-9 

680 

68-1 

68-2 

68-3 

68-4 

1008 

11-5 

67-3 

67-4 

67-5 

67-6 

67-7 

678 

67-9 

68-0 

68-1 

68-2 

120 

67-1 

67-2 

67-3 

67-4 

675 

67-6 

677 

67-8 

67-9 

680 

1007 

12-5 

66-9 

670 

67-1 

67-2 

67-3 

67-4 

67-5 

67-6 

67-7 

67-8 

130 

66-8 

66-9 

670 

67-1 

67-1 

67-2 

67-3 

67-4 

675 

67-6 

1006 

13-5 

66-6 

66-7 

66-8 

66-9 

670 

67-1 

672 

67-3 

67-4 

675 

140 

66-4 

66-5 

666 

66-7 

66-8 

669 

67-0 

67-1 

67-2 

67-3 

1005 

14-5 

66-2 

66-3 

66-4 

66-5 

66-6 

66-7 

66-8 

669 

670 

67-1 

150 

660 

66- 1 

66-2 

66-3 

66-4 

66-5 

66-6 

66-7 

66-8 

66-9 

1004 

155 

65-8 

65-9 

660 

66-1 

66-2 

66-3 

66-4 

665 

66-6 

66-7 

160 

656 

65-7 

658 

65-9 

660 

66- 1 

66-2 

66-3 

66-4 

665 

1-003 

16-5 

654 

655 

65-6 

65-7 

65-8 

659 

66-0 

661 

66-2 

663 

17-0 

65-2 

65-3 

65-4 

655 

65-6 

65-7 

65-8 

65-9 

660 

66-1 

1003 

17-5 

650 

65-1 

65-2 

653 

65-4 

65-5 

65-6 

657 

65-8 

65-9 

180 

64-8 

64-9 

650 

651 

65-2 

65-3 

654 

655 

65-6 

65-7 

1002 

18-5 

646 

64-7 

64-8 

64-9 

650 

651 

65-2 

653 

65-4 

655 

190 

64-4 

64  5 

64-6 

64-7 

64-8 

649 

650 

65-1 

65-2 

65-3 

1001 

195 

64-2 

64-3 

64-4 

645 

646 

64-7 

64-8 

649 

650 

651 

200 

64-0 

64-1 

64-2 

64-3 

64-4 

645 

64-6 

64-7 

64-8 

64-9 

1000 
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Table  1  —  (  Continued ) 
(  64°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

640 

641 

64-2 

64-3 

64-4 

645 

64-6 

64-7 

648 

64-9 

20aC 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

63-8 

63-9 

64-0 

64-1 

64-2 

64-3 

64-4 

64-5 

64-6 

64-7 

210 

636 

63-7 

63-8 

63-9 

64  0 

64- 1 

64-2 

64-3 

64-4 

64-5 

0999 

21-5 

63-4 

63-5 

63-6 

63-7 

638 

63-9 

640 

64-1 

64*2 

64-3 

220 

63-2 

633 

63-4 

635 

63-6 

63-7 

63-8 

639 

640 

64-1 

0-998 

22-5 

63-0 

63-1 

63-2 

633 

63-4 

635 

636 

63-7 

638 

63-9 

230 

62-8 

629 

63-0 

631 

63-2 

63'3 

63-4 

63-5 

636 

63-7 

0-997 

23-5 

62-6 

62-7 

62-8 

62-9 

63-0 

631 

63-2 

633 

63-4 

63-5 

24-0 

62-4 

62-5 

62-6 

62-7 

62-8 

62-9 

63-0 

631 

63-2 

63-3 

0-997 

24-5 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

62-6 

62-7 

62-8 

62-9 

630 

631 

25-0 

62-0 

62-1 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

62-6 

62-7 

62-8 

62-9 

0996 

25-5 

61-8 

61  9 

620 

621 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

62*6 

62-7 

260 

616 

61-7 

61-8 

61-9 

62-0 

621 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

0-995 

26-5 

614 

61  5 

61-6 

61-7 

61  8 

61  9 

620 

62-1 

62-2 

62-3 

270 

61-2 

61-3 

61-4 

61-5 

61-6 

61-7 

61-8 

61-9 

62-0 

62-1 

0-994 

27-5 

61-0 

611 

61-2 

61  3 

614 

61-5 

61:6 

61-7 

61-8 

61-9 

280 

60-8 

60-9 

610 

61-1 

61-2 

61-3 

614 

61-5 

61*6 

61-7 

0993 

28-5 

606 

60-7 

608 

60-9 

61-0 

61-1 

61-2 

61-3 

61-4 

61-5 

29-0 

60-4 

60-5 

606 

60-7 

60-8 

60  9 

610 

611 

61-2 

61-3 

0-992 

29-5 

60-2 

60-3 

60-4 

60-5 

606 

60-7 

60-8 

60-9 

610 

611 

30-0 

600 

60-1 

60-2 

603 

60-4 

60-5 

60-6 

60-7 

60-8 

60-9 

0-991 

30-5 

59-8 

59  9 

600 

601 

602 

60-3 

60-4 

60-5 

60-6 

60-7 

310 

59-6 

59-7 

59-8 

599 

60-0 

60  1 

60  2 

60-3 

60-4 

60*5 

0-991 

31-5 

59-4 

59-5 

59-6 

59-7 

59-8 

59-9 

600 

60-1 

60-2 

60*3 

32-0 

59-2 

59-3 

59-4 

59-5 

59-6 

59-7 

59-8 

59-9 

60-0 

60-1 

0-990 

32-5 

59-0 

59-1 

59-2 

59-3 

59-4 

59*5 

59-6 

59-7 

59-8 

59-9 

330 

58-8 

58-9 

59-0 

59-1 

59-2 

59-3 

59-4 

59-5 

59-6 

59-7 

0-989 

33-5 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

590 

59-1 

59-2 

59-3 

59-4 

59-5 

34-0 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

59-0 

591 

592 

59-3 

0-988 

34-5 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

59-0 

59-1 

35-0 

58-0 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

0-987 

36-0 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

580 

58-1 

582 

58-3 

58-4 

58-5 

0-986 

37-0 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

57-8 

57-9 

58-0 

58-1 

0-985 

380 

56-8 

56-9 

57-0 

57-1 

57-2 

57-3 

57-4 

57-5 

57-6 

57-7 

0-985 

39-0 

56-4 

56-5 

56-6 

56-7 

56-8 

56-9 

57-0 

57-1 

572 

57-3 

0-984 

40-0 

56-0 

56-1 

56-2 

56-3 

56-4 

56-5 

56-6 

56-7 

56-8 

56-9 

0-983 

Litres  per 

100  kg  at 

111-2 

111-2 

111-3 

111-3 

111-3 

111-4 

111-4 

111*4 

111-4 

111-5 

Observed 

Degree 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(65°  Range) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
"C 

65-0 

65-1 

65*2 

653 

654 

65*5 

65*6 

65*7 

658 

65*9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree 

at  20°C 

Factor 

00 

72-8 

72-9 

73  0 

73.1 

73*1 

73-2 

73-3 

73*4 

73*5 

73*6 

1018 

0-5 

72-6 

72-7 

72*8 

72-9 

730 

73*1 

73*2 

73*3 

73-4 

73*4 

10 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

72*8 

72*9 

73-0 

73*1 

73*2 

73*3 

1-017 

1-5 

72-2 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

72*8 

72*9 

73*0 

73-1 

2-0 

72-0 

72-1 

72-2 

72*3 

72*4 

72-5 

72-6 

72-7 

72*8 

72*9 

1016 

2-5 

71-8 

71*9 

72-0 

72-1 

72-2 

72*3 

72*4 

72*5 

72*6 

72*7 

3-0 

71-6 

71*7 

71-8 

71-9 

72-0 

72*1 

72-2 

72-3 

72*4 

72-5 

1*015 

3-5 

71-4 

71-5 

71*6 

71*7 

71*8 

71-9 

72*0 

72-1 

72*2 

72-3 

4-0 

71-2 

71.3 

71*4 

71-5 

71  6 

71*7 

71*8 

71-9 

72-0 

72*1 

1*014 

4-5 

71-0 

711 

71*2 

71-3 

71*4 

71*5 

71-6 

71*7 

71*8 

719 

5-0 

70-8 

70-9 

710 

71*1 

71*2 

71*3 

71-4 

71*5 

71-6 

71*7 

1*013 

55 

706 

70-7 

70*8 

70*9 

710 

711 

71-2 

71-3 

71*4 

71*5 

60 

70-5 

70-6 

70-7 

708 

70*8 

70*9 

71*0 

71-1 

71*2 

71*3 

1012 

6-5 

70-3 

70-4 

705 

70-6 

70-7 

70*8 

709 

710 

71*1 

71*2 

7-0 

70-1 

702 

70*3 

704 

70-5 

706 

707 

708 

709 

71*0 

1011 

7-5 

69-9 

700 

70-1 

70-2 

703 

70-4 

705 

70-6 

70*7 

70-8 

8-0 

697 

69*8 

69*9 

700 

701 

702 

70*3 

70-4 

70*5 

706 

1  011 

8-5 

69-5 

69-6 

69*7 

698 

69*9 

700 

70- 1 

702 

703 

70-4 

9-0 

69-3 

69*4 

69*5 

696 

69*7 

698 

699 

700 

701 

70*2 

1*010 

9-5 

69-1 

69-2 

693 

69-4 

695 

696 

697 

69*8 

69*9 

70*0 

100 

68-9 

69-0 

69  1 

69-2 

693 

69*4 

69*5 

69*6 

697 

69*8 

1*009 

10-5 

68-7 

68-8 

689 

690 

69-1 

69-2 

69-3 

69*4 

69-5 

69*6 

110 

685 

68-6 

68-7 

68*8 

68*9 

690 

69-1 

69-2 

693 

69-4 

1*008 

11-5 

68-3 

68*4 

68-5 

68-6 

68-7 

68-8 

68-9 

690 

691 

69-2 

12-0 

68-1 

68-2 

68*3 

68-4 

68-5 

686 

68-7 

68-8 

68-9 

690 

1007 

12-5 

679 

68*0 

68*1 

68-2 

68-3 

684 

68-5 

68-6 

68-7 

68-8 

130 

67-7 

67-8 

67-9 

680 

68-1 

68-2 

68*3 

68-4 

68-5 

686 

1006 

13-5 

67-6 

67*6 

67*7 

67*8 

67-9 

680 

68-1 

68-2 

683 

68*4 

140 

67-4 

67-5 

67-6 

67*7 

67-8 

67*9 

680 

68-1 

68-1 

68.2 

1*005 

145 

67-2 

67-3 

67-4 

635 

676 

67*7 

678 

67-9 

680 

681 

15-0 

670 

67*1 

67*2 

67-3 

67*4 

67-5 

67*6 

67*7 

67-8 

67*9 

1*004 

15-5 

66-8 

66*9 

670 

671 

67-2 

67*3 

67*4 

67-5 

67-6 

67*7 

160 

66-6 

66*7 

66*8 

66*9 

67*0 

67-1 

67-2 

67*3 

67*4 

67*5 

1-004 

16-5 

66-4 

66*5 

66-6 

66*7 

66-8 

66*9 

670 

67*1 

67-2 

67*3 

17*0 

662 

66*3 

664 

66*5 

66*6 

667 

66*8 

66-9 

67-0 

67*1 

1*003 

17-5 

660 

66*1 

66*2 

66-3 

66*4 

66*5 

66*6 

66*7 

66*8 

66*9 

180 

65-8 

65*9 

66-0 

66*1 

66-2 

66-3 

66*4 

66*5 

66-6 

66-7 

1*002 

18-5 

65-6 

,65*7 

65*8 

65*9 

66*0 

66-1 

66*2 

66*3 

66-4 

66-5 

190 

65-4 

65-5 

65-6 

65*7 

65*8 

65*9 

660 

66-1 

66-2 

66-3 

1001 

19-5 

65-2 

65*3 

65*4 

65*5 

65*6 

65*7 

65*8 

65*9 

66*0 

66-1 

20-0 

650 

65*1 

65*2 

65*3 

65*4 

65-5 

65*6 

65*7 

65-8 

65*9 

1000 
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Table  1  —  (  Continued  ) 
(  65°  Range  ) 


Observed 
Temperature 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

65-0 

65-1 

65-2 

65-3 

65-4 

65-5 

65-6 

65-7 

65-8 

65-9 

20°C 
Conversion 

°C 

Corresponding  Degree  J 

»t  20°C 

Factor 

20-5 
210 
21-5 
22-0 
22-5 

64-8 
64-6 
64-4 
64-2 
640 

64-9 
64-7 
64-5 
64-3 
64-1 

650 
648 
64-6 
64-4 
64-2 

65-1 
64-9 
64-7 
64-5 
64-3 

65-2 
650 
64-8 
64-6 
64-4 

65-3 
651 
64-9 
64-7 
64-5 

65-4 
652 
650 
648 

64-6 

65-5 
65-3 
65-1 
64-9 

64-7 

65-6 
65-4 
65-2 
650 
64-8 

65-7 
655 

65-3 
65-1 
64-9 

0-999 
0-998 

23-0 
23-5 
240 
24-5 
250 

63-8 
636 
63-4 
63-2 
63  0 

63-9 
63-7 
63-5 
63-3 
63-1 

640 
63-8 
63-6 
63-4 
63-2 

64-1 
63-9 
63-7 
63-5 
63-3 

64:2 
640 
63-8 
63-6 
63-4 

64-3 
641 
63-9 
63-7 
63-5 

64-4 
64-2 
64-0 
63-8 
636 

64-5 
64-3 
64-1 
63-9 
63-7 

64-6 
64-4 
64-2 
640 
63-8 

64-7 
64-5 
64-3 
64-1 
63-9 

0997 
0-997 
0-996 

25-5 
260 

26-5 
27-0 

27-5 

62-8 
62-6 

62-4 
62-2 
62-0 

62-9 
62-7 
62-5 
62-3 
62-1 

630 
62-8 
62-6 
62-4 
62-2 

631 
62-9 
62-7 
62-5 
62-3 

63  2 
630 
62-8 
62-6 
624 

63-3 
631 
62-9 
62-7 
62-5 

63-4 
63-2 
630 
62-8 
62  6 

63-5 
63-3 
63-1 
62-9 
62-7 

63-6 
63-4 
63-2 
630 
62-8 

63-7 
63-5 
63-3 
63-1 
62-9 

0995 
0994 

280 
28-5 
290 
29-5 
300 

61-8 

61-6 
61-4 
61-2 
61-0 

61-9 

61-7 
61-5 
61-3 
611 

620 
61-8 
61-6 
61-4 
61-2 

62- 1 
61-9 
61-7 
61-5 
61-3 

62-2 
620 
61-8 
61-6 

61-4 

62-3 
62-1 
61-9 
61-7 
615 

624 
62-2 
62-0 
61-8 
61-6 

62-5 
62-3 
62-1 
619 
61-7 

62-6 

62-4 
62-2 
62-0 
61-8 

62-7 
62-5 
62-3 
62-1 
61-9 

0993 
0-992 
0-991 

30-5 
31-0 
315 
320 
32-5 

60-8 
60-6 
604 
66-2 
600 

60-9 
6C7 
60-5 
60-3 
601 

610 
60-8 
60-6 
60-4 
60-2 

611 
60-9 
60-7 
60-5 
60-3 

61-2 
610 
608 
60-6 
60-4 

61-3 
611 
60-9 
60-7 
60-5 

61-4 
61-2 
610 
608 
60-6 

61-5 
61-3 
611 
60  9 
60-7 

61-6 
61-4 
61-2 
610 
60-8 

61-7 
615 
61-3 
611 
60-9 

0-990 
0-990 

330 
33-5 
34-0 
34-5 
350 

59-8 
59-6 
59-4 
59-2 
590 

59-9 
59-7 
59-5 
59-3 
59-1 

60-0 
59-8 
59-6 
59-4 
59  2 

601 
59-9 
59-7 
59-5 
59-3 

60-2 
600 
59-8 
59-6 
59-4 

60-3 
60-1 
59-9 
59-7 
59-5 

60-4 
60-2 
600 
59-8 
59-6 

60-5 
60-3 
60-1 
59-9 
59-7 

60-6 
60-4 
60-2 
600 

59-8 

60-7 
60-5 
60-3 
60-1 
59-9 

0-989 , 

0-988 

0-987 

36-0 
370 
380 
390 
400 

58-6 
58-2 
57-8 
57-4 
57-0 

58-7 
58-3 
57-9 

57-5 
57-1 

58-8 
58-4 
580 
57-6 
57-2 

58-9 
58-5 
58-1 
57-7 
57-3 

59-0 
58-6 
58-2 

578 

57-4 

59-1 

58-7 
58-3 
57-9 

57-5 

59-2 
58-8 
58-4 
580 
57-6 

59-3 
58-9 
58-5 
581 

57-7 

59-4 
59  0 
58-6 

58-2 
57-8 

59-5 
59-1 

58-7 
58-3 
57-9 

0-986 
0-985 
0-984 
0-984 
0-983 

Litres  per 
100  kg  at 

111-5 

111-5 

111-6 

111-6 

111-6 

111-6 

111-7 

111-7 

111-7 

111-8 

Observed 

Degree 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(  66°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

660 

66-1 

66-2 

66-3 

66-4 

66-5 

66-6 

667 

668 

669 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

73-7 

73-8 

73-9 

740 

74-1 

742 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

1018 

0-5 

73-5 

73-6 

73-7 

73-8 

73-9 

74-0 

741 

74-2 

74-3 

74-4 

10 

73-4 

73-5 

73-6 

73-6 

73-7 

73-8 

73-9 

740 

74-1 

74-2 

1-017 

1-5 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

736 

73-7 

73-8 

73-9 

73-9 

74-0 

20 

730 

731 

732 

73-3 

73-4 

73-5 

73-6 

73-7 

73-8 

739 

1016 

2-5 

72-8 

72-9 

730 

73-1 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

73-6 

73-7 

30 

72-6 

72-7 

72-8 

72-9 

730 

731 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

1-015 

3-5 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

72-8 

72-9 

73-0 

73-1 

73-2 

73-3 

40 

72-2 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

72-8 

72-9 

730 

73-1 

1014 

4-5 

720 

72-1 

72-2 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

72-8 

72-9 

50 

71-8 

71-9 

72-0 

72-1 

72-2 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

1013 

5-5 

71-6 

71-7 

71-8 

71-9 

720 

72-1 

72-2 

72-3 

72-4 

72-5 

60 

71-4 

71-5 

71-6 

71-7 

71-8 

71-9 

72-0 

72-1 

72-2 

72-3 

1012 

65 

71-2 

71-3 

71-4 

71-5 

71-6 

71-7 

71-8 

71-9 

72-0 

72-1 

70 

71-1 

71-2 

71-3 

71-4 

715 

71-5 

71-6 

71-7 

71-8 

71-9 

1012 

7-5 

70-9 

71-0 

71-1 

71-2 

713 

71-4 

71-5 

71-6 

71-7 

71-8 

80 

70-7 

70-8 

70-9 

710 

71-1 

71-2 

71-3 

71-4 

71-5 

71-6 

1011 

8-5 

705 

706 

70-7 

708 

70-9 

710 

71-1 

71-2 

71-3 

71-4 

90 

70-3 

70-4 

70-5 

70-6 

70-7 

70-8 

709 

710 

71-1 

71-2 

1010 

95 

701 

70-2 

70-3 

70-4 

70-5 

706 

707 

708 

70-9 

710 

100 

699 

700 

70-1 

70-2 

70-3 

70-4 

70-5 

706 

70-7 

70-8 

1009 

10-5 

69-7 

69-8 

69-9 

700 

701 

70-2 

70-3 

70-4 

70-5 

70-6 

110 

695 

69-6 

69-7 

698 

699 

700 

701 

70-2 

70-3 

70-4 

1008 

11-5 

69-3 

69-4 

695 

696 

69-7 

69-8 

69-9 

700 

70-1 

70-2 

120 

69-1 

69-2 

693 

694 

69-5 

696 

69-7 

698 

699 

700 

1007 

12-5 

68-9 

690 

691 

69-2 

69-3 

69-4 

69-5 

69-6 

69-7 

69-8 

130 

68-7 

68-8 

68-9 

690 

691 

69-2 

693 

69-4 

69-5 

696 

1006 

13-5 

68-5 

68-6 

68-7 

68-8 

68-9 

690 

691 

69-2 

69-3 

69-4 

140 

68-3 

684 

68-5 

68-6 

68-7 

68-8 

68-9 

690 

691 

69-2 

1005 

14-5 

68-2 

68-3 

68-4 

68-5 

68-6 

68-7 

68-8 

68-8 

68-9 

690 

15Q 

680 

68-1 

68-2 

68-3 

68-4 

68-5 

68-6 

68-7 

68-8 

68-9 

1004 

15-5 

67-8 

67-9 

680 

68-1 

68-2 

68-3 

68-4 

68-5 

68-6 

68-7 

160 

67-6 

67-7 

67-8 

67-9 

68-0 

68-1 

68-2 

68-3 

68-4 

68-5 

1004 

16-5 

674 

675 

67-6 

67-7 

66-8 

67-9 

68-0 

681 

68-2 

68-3 

170 

67-2 

67-3 

67-4 

67-5 

67-6 

67-7 

67-8 

67-9 

680 

68-1 

1003 

17-5 

670 

67-1 

67-2 

67-3 

67-4 

67-5 

67-6 

67-7 

67-8 

67-9 

180 

66-8 

66-9 

67-0 

67-1 

67-2 

67-3 

674 

67-5 

67-6 

67-7 

1002 

18-5 

66-6 

66-7 

66-8 

66-9 

670 

67-1 

67-2 

67-3 

67-4 

67-5 

190 

664 

66-5 

66-6 

66-7 

66-8 

669 

67  0 

671 

67-2 

67-3 

1001 

19-5 

662 

66-3 

66-4 

66-5 

66-6 

661 

66-8 

669 

670 

67-1 

200 

660 

661 

66-2 

66-3 

66-4 

665 

666 

667 

668 

66-9 

1001 
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Table  1  —  (  Continued  ) 
(  66°  Range  ) 


Observed 

660 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

°C 

661 

66-2 

66-3 

664 

66-5 

666 

66*7 

66-8 

669 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

205 

65-8 

65-9 

66-0 

66-1 

66-2 

66-3 

66-4 

66-5 

66-6 

66-7 

210 

65-6 

65-7 

658 

659 

66-0 

66-1 

66-2 

66-3 

66-4 

66-5 

0999 

21-5 

65-4 

65-5 

65-6 

65-7 

65-8 

65-9 

66-0 

66-1 

66-2 

66-3 

22-0 

65-2 

65-3 

65-4 

65-5 

65-6 

65-7 

65-8 

65-9 

650 

66-1 

0-998 

22-5 

65-0 

65-1 

65-2 

65-3 

65-4 

65-5 

65-6 

65-7 

65-8 

65-9 

23-0 

64-8 

64-9 

650 

65-1 

65-2 

65-3 

65-4 

65-5 

65-6 

65-7 

0997 

23-5 

646 

64-7 

64-8 

64-9 

650 

65-1 

65-2 

65-3 

65-4 

65-5 

240 

64-4 

64-5 

64-6 

64-7 

64-8 

64-9 

65-0 

65-1 

65-2 

65-3 

0-996 

24-5 

64-2 

64-3 

64-4 

645 

64-6 

64-7 

64-8 

64-9 

650 

65-1 

250 

64-0 

64-1 

64-2 

64-3 

64-4 

64-5 

64-6 

64-7 

64-8 

64-9 

0-996 

25-5 

63-8 

63-9 

640 

64-1 

64-2 

64-3 

64-4 

64-5 

64-6 

64-7 

26-0 

63-6 

63-7 

63-8 

63-9 

64-0 

64-1 

64-2 

64-3 

64-4 

64-5 

0-995 

26-5 

634 

63-5 

63-6 

63-7 

63-8 

63-9 

64-0 

64-1 

64-2 

64-3 

27-0 

63-2 

63-3 

63-4 

63-5 

63-6 

63-7 

63-8 

63-9 

640 

641 

0-994 

27-5 

63-0 

63-1 

63-2 

63-3 

63-4 

63-5 

63-6 

63-7 

63-8 

63-9 

28-0 

62-8 

62-9 

630 

631 

63-2 

63-3 

63  4 

63-5 

63-6 

63-7 

0-993 

28-5 

62-6 

62-7 

62-8 

62-9 

630 

631 

63-2 

63-3 

63-4 

63-5 

290 

62-4 

62-5 

62-6 

62-7 

62-8 

62-9 

630 

63-1 

63-2 

63-3 

0*992 

29-5 

62-2 

62-3 

624 

62-5 

62*6 

62-7 

62-8 

62-9 

630 

63-1 

30-0 

620 

62-1 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

62-6 

62-7 

62-8 

62-9 

0-991 

30-5 

61-8 

61-9 

62-0 

62-1 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

62-6 

62-7 

31-0 

616 

61-7 

61-8 

61-9 

62-0 

62-1 

62-2 

62-3 

62-4 

62-5 

0-990 

31-5 

614 

61-5 

61-6 

61-7 

61-8 

61-9 

62-0 

62-1 

62-2 

62-3 

32-0 

61-2 

61-3 

61-4 

61-5 

61-6 

61-7 

61-8 

61-9 

62-0 

62-1 

0990 

32-5 

610 

61-1 

61-2 

61-3 

61-4 

61-5 

61-6 

61-7 

61-8 

61-9 

33-0 

60-8 

60-9 

61-0 

61-1 

61-2 

61-3 

61-4 

61-5 

61-6 

61-7 

0-989 

33-5 

60-6 

60-7 

60-8 

60-9 

610 

61-1 

61-2 

61-3 

61-4 

61-5 

34-0 

60-4 

605 

60-6 

60-7 

60-8 

60-9 

61-0 

611 

61-2 

61-3 

0-988 

34-5 

60-2 

60-3 

60-4 

60-5 

60-6 

60-7 

60-8 

60-9 

61-0 

611 

35-0 

600 

60-1 

60-2 

60-3 

60-4 

60-5 

60-6 

60-7 

60-8 

609 

0-987 

360 

59-6 

59-7 

59-8 

59-9 

600 

60-1 

60-2 

60-3 

60-4 

605 

0-086 

37-0 

59-2 

593 

59-4 

59-5 

59-6 

59-7 

59-8 

59-9 

60-0 

60-1 

0985 

380 

58-8 

58-9 

590 

59-1 

59-2 

593 

59-4 

59-5 

59-6 

59-7 

0-984 

39-0 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

59-0 

591 

59-2 

59-3 

0-984 

400 

58-0 

58-1 

58-2 

58-3 

58-4 

58-5 

58-6 

58-7 

58-8 

58-9 

0983 

Litres  per 

100  kg  at 

111-8 

111-8 

111-9 

111-9 

111-9 

111-9 

112-0 

112-0 

1120 

1121 

Observed 

Degree 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(  67°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

670 

671 

67-2 

67-3 

674 

67-5 

67-6 

67-7 

67-8 

67*9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

74-7 

74-8 

74-9 

750 

75*1 

75*2 

75*3 

75*4 

75-5 

756 

1018 

0-5 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

74-9 

75-0 

75*1 

75*2 

75*3 

75-4 

10 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

74*7 

74*8 

74-9 

75*0 

75-1 

752 

1017 

1-5 

74-1 

74-2 

74-3 

74-4 

74*5 

74-6 

74-7 

74*8 

74*9 

750 

20 

74-0 

741 

74-1 

74-2 

74*3 

74*4 

74-5 

74*6 

74-7 

74-8 

1*016 

2-5 

73-8 

73-9 

74-0 

74-1 

74-2 

74-3 

74-4 

74-4 

74-5 

74*6 

30 

73-6 

73-7 

73-8 

73-9 

740 

74-1 

74*2 

74*3 

74*4 

74*5 

1*015 

3-5 

73-4 

73-5 

73-6 

737 

73*8 

73*9 

74-0 

74*1 

74-2 

74-3 

40 

73-2 

73-3 

73-4 

735 

73-6 

73*7 

73*8 

73-9 

74-0 

74-1 

1014 

4-5 

73  0 

73-1 

73-2 

73-3 

73*4 

73*5 

73*6 

73-7 

73-8 

73*9 

50 

728 

72-9 

730 

73-1 

73-2 

73*3 

73*4 

73-5 

73-6 

737 

1013 

5-5 

72-6 

72-7 

72-8 

72-9 

730 

73*1 

73*2 

73-3 

73*4 

73-5 

6-0 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

72*8 

72*9 

73*0 

73*1 

73-2 

73-3 

1013 

6-5 

72-2 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

727 

72-8 

72*9 

730 

73-1 

70 

72-0 

72-1 

72-2 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

72-8 

72*9 

1012 

7-5 

71-9 

71-9 

72-0 

72*1 

72-2 

72*3 

72*4 

72-5 

726 

72*7 

80 

71-7 

71-8 

71-9 

720 

72-1 

72*2 

72-3 

72-3 

72-4 

72-5 

1*011 

8-5 

71-5 

71-6 

71-7 

718 

71-9 

72-0 

72-1 

72-2 

72*3 

72-4 

90 

71-3 

71-4 

71-5 

716 

717 

71-8 

71*9 

720 

72- 1 

72-2 

1010 

9-5 

711 

71-2 

71-3 

71-4 

715 

71-6 

71*7 

71*8 

71-9 

72-0 

100 

709 

71-0 

71-1 

71-2 

71*3 

71-4 

71-5 

716 

717 

71-8 

1009 

105 

70-7 

70-8 

70-9 

71*0 

71*1 

7!  *2 

71-3 

714 

71-5 

71*6 

110 

70-5 

70-6 

70-7 

70-8 

70*9 

710 

71-1 

71-2 

71-3 

71-4 

1-008 

11-5 

70-3 

70-4 

70-5 

70-6 

70*7 

708 

709 

710 

71-1 

71-2 

120 

701 

70-2 

70-3 

704 

70*5 

70-6 

707 

708 

70-9 

710 

1007 

12*5 

699 

700 

70- 1 

70*2 

70-3 

70*4 

705 

706 

707 

708 

130 

697 

69-8 

69-9 

700 

70- 1 

70*2 

70-3 

70-4 

70-5 

70-6 

1006 

135 

69-5 

696 

69-7 

698 

699 

70*0 

701 

702 

70-3 

70-4 

140 

69-3 

69-4 

69-5 

69-6 

697 

69-8 

69-9 

700 

70-1 

70-2 

1-005 

14-5 

691 

692 

69-3 

69*4 

695 

69*6 

697 

698 

699 

700 

150 

690 

691 

692 

693 

69*4 

69-5 

696 

696 

697 

698 

1*004 

15-5 

68-8 

68-9 

690 

69- 1 

69-2 

69-3 

69-4 

695 

69-6 

69*7 

160 

68-6 

68-7 

688 

68-9 

690 

691 

69-2 

693 

69-4 

69-5 

1-004 

165 

68-4 

68-5 

686 

687 

68-8 

68*9 

690 

691 

69-2 

693 

17-0 

68-2 

68-3 

68-4 

68-5 

68*6 

68-7 

688 

689 

690 

691 

1003 

17-5 

680 

68-1 

68-2 

68-3 

68*4 

68-5 

68-6 

687 

68-8 

689 

18-0 

67-8 

67'9 

680 

68-1 

682 

68-3 

68-4 

68-5 

68-6 

687 

1-002 

1«'5 

67-6 

67-7 

67-8 

67-9 

680 

681 

68'2 

68-3 

68-4 

68-5 

19  0 

674 

675 

676 

67*7 

67-8 

67*9 

680 

68-1 

68-2 

68-3 

1-001 

195 

67-2 

67-3 

67-4 

67-5 

676 

677 

67-8 

67-9 

680 

681 

20*0 

670 

67- 1 

672 

673 

67*4 

67-5 

67-6 

677 

67-8 

67-9 

1000 
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Table  1  —  (  Continued  ) 

(  67°  Range  ) 

Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

67-0 

67-1 

67-2 

1    67-3 

67-4 

67-5 

676 

67-7 

67-8 

67-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree 

i  at  20°C 

Factor 

20-5 
210 
21-5 
220 
22-5 

66-8 
66-6 
66-4 
66-2 
660 

669 
66-7 
66-5 
66-3 
661 

67-0 
66-8 
666 
66-4 
66-2 

67-1 
669 
66-7 
66-5 
66-3 

67-2 
670 
66-8 
66-6 
664 

67-3 
67-1 
669 
66-7 
665 

67-4 
67-2 
670 
66-8 
666 

67-5 
67-3 
67-1 
66-9 
66-7 

67-6 
67-4 
67-2 
670 
66-8 

67-7 
67-5 
67-3 
67-1 
66-9 

0999 
0-998 

230 
23-5 
240 
24-5 
250 

65-8 
65-6 
654 
65-2 
650 

65-9 
65-7 
65-5 
65-3 
651 

660 
65-8 
65-6 
65-4 
65-2 

66  1 

65-9 
657 
655 
65-3 

66-2 
660 
658 
65-6 
65-4 

66-3 
66- 1 
65-9 
65-7 
65-5 

66-4 
66-2 
660 
65-8 
65-6 

66-5 
66-3 
661 
65-9 
65-7 

66-6 
66-4 
66-2 
660 
65-8 

66-7 
66-5 
66-3 
66-1 
65-9 

0997 
0996 
0-996 

25-5 
260 
26-5 
270 
27-5 

64-8 
64-6 

644 
64-2 
640 

649 
64-7 
64-5 
64-3 
641 

650 
64-8 
64-6 
64-4 
64-2 

65-1 
64-9 
64-7 
64-5 
64-3 

65-2 
650 
64-8 
64-6 
64-4 

65-3 
651 

64-9 
64-7 
64-5 

65-4 
65-2 
650 
64-8 
64-6 

655 
65-3 
651 
64-9 
64-7 

656 
65-4 
652 
650 
64-8 

65-7 
65-5 
65-3 
65-1 
649 

0-995 
0-994 

280 
28-5 
29-0 
29-5 
300 

63-8 
63-6 
63-4 
63-2 
630 

639 
63-7 
635 
63-3 
63-1 

640 

63-8 
636 
63-4 
63-2 

64-1 
639 
63-7 
635 
63-3 

64-2 
640 
63-8 
636 
63-4 

64-3 
641 

639 
63-7 
63-5 

64-4 
64-2 
640 
63-8 
63-6 

64-5 
64-3 
64- 1 
63-9 
63-7 

64-6 
644 
64-2 
640 
638 

647 
645 
64-3 
641 
63-9 

0-993 
0992 
0-991 

30-5 
310 
31  5 

320 
32-5 

62-8 
626 
62-4 
62-2 
620 

62-9 

62-7 
62-5 
62-3 
621 

630 
62-8 
62-6 
62-4 
62-2 

63-1 
62-9 
62-7 
62-5 
62-3 

63-2 
630 
62-8 
62-6 
62-4 

63-3 
631 

62-9 
62-7 
62-5 

63-4 
63-2 
630 
62-8 
62-6 

635 
633 
631 
62-9 

62-7 

63-6 
634 
63-2 
63  0 

62-8 

63-7 
635 
63-3 
631 
62-9 

0-990 
0-989 

33-0 
33-5 
340 
34-5 
350 

61-8 
61  6 
61-4 
61  2 

610 

61-9 
61-7 
61-5 
61  3 
611 

62-0 
61-8 
61-6 
61  4 

612 

621 
61-9 
61-7 
61-5 
61-3 

622 
620 
618 
61-6 
61-4 

62-3 
621 
619 
61-7 
61-5 

62-4 
62-2 
620 
61-8 
61-6 

62-5 
62-3 
621 
61-9 
61-7 

62-6 
62-4 
62-2 
620 
61-8 

62-7 
62-5 
62-3 
62-1 
61-9 

0-989 
0-988 
0987 

360 
370 
380 
390 
400 

60-6 
60-2 
598 
59-4 
590 

60-7 
60-3 
59-9 
59-5 
591 

60-8 
60-4 
600 
59-6 
592 

60-9 
60-5 
601 
59-7 
59-3 

610 
60-6 
60-2 
59-8 
59-4 

611 
607 
60-3 
599 
595 

61-2 

608 
60-4 
600 
596 

61-3 
609 
60-5 
601 

59*7 

61-4 
610 
60-6 
60-2 
59-8 

61-5 
611 
60-7 
60-3 
59-9 

0986 
0-985 
0-984 
0-983 
0-983 

Litres  per 
100  kg  at 

112'1 

112-1 

112-2 

112-2 

112-2 

112-2 

112-3 

112-3 

112-3 

112-4 

Observed 

Degree 
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Table  1     Temperature  Correction  Data 

(  68°  Range  ) 


Observed 
Temperature 


Observed  Degree  at  t°C 

680 

68-1 

68-2 

683 

68-4 

68-5 

68-6 

68-7 

68-8 

68-9 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Volume  At 

20  °C 
Conversion 

Factor 


00 

75-7 

75-8 

759 

760 

76-1 

76-2 

76-3 

76-4 

76-5 

76-6 

1018 

0-5 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

76-1 

76-2 

76-3 

76-4 

10 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

761 

762 

1017 

1-5 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

20 

74-9 

750 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

1016 

2-5 

74-7 

74-8 

74-9 

750 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

30 

74-6 

74-7 

74-7 

74-8 

74-9 

750 

751 

75-2 

75-3 

75-4 

1015 

3-5 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

74-9 

750 

75-1 

75-1 

75-2 

40 

74-2 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

74-9 

750 

75-1 

1014 

4-5 

740 

741 

74-2 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

74-9 

50 

73-8 

73-9 

740 

74-1 

74-2 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

1013 

5-5 

736 

73-7 

73-8 

73-9 

740 

74-1 

74-2 

74-3 

74-4 

74-5 

60 

73-4 

73-5 

736 

73-7 

73-8 

73-9 

74-0 

74-1 

74-2 

74-3 

1013 

6-5 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

73-6 

73-7 

73-8 

73-9 

74-0 

74-1 

70 

730 

73-1 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

73-6 

73-7 

73-8 

73-9 

1012 

7-5 

72-8 

729 

730 

731 

73-2 

733 

73-4 

73-5 

73-6 

73-7 

80 

72-6 

727 

72-8 

72-9 

730 

73-1 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

1011 

8-5 

72-5 

72-6 

72-7 

72-7 

72-8 

72-9 

730 

73-1 

73-2 

73-3 

9-0 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

72-8 

729 

73-0 

73-1 

73-2 

1010 

95 

72-1 

72-2 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

72-8 

72-9 

73-0 

100 

71-9 

720 

72-1 

72-2 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

72-8 

1009 

105 

71-7 

71-8 

71-9 

720 

72-1 

72-2 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

110 

71-5 

71-6 

71-7 

718 

71-9 

720 

72-1 

72-2 

72-3 

72-4 

1-008 

11-5 

71-3 

71-4 

71-5 

71-6 

71-7 

71-8 

71-9 

72-0 

72-1 

72-2 

120 

71-1 

71-2 

71-3 

71-4 

71-5 

71-6 

71-7 

71-8 

71-9 

720 

1-007 

12-5 

709 

710 

711 

71-2 

71-3 

71-4 

71-5 

71-6 

71-7 

71-8 

130 

707 

708 

709 

710 

711 

71-2 

71-3 

714 

71-5 

71-6 

1006 

13-5 

705 

706 

70-7 

708 

709 

710 

71-1 

71-2 

71-3 

71-4 

140 

70-3 

70-4 

70-5 

706 

70-7 

70-8 

709 

710 

71-1 

712 

1-005 

145 

701 

70-2 

70-3 

704 

705 

70-6 

70-7 

70-8 

709 

710 

15-0 

69-9 

700 

70-1 

70-2 

70-3 

70-4 

70-5 

706 

70-7 

708 

1004 

15-5 

698 

699 

700 

701 

70-2 

70-3 

70-4 

70-5 

70-5 

70-6 

160 

696 

69-7 

698 

69-9 

700 

701 

70-2 

70-3 

70-4 

70-5 

1004 

165 

69-4 

69-5 

69-6 

69-7 

69-8 

699 

700 

70- 1 

70-2 

70-3 

170 

692 

69-3 

69-4 

695 

69-6 

697 

698 

69-9 

700 

70-1 

1003 

17-5 

690 

691 

69-2 

69-3 

69-4 

69-5 

696 

69-7 

69-8 

69-9 

180 

68-8 

68-9 

690 

691 

69-2 

69-3 

69-4 

69-5 

69-6 

69-7 

1002 

18-5 

68-6 

68-7 

68-8 

68-9 

690 

691 

69-2 

693 

69-4 

69-5 

190 

68-4 

68-5 

68-6 

68-7 

68-8 

68-9 

690 

691 

69-2 

69-3 

1001 

195 

68-2 

68-3 

68-4 

68-5 

68-6 

68-7 

68-8 

68-9 

690 

691 

200 

680 

68-1 

68-2 

68-3 

68-4 

68-5 

68-6 

68-7 

68-8 

68-9 

1000 
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Table  1  —  (  Continued  ) 
(  68°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

68-0 

68-1 

68-2 

68-3 

68-4 

68-5 

68-6 

68-7 

68-8 

689 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree 

at  20°C 

Factor 

20-5 
21-0 
21-5 
220 
22-5 

67-8 
676 
67-4 
67-2 
67-0 

67-9 
67-7 
675 
67-3 
67-1 

68  0 
67-8 
67-6 
67-4 
67-2 

681 

67-9 
67-7 
67-5 
67-3 

68-2 
680 
67-8 
676 
67-4 

68-3 
681 
67-9 
67-7 
67-5 

68-4 
68-2 
680 
67-8 
67-6 

68-5 
68-3 
681 
67-9 
67-7 

68-6 
68-4 
68-2 
680 
67-8 

68-7 
68-5 
68-3 
681 
67-9 

0999 
0-998 

230 
23-5 
240 
24-5 
250 

66-8 
66-6 
66-4 
66-2 
660 

66-9 

66-7 

66-5- 

66-3 

66-1 

670 
66-8 
66-6 
66-4 
66-2 

671 
66-9 
66-7 
66-5 
66-3 

67-2 
670 
66-8 
66-6 
66-4 

67-3 
671 
66-9 
66-7 
66-5 

67-4 
67-2 
670 
66-8 
66-6 

67-5 
67-3 
67-1 
669 
66-7 

67-6 
67-4 
67-2 
670 
66-8 

67-7 
67-5 
67-3 
671 
66-9 

0-997 
0-996 
0996 

25-5 
260 
265 
270 
27-5 

65-8 
65-6 
65-4 
65-2 
650 

65-9 
65-7 
65-5 
65-3 
651 

660 

65-8 
65-6 
65-4 
65-2 

661 
65-9 
657 
65-5 
65-3 

66-2 
660 
658 
65-6 
65-4 

66-3 
661 

65-9 
65-7 
65-5 

66-4 
66-2 
66-0 
65-8 
65-6 

66-5 
66-3 
66-1 
65-9 
65-7 

66-6 
66-4 
66-2 
660 
658 

66-7 
66-5 
66-3 
66- 1 
660 

0-995 
0-994 

280 
28-5 
290 
29-5 
300 

64-8 
64-6 
64-4 
64-2 
64-0 

64-9 
64-7 
64-5 
64-3 
641 

650 
64-8 
64-6 
64-4 
64-3 

65-1 
64-9 
64-7 
64-6 
64-4 

65-2 
650 
64-9 
64-7 
64-5 

65-3 
65-2 
650 
64-8 
64-6 

65-5 
65-3 
65-1 
64-9 
64-7 

65-6 
65-4 
65-2 
650 
64-8 

65-7 
65-5 
65-3 
651 
64-9 

65-8 
65-6 
65-4 
65-2 
650 

0-993 
0-992 
0-991 

305 
310 
31  5 
320 
32-5 

63-8 
63-7 
63-5 
63-3 
63-1 

640 
63-8 
63-6 
63-4 
63-2 

641 
639 
63-7 
63-5 
63-3 

64-2 
640 
63-8 
63-6 
63-4 

64-3 
64-1 
63-9 
63-7 
63-5 

64-4 
64-2 
640 
63-8 
63-6 

64-5 
64-3 
64  1 
63-9 

63-7 

64-6 
64-4 
64-2 
640 
63-8 

64-7 
64-5 
64-3 
64-1 
63-9 

64-8 
64-6 
64-4 
64-2 
640 

0990 
0-989 

330 
33-5 
340 
34-5 
350 

62-9 
62-7 
62-5 
62-3 
621 

630 
62-8 
62-6 
62-4 
62-2 

631 

62-9 
62-7 
625 
62-3 

63-2 
630 
62-8 
62-6 
624 

63-3 
631 
62-9 
62-7 
62-5 

63-4 
63-2 
630 
62-8 
62-6 

63-5 
63-3 
63- 1 
62-9 
62-8 

63-6 
63-4 
63-2 
630 
62-7 

63-7 
63-5 
63-3 
63-1 
62-9 

63-8 
63-6 
63-4 
63-2 
630 

0988 
0988 
0-987 

360 
370 
380 
390 
400 

61-6 
61-2 
60-8 
60-4 
600 

61-8 
61-3 
60-9 
60-5 
601 

61  9 
61  5 

610 
60-6 
60-2 

620 
61  6 

61-2 
60-7 
60-3 

62-1 
61-7 
61  3 
609 
60-4 

62-2 
61-8 
61-4 
610 
60-5 

62-3 
61-9 
61-5 
611 
60-7 

62-4 
620 
61-6 
61-2 
60-8 

62-5 
62-1 
61-7 
61-3 
60-9 

62-6 
62-2 
61-8 
61-4 
610 

0-986 
0-985 
0-984 
0-983 
0-982 

Litres  per 
100  kg  at 
Observed 

112-4 

112-4 

112-5 

112-5 

112-5 

112-6 

112-6 

112-6 

112-6 

112-7 

Degree 
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Table  1    Temperature  Correction  Data 

(  69°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

690 

69-1 

69-2 

693 

694 

69-5 

69-6 

697 

69-8 

69-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

76-7 

76-8 

76-9 

77-0 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-5 

1018 

0-5 

76-5 

76-6 

76-7 

76-8 

769 

77-0 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

10 

76-3 

76-4 

76-5 

76-6 

76-7 

76-8 

76-9 

77-0 

77-1 

77-2 

1017 

1-5 

76-1 

76-2 

76-3 

76-4 

76-5 

76-6 

767 

76-8 

76-9 

77-0 

2-0 

759 

76-0 

76-1 

76-2 

76-3 

764 

76-5 

76-6 

76-7 

76-8 

1016 

2-5 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

76-1 

76-2 

76-3 

76-4 

76-5 

76-6 

30 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

761 

76-2 

76-3 

76-4 

1015 

35 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

759 

760 

76-1 

76-2 

40 

75-2 

75-3 

75-4 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

1014 

4-5 

750 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-8 

50 

74-8 

74-9 

750 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

1014 

5-5 

74-6 

74-7 

74-8 

74-9 

750 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

60 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

74-9 

750 

75-1 

75-2 

75-3 

1013 

6-5 

74-2 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

74-9 

75-0 

75-1 

7-0 

740 

74-1 

74-2 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

74-9 

1012 

7-5 

73-8 

739 

74-0 

74-1 

74-2 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

80 

73-6 

73-7 

738 

73-9 

740 

74-1 

74-2 

74-3 

74-4 

74-5 

1011 

8-5 

734 

735 

73-6 

73-7 

73-8 

73-9 

740 

74-1 

74-2 

74-3 

90 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

73-6 

73-7 

73-8 

73-9 

74-0 

741 

1010 

95 

73-1 

73-2 

73-3 

■73-4 

73-5 

73-6 

73-7 

73-7 

73-8 

73-9 

100 

72-9 

730 

73-1 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

73-6 

73-7 

73-8 

1-009 

10-5 

72-7 

72-8 

72-9 

730 

73-1 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

73-6 

110 

72-5 

72-6 

72-7 

72-8 

72-9 

73  0 

73-1 

73-2 

73-3 

73-4 

1008 

11-5 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

72-8 

72-9 

73-0 

73-1 

73-2 

120 

72-1 

72-2 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

72-8 

72-9 

73-0 

1-007 

12-5 

71-9 

720 

72-1 

72-2 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

72-8 

130 

71-7 

71-8 

71-9 

72  0 

72-1 

72-2 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

1006 

13-5 

71-5 

71*6 

71-7 

71  8 

71-9 

720 

72- 1 

72-2 

72-3 

72-4 

140 

71-3 

714 

71-5 

71-6 

71-7 

71-8 

71  9 

720 

72-1 

72-2 

1-005 

14-5 

71-1 

71-2 

71-3 

71-4 

71-5 

716 

71-7 

71-8 

71  9 

720 

150 

70-9 

71-0 

711 

71-2 

713 

71-4 

71-5 

71-6 

71-7 

71-8 

1004 

15-5 

70-7 

70-8 

70-9 

710 

711 

71-2 

71-3 

71-4 

71-5 

71-6 

160 

70-6 

70-7 

70-8 

70-9 

710 

71-1 

71-2 

71-3 

71-4 

71  5 

1004 

16-5 

70-4 

70-5 

706 

70-7 

70-8 

70-9 

710 

71-1 

71-2 

71-3 

170 

702 

70-3 

70-4 

70-5 

70-6 

70-7 

70-8 

70-9 

710 

71-1 

1*003 

17-5 

700 

701 

70-2 

703 

70-4 

70-5 

70-6 

70-7 

70-8 

70-9 

180 

698 

69-9 

700 

701 

70-2 

70-3 

70-4 

70-5 

70-6 

70-7 

1-002 

18-5 

696 

69-7 

698 

69-9 

700- 

70-1 

70-2 

70-3 

70-4 

70-5 

190 

694 

695 

696 

697 

698 

699 

700 

70- 1 

70-2 

703 

1001 

19  5 

692 

693 

694 

69-5 

69-6 

69-7 

698 

699 

700 

70-1 

20-0 

690 

691 

69-2 

69-3 

694 

69-5 

69-6 

69-7 

69-8 

699 

1-000 
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Table  1  — 

I  Continued  ) 

(69° 

iange  ) 

Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

690 

691 

69-2 

69-3 

694 

!    695 

! 

69-6 

697 

1    698 

699 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree 

at  20°C 

Factor 

20-5 
210 
21-5 
220 
22-5 

68-8 
686 
68-4 
68-2 
680 

68-9 
68-7 
68-5 
68-3 
68-1 

690 
68-8 
68-6 
68-4 
68-2 

691 
68-9 
68-7 
68-5 
68-3 

69-2 
690 
68-8 
68-6 
68-4 

693 
69  1 
68-9 
68-7 
685 

69-4 
69-2 
690 
68-8 
68-6 

69-5 
69-3 
69-1 
68-9 
68-7 

69-6 
69-4 
69-2 
690 
68-8 

69-7 
69-5 
69-3 
691 

68-9 

0999 
0-998 

23-0 
23-5 
24-0 
24-5 

25-0 

67-8 
67-6 
67-4 
67-2 
670 

679 

67-7 
67-5 
67-3 
67-1 

680 

678 
67-6 
67-4 
67-2 

68-1 

67-9 
67-7 
67-5 
67-3 

68-2 
68  0 
67-8 
67-6 
674 

683 
68-1 
67-9 
67-7 
67-5 

68-4 
68-2 
680 
67-8 
67-6 

68-5 
68-3 
68-1 
67-9 
67-7 

68-6 
68-4 
68-2 
68-0 
67-8 

68-7 
68-5 
68-3 
681 
67-9 

0-997 
0996 
0-996 

25-5 
26-0 
26-5 
27-0 
27-5 

668 
666 
664 
66-2 
661 

669 
66-7 
66-5 
66-4 
662 

670 
66-8 
666 
665 
66-3 

67-1 
66-9 
66-7 
66-6 
664 

67-2 
670 
66-9 
66-7 
66-5 

67 '3 
671 
670 
668 
666 

67-4 
67-2 
67-1 
66-9 
66-7 

67-5 
67-3 
67-2 
670 
66-8 

67-6 
67-4 
67-3 
67-1 
66-9 

67-7 
67-6 
67-4 
67-2 
67-0 

0-995 
0-994 

28-0 
28-5 
29-0 
29-5 
300 

65-9 
65-7 
65-5 
65-3 
651 

660 
658 
65-6 
654 
65-2 

66  1 

659 
65-7 
65-5 
65-3 

662 
660 
65-8 
65  6 
65-4 

66-3 
661 

65-9 
65-7 

65-5 

66-4 
66-2 
660 
65-8 
656 

66-5 
66-3 
66-1 
65-9 
65-7 

66-6 
66-4 
66-2 
66  0 
65-8 

66-7 
66-5 
66-3 
66-1 
65-9 

668 
666 
66-4 
66-2 
660 

0-993 
0-992 
0-991 

305 
310 
31-5 
32-0 
32-5 

64-9 
64-7 
64-5 
64-3 
641 

650 

64-8 
64-6 

64-4 
64-2 

651 
649 
64-7 
64-5 
64-3 

65-2 
65-0 
648 
64-6 
64-4 

65-3 
65- 1 
64-9 
64-7 
64-5 

65-4 
65-2 
650 

648 
64-6 

655 
65-3 
65-1 
64-9 
64-7 

65-6 
65-4 
65-2 
650 
64-8 

65-7 
65-5 
65-3 
65-1 
64-91 

65-8 

65-6 
65-4 
65-2 
650 

0-990 
0-989 

33-0 
33-5 
340 

34-5 
35-0 

639 
63-7 
63-5 
63-3 
63-1 

64-0 
638 
636 
634 
63-2 

641 
63-9 
637 
63-5 
63-3 

64-2 
640 
63-8 
63-6 
63-4 

64-3 
641 
63-9 
63-7 
63-5 

64  4 
64-2 
640 
638 
63-6 

64-5 
64-3 
641 
63-9 
63-7 

64-6 
644 
64-2 
640 
63-8 

64-7 
64-5 
64-3 
64-1 
63-9 

64-8 
64-6 
64-4 
64-2 
64-0 

0-988 
0-988 
0-987 

36-0 
370 
38-0 
390 
400 

62-7 
62-3 
61-9 
61-5 
611 

62-8 
62-4 
620 
61-6 
61-2 

62-9 
62-5 
621 
61-7 
61-3 

63-0 
62-6 
62-2 
61-8 

61-4 

63-1 
62-7 
62-3 
61-9 
61-5 

632 
62-8 
62-4 
620 
61-6 

63-3 
629 
62-5 
621 
61-7 

63-4 
630 
62-6 
62-2 
61-8 

63-5 
631 
62-7 
62-3 
61-9 

63-6 
63-2 

62-8 
62-4 
62-0 

0-986 
0985 
0944 
0-983 
0-982 

Litres  per 
100  kg  at 

112-7 

112-7 

112-8 

112-8 

112-8 

112-9 

112-9 

112-9 

1130 

1130 

Observed 

Degree 
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Table  1     Temperature  Correction  Data 

(  70°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

700 

70-1 

70-2 

70-3 

70-4 

70-5 

70-6 

70-7 

70-8 

70-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree 

at  20°C 

Factor 

o.o 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

78-0 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

1018 

0-5 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-8 

77-9 

780 

78-1 

78-2 

78-3 

1-0 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

78  0 

78-1 

78-1 

1-017 

1-5 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

78-0 

20 

76-9 

77-0 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

1016 

2-5 

76-7 

76-8 

76-9 

77-0 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

30 

76-5 

76-6 

76-7 

76-8 

76-9 

77-0 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

1015 

3-5 

76-3 

764 

765 

766 

76-7 

76-8 

76-9 

77-0 

77-1 

77-2 

40 

76-1 

76-2 

76-3 

76-4 

76-5 

76-6 

76-7 

76-8 

76-9 

77-0 

1015 

45 

75-9 

760 

761 

76-2 

76-3 

764 

76-5 

766 

76-7 

76-8 

50 

75-8 

75-9 

760 

76-1 

76-2 

76-2 

76-3 

76-4 

76-5 

76-6 

1-014 

5-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

76-1 

76-2 

76-3 

764 

76-5 

60 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

76-1 

76-2 

76-3 

1013 

6-5 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

76-1 

70 

750 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75;7 

758 

75-9 

1012 

7-5 

74-8 

74-9 

750 

751 

75-2 

753 

754 

75-5 

75-6 

75-7 

80 

74-6 

74-7 

74-8 

74-9 

750 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

1011 

8-5 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

74-9 

750 

75-1 

75-2 

75-3 

90  " 

74-2 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8. 

74-9 

75-0 

75-1 

I-0IO 

95 

740 

74-1 

74-2 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

74-9 

100 

73-9 

740 

74-1 

74-2 

74-3 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

1009 

105 

73-7 

73-8 

73-9 

740 

74-1 

74-2 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

110 

73-5 

73-6 

73-7 

73-8 

73-9 

740 

74-1 

74-2 

74-3 

74-4 

1008 

115 

73-3 

73-4 

73-5 

73-6 

73-7 

73-8 

739 

740 

74-1 

74-2 

12-0 

731 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

73-6 

73-7 

73-8 

739 

740 

1007 

12-5 

72-9 

730 

73-1 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

73-6 

73-7 

73-8 

130 

72-7 

72-8 

72-9 

730 

73-1 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

73-6 

1006 

135 

72-5 

726 

72-7 

72-8 

729 

730 

73-1 

73-2 

73-3 

73-4 

140 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

727 

72  8 

72-9 

730 

73-1 

73-2 

1005 

14-5 

72-1 

72-2 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

72-8 

72-9 

73-0 

150 

719 

720 

721 

72-2 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

72-8 

1005 

15  5 

71-7 

71-8 

71-9 

720 

721 

72-2 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

160 

71-6 

71-7 

71-7 

71-8 

71-9 

72-0 

72-1 

72-2 

72-3 

72-4 

1004 

165 

71-4 

71-5 

716 

71-7 

71-8 

71-9 

720 

721 

72-2 

72-3 

170 

71-2 

71-3 

71-4 

71-5 

71-6 

71-7 

71-8 

71-9 

72-0 

72-1 

1-003 

17*5 

710 

71-1 

71-2 

71-3 

71  4 

71-5 

71-6 

71-7 

71-8 

71-9 

180 

70  8 

709 

710 

711 

71-2 

71-3 

71-4 

71-5 

71-6 

71-7 

1002 

18-5 

70-6 

70-7 

708 

70-9 

71-0 

71-1 

71-2 

71-3 

714 

71-5 

190 

70-4 

705 

70-6 

707 

70-8 

70-9 

710 

71-1 

71-2 

71-3 

1001 

19-5 

702 

70-3 

704 

70-5 

706 

70-7 

70-8 

70-9 

710 

711 

200 

700 

701 

702 

70-3 

704 

70-5 

70-6 

70-7 

70-8 

709 

1000 
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Table  1  —  (  Continued  ) 

(  70°  Range  ) 

Observed 
Temperature 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

70-0 

70-1 

70-2 

70-3 

70-4 

70-5 

1    70-6 

70-7 

70-8 

70-9 

20°C 
Conversion 

C 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 
210 
21-5 
22-0 

22-5 

698 
696 
69-4 
692 
690 

69-9 
69-7 
69-5 
69-3 
691 

700 
69-8 
69-6 
694 
692 

701 
69-9 
69-7 
69-5 
693 

70-2 
700 
69-8 
69-6 
69-4 

70-3 
70-1 
69-9 
69-7 
69-5 

70-4 
70-2 
70  0 
69-8 
69-6 

70-5 
703 
701 
69-9 
69-7 

70-6 
70-4 
70-2 
700 
69-8 

70-7 
70-5 
70-3 
701 
69-9 

0-999 
0-998 

230 
23-5 
24-0 
24-5 
250 

68-8 
68-6 
68-4 
68-2 
68-0 

68-9 
68-7 
68-5 
68-3 
68-1 

690 
68-8 
68-6 

684 
68-2 

691 
68  9 

68-7 
68-5 
68-3 

69-2 
690 
68-8 
68-6 

68-4 

69  3 
691 
68-9 
68-7 
685 

694 
69-2 
690 
68-8 
68-6 

69-5 
69-3 
691 
68-9 
68-7 

696 
69-4 
69-2 
690 
68-8 

69-7 
695 
69-3 
69- 1 
69-0 

0-997 
0-996 
0995 

25-5 
260 
26-5 
270 

27-5 

67-8 
67-7 
67-5 
67-3 
67-1 

67-9 
67-8 
67-6 

67-4 
67-2 

68  0 
67-9 
67-7 
67-5 
67-3 

68-2 
680 
67-8 
67-6 
67-4 

68-3 
68-1 
67-9 

67-7 
67-5 

68-4 
68-2 
680 
67-8 
676 

68-5 
68-3 
681 
67-9 

67-7 

68-6 
68-4 
68-2 
680 
67-8 

68-7 
68-5 
68-3 
68-1 
67-9 

68-8 
68-6 
68-4 
68-2 
68-0 

0-995 
0-994 

280 
28-5 
290 
295 
300 

669 
66-7 
66-5 
663 
66  1 

670 
66-8 
666 
664 
662 

67-1 
66-9 
667 
665 
663 

67-2 
670 
66-8 
666 
664 

67-3 
67-1 
669 
667 
665 

67-4 
67-2 
670 
66-8 
666 

67-5 
67-3 
67-1 
66-9 
66-7 

67-6 

67-4 
67-2 
670 
66-8 

67-7 
67-5 
67-3 
67  1 
66-9 

67-8 
676 
67-4 
67-2 
670 

0-993 
0-992 
0-991 

305 
310 
31-5 
320 
32-5 

659 
65-7 
65-5 
65-3 
65-1 

660 
65-8 
656 
65-4 
65-2 

661 

659 
65-7 
65-5 
65-3 

66-2 
660 
65-8 
65-6 
65-4 

66-3 
661 
659 
65-7 
65-5 

66-4 
66-2 
66-0 
65-8 
65-6 

66-5 
66-3 
661 
65-9 

65-7 

666 
66-4 
66-2 
660 
65-8 

66-7 
66-5 
663 
66- 1 
65-9 

668 
66-6 
66-4 
662 
660 

0990 
0-989 

33-0 
33-5 
340 
34-5 
35  0 

64-9 
64-7 
64-5 
64-3 
64-1 

65-0 
64-8 
64-6 
64-4 
64-2 

65  1 

64-9 
64-7 
64-5 
64-3 

65-2 
650 
64-8 
64-6 
64-4 

65-3 
65-1 
64-9 
64-7 
64-5 

65-4 
65-2 
650 
64-8 
64-6 

65-5 
65-3 
65-1 
64-9 
64-7 

65-6 
65-4 
65-2 
650 
64-8 

65-7 
65-5 
65-3 
65-1 
64-9 

65-8 
65-6 
65-4 
65-2 
650 

0-988 
0-987 
0-987 

360 
37-0 
380 
390 
40-0 

63-7 
63-3 
62-9 
62-5 
62-1 

638 
63-4 
630 
62-6 
62-2 

639 
63-5 
63-1 
62-7 
62-3 

64'0 
63-6 
63-2 
62-8 
62-4 

641 
63-7 
63-3 
62-9 
62-5 

64-2 
63-8 
63-4 
63  0 
62-6 

64-3 
639 
63-5 
63- 1 

62-7 

64-4 
640 
63-6 
63-2 
62-8 

64-5 
64-1 
63-7 
63-3 
62-9 

64-6 
64-2 
63-8 
63-4 
63  0 

0-986 
0985 
0-984 
0-983 
0-982 

Litres  per 
100  kg  at 
Observed 

113-0 

113-1 

113-1 

113-1 

113-2 

113-2 

113-2 

113-2 

113-3 

113-3 

Degree 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(  71°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

i 

20°C 

Temperature 
°C 

71-0 

71-1 

71-2 

71-3 

71-4 

71-5 

71-6 

71-7 

71-8 

71-9 

Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

791 

79-2 

79-3 

79-4 

79-5 

1018 

0-5 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

79-1 

79-2 

79-3 

10 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

791 

1-017 

1-5 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

20 

77-9 

78-0 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

1-017 

2-5 

77-7 

77-8 

779 

78-0 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

78.6 

30 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

780 

78  1 

78-2 

78-3 

78-4 

1016 

3-5 

77-3 

77-4 

77-5 

776 

77-7 

77-8 

77-9 

780 

78-1 

78-2 

40 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

78-0 

1-015 

4-5 

76-9 

770 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

50 

76-7 

76-8 

76-9 

77-0 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

1014 

5-5 

76-6 

76-6 

76-7 

76-8 

76-9 

770 

771 

77-2 

77-3 

77-4 

60 

76-4 

76-5 

766 

76-7 

768 

76-9 

770 

770 

77-1 

77-2 

1013 

6-5 

76-2 

76-3 

76-4 

76-5 

76-6 

76-7 

76-8 

76-9 

770 

77-1 

7-0 

760 

761 

762 

763 

76-4 

76-5 

76-6 

76-7 

76-8 

76-9 

1012 

7-5 

75-8 

75-9 

760 

76-1 

76-2 

76-3 

76-4 

76-5 

76-6 

76-7 

80 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

76-1 

76-2 

76-3 

764 

76-5 

1011 

8-5 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

761 

76-2 

76-3 

90 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

761 

1010 

9-5 

750 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

100 

74-8 

74-9 

75-0 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

1-009 

105 

74-7 

74-8 

74-9 

74-9 

750 

751 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

11-0 

74-5 

74' 6 

74-7 

74-8 

74-9 

750 

751 

75-2 

75-3 

75-4 

1008 

11-5 

74-3 

74'4 

74-5 

746 

74-7 

74-8 

749 

750 

75-1 

75-2 

120 

74-1 

74-2 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

749 

750 

1-007 

12-5 

73-9 

740 

74-1 

74-2 

74-3 

74-4 

745 

74-6 

74-7 

74-8 

13  0 

73-7 

73-8 

73-9 

740 

74-1 

74-2 

743 

74-4 

74-5 

74-6 

1006 

13-5 

73-5 

73-6 

73-7 

73-8 

73-9 

740 

74-1 

74-2 

74-3 

74-4 

140 

73-3 

73  4 

73-5 

736 

73-7 

73-8 

73-9 

740 

741 

74-2 

1-005 

14-5 

73-1 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

73-6 

73-7 

73-8 

73-9 

740 

150 

72-9 

730 

73-1 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

73-6 

73-7 

73-8 

1-005 

15-5 

72-7 

72-8 

72-9 

73-0 

73-1 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

73-6 

160 

72-5 

72-6 

72-7 

72-8 

72-9 

730 

73-1 

73-2 

73-3 

73-4 

1-004 

16-5 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

72-8 

72-9 

73-0 

73-1 

73-2 

73-2 

170 

72-2 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

72-8 

72-9 

73-0 

73-1 

1003 

17-5 

720 

721 

72-2 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

72-8 

72-9 

18-0 

71-8 

71-9 

720 

721 

72-2 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

1-002 

18-5 

71-6 

71-7 

71-8 

71-9 

720 

72-1 

72-2 

72-3 

72-4 

72-5 

19  0 

71-4 

71-5 

71-6 

71-7 

71-8 

71-9 

720 

72-1 

72-2 

72-3 

1001 

19-5 

71-2 

71-3 

71-4 

71  5 

71-6 

71-7 

71-8 

71-9 

72-0 

72-1 

200 

71-0 

71-1 

71-2 

71-3 

71-4 

71-5 

71-6 

71-7 

71-8 

71-9 

1000 
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Table  1  —  (  Continued  ) 

(71°  Range) 

Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

71-0 

71-1 

71-2 

71-3 

71-4 

71-5 

71-6 

1  71-7 

71-8 

71-9 

20°C 
Conversion 

Ks 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 
210 
21-5 
220 
22-5 

70-8 
70-6 
70-4 
70-2 
700 

70-9 
70-7 
70-5 
70-3 
70-1 

71-0 
70-8 
70-6 
70-4 
70-2 

71-1 
70-9 
70-7 
70-5 
70-3 

71-2 
71-0 
70-8 
70-6 
70-4 

71-3 
71-1 
70-9 
707 
70-5 

71-4 
71-2 
710 
70-8 
70-6 

71-5 
71-3 
71-1 
70-9 
70-7 

71-6 
71-4 
71-2 
71-0 
70-8 

71-7 

71*5. 

71-3 

71-1 

70-9 

0-999 
0-998 

230 
23-5 
240 
24-5 
250 

698 
69-6 
69-4 
69-2 
691 

69-9 
69-7 
695 
69-3 
69-2 

700 
69-8 
69-6 
69-4 
69-3 

70-1 
69-9 
69-7 
695 
694 

70-2 
70-0 
69-8 
696 
69-5 

70-3 
70- 1 
69-9 
69-7 
69-6 

70-4 
70-2 
70-0 
69-8 
69-7 

70-5 
70-3 
701 
700 
69-8 

70-6 
70-4 
70-2 
701 
69-9 

70-7 
70-5 
70-3 
70-2 
700 

0-997 
0-996 
0-995 

25-5 
26-0 
26-5 
270 
275 

68-9 

68-7 
68-5 
68-3 
681 

690 

68-8 
68-6 
68-4 
68-2 

691 
68-9 
68-7 
68-5 
68-3 

69-2 
690 
68-8 
68-6 
68-4 

69-3 
691 
68-9 
687 
68-5 

69-4 
692 
690 
68-8 
68-6 

69-5 
69-3 
60- 1 
689 

68-7 

69-6 
69-4 
69-2 
690 
68-8 

697 
69-5 
69-3 
691 

68-9 

69-8 
69-6 
69-4 
69-2 
690 

0-995 
0-994 

280 
28-5 
290 
29-5 
300 

67-9 
67-7 
67-5 
67-3 
671 

680 

67-8 
67-6 
67-4 

67-2 

68- 1 
67-9 
67-7 
67-5 
67-3 

68-2 
680 
678 
67-6 
67-4 

68-3 
681 
67-9 

67-7 
67-5 

68-4 
68-2 
680 
67-8 
67-6 

68-5 
68-3 
68-1 
67-9 

67-7 

68-6 
68-4 
68-2 
68-0 
67-8 

68-7 
68-5 
68-3 
68-1 
67-9 

68-8 
68-6 
68-4 
68-2 
68  0 

0993 
0-992 
0-991 

305 
310 
31-5 
320 
32-5 

669 
66-7 
66-5 
663 
66-1 

670 
668 
666 
66-4 
66-2 

67-1 
66-9 
66-7 
66-5 
66-3 

67-2 
670 
668 
66-6 
66-4 

67-3 
67-1 
66-9 
66-7 
66-5 

67-4 
67-2 
670 
66-8 
66-6 

67-5 
67-3 
67-1 
66-9 
66-7 

67-6 
67-4 
67-2 
670 
66-8 

67-7 
67-5 
67-3 
67-1 
66-9 

67-8 
67-6 
67-4 
67-2 
670 

0-990 
0-989 

330 
33-5 
340 
34-5 
350 

65-9 
65-7 
65-5 
65-3 

65-1 

660 
658 
656 
65-4 
65*2 

661 
65-9 

65-7 
65-5 

65-3 

66-2 
660 
65-8 
65-6 
65-4 

66-3 
661 
65-9 
65-7 
65-5 

66-4 
66-2 
660 
65-8 
65-6 

66-5 
66-3 
661 
65-9 
65-7 

66-6 
66-4 
662 
660 

65-8 

66-7 
66-5 
66-3 
661 
65-9 

66-8 
66-6 
66-4 
66-2 
660 

0-988 
0-987 
0-980 

360 
37-0 
38-0 
390 
400 

64-7 
64-3 
63-9 
63-5 
63-1 

64-8 
64-4 
640 
63-6 
63-2 

64-9 
64-5 
64-1 
63-7 
63-3 

650 
64-6 
64-2 
638 
63-4 

651 

64-7 
64-3 
63-9 
63-5 

65-2 
64-8 
64-4 
640 
63-6 

65-3 
649 
64-5 
641 

63-7 

65-4 
650 
64-6 
64-2 
63-8 

65-5 
65-1 
64-7 
64-3 
63-9 

65-6 

65-2 
64-8 
64-4 
640 

0986 
0985 
0-984 
0-983 
0-982 

Litres  per 

100  kg  at 

113-3 

113-4 

113-4 

113-4 

113-5 

113-5 

113-5 

113-6 

113-6 

113-6 

Observed 

Degree 

147 


IS  2302  :  1989 


Table  1  Temperature  Correction  Data 

(72°  Range) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

72-0 

72-1 

72-2 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

72-8 

72-9 

20°C 

°C 

i 

Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

79-6 

79-7 

79-8 

79-9 

800 

801 

802 

80-3 

80-4 

80-5 

1018 

0-5 

79-4 

79-5 

79-6 

79-7 

798 

799 

800 

801 

802 

80-3 

1-0 

79-2 

79-3 

794 

79-5 

79-6 

797 

79-8 

799 

80-0 

80-1 

1-018 

1-5 

790 

79-1 

792 

79-3 

79-4 

795 

79-6 

79-7 

798 

79-9 

20 

78-8 

78-9 

790 

79-1 

79-2 

79-3 

79-4 

79-5 

79-6 

79-7 

1-017 

2-5 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

79-1 

79-2 

79-2 

79-3 

79-4 

79-5 

3  0 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

79  1 

79-2 

79-3 

79-4 

1016 

3-5 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

791 

792 

40 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

1015 

4-5 

77-9 

78-0 

77-1 

78'2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

50 

77-7 

77-8 

77-9 

780 

78-1 

78'2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

0014 

5-5 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

780 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

60 

77-3 

77-4 

77-5 

776 

77-7 

77-8 

77-9 

780 

78-1 

78-2 

1013 

65 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

780 

70 

770 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

1012 

7-5 

76-8 

769 

77-0 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

8-0 

766 

76-7 

76-8 

76-9 

77-0 

77' 1 

77-2 

773 

77-4 

77-5 

1011 

8-5 

76-4 

76-5 

76-6 

76-7 

76-8 

76-9 

770 

77-1 

77-2 

77-3 

90 

76-2 

763 

764 

76-5 

766 

76-7 

76-8. 

76-9 

77-0 

77-1 

1010 

95 

760 

761 

76-2 

76-3 

764 

76-5 

766 

767 

76-8 

76-9 

100 

75-8 

75-9 

760 

761 

76-2 

76-3 

76-4 

76-5 

76-6 

76-7 

1009 

10-5 

75-6 

75-7 

75-8 

759 

760 

76-1 

76-2 

76-3 

764 

76-5 

110 

75-5 

75-6 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

76-1 

76-2 

76-3 

1008 

11-5 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

76-1 

76-2 

120 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

1-007 

12-5 

74-9 

750 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

130 

74-7 

748 

74-9 

750 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

1006 

13-5 

74-5 

74-6 

74-7 

748 

74-9 

750 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

140 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

74-9 

750 

75- 1 

75-2 

1006 

14-5 

74-1 

74-2 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

74-9 

750 

150 

73-9 

740 

74-1 

74-2 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

1005 

15-5 

73-7 

73-8 

73-9 

740 

74-1 

74-2 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

160 

73-5 

73-6 

73-7 

73-8 

73-9 

740 

74-1 

74-2 

74-3 

74-4 

1-004 

16-5 

73-3 

734 

73-5 

73-6 

73-7 

73-8 

73-9 

74-0 

74-1 

74-2 

170 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

73-6 

73-7 

73  8 

73-9 

740 

741 

1-003 

17-5 

730 

73-1 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

736 

73-7 

73-8 

73  9 

18-0 

72-8 

72-9 

73-0 

73-1 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

73-6 

73-7 

1-002 

18-5 

72-6 

72-7 

72-8 

72-9 

73-0 

73-1 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

190 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

72-8 

72-9 

730 

73-1 

73-2 

73-3 

1-001 

19-5 

72-2 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

72-8 

72-9 

73  0 

73-1 

200 

720 

72-1 

72-2 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

72-8 

72-9 

1-000 
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Table  1  —  (  Continued ) 
(  72°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

op 

72-0 

72-1 

72-2  i    72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

72-8 

72-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

71-8 

71-9 

720 

72-1 

72-2 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

210 

71-6 

71-7 

71-8 

71-9 

72-0 

72-1 

72-2 

72-3 

72-4 

72-5* 

0-999 

21-5 

71-4 

71-5 

71-6 

71-7 

71-8 

71-9 

720 

721 

72-2 

72-3 

220 

71-2 

71-3 

71-4 

71-5 

716 

71-7 

71-8 

71-9 

720 

72-1 

0-998 

22-5 

710 

71-1 

71-2 

71-3 

71-4 

71-5 

71-6 

71-7 

71-8 

71-9 

230 

70-8 

70-9 

71-0 

71-1 

71-2 

71-3 

71-4 

71-5 

71-6 

71-7 

0-997 

23-5 

70-6 

70-7 

708 

70-9 

710 

71-1 

71-2 

71-3 

71-4 

71-5 

240 

70-4 

70-5 

70-6 

707 

70-8 

70-9 

710 

71-2 

71-3 

71-4 

0-996 

24-5 

70-3 

70-4 

70-5 

70-6 

70-7 

70-8 

70-9 

71-0 

71-1 

71-2 

25  0 

701 

70-2 

70-3 

70-4 

705 

70-6 

70-7 

70-8 

70-9 

710 

0-995 

25-5 

69-9 

700 

70-1 

70-2 

70-3 

70-4 

70-5 

70-6 

70-7 

70-8 

260 

69-7 

69-8 

69-9 

700 

70-1 

70-2 

70-3 

70-4 

70-5 

70-6 

0-995 

26-5 

69-5 

69-6 

69-7 

69-8 

69-9 

700 

70-1 

70-2 

70-3 

704 

270 

693 

69-4 

69-5 

69-6 

69-7 

69-8 

69-9 

700 

70-1 

70-2 

0-994 

27-5 

69-1 

69-2 

693 

69-4 

69-5 

69-6 

697 

69-8 

69-9 

70-0 

280 

68-9 

690 

691 

69-2 

69-3 

694 

69-5 

69-6 

69-7 

69-8 

0-993 

28-5 

68-7 

68-8 

68-9 

690 

991 

69-2 

69-3 

69-4 

69-5 

69-6 

290 

68-5 

68-6 

68-7 

68-8 

68-9 

690 

691 

.692 

69-3 

69-4 

0-992 

29-5 

68-3 

68-4 

68-5 

68-6 

68-7 

68-8 

68-9 

690 

691 

69-2 

300 

68-1 

68-2 

68-3 

68-4 

68-5 

68-6 

68-7 

688 

689 

690 

0-991 

30-5 

67-9 

680 

681 

68-2 

68-3 

68-4 

685 

68-6 

68-7 

68-8 

310 

67-7 

67-8 

67-9 

680 

681 

68-2 

68-3 

68-4 

68-5 

68-6 

0-990 

31-5 

67-5 

676 

67-7 

67-8 

679 

680 

68-1 

68-2 

68-3 

68-4 

320 

67-3 

67-4 

67-5 

67-6 

677 

67-8 

67-9 

680 

68-1 

68-2 

0989 

32-5 

67-1 

67-2 

67-3 

67-4 

675 

67-6 

67-7 

678 

679 

68-0 

330 

66-9 

670 

671 

67-2 

67-3 

67-4 

67-5 

67-6 

67-7 

67-8 

0-988 

33-5 

667 

66-8 

66-9 

670 

67-1 

67-2 

67-3 

67-4 

67-5 

67-6 

340 

66-5 

666 

66-7 

66-8 

66-9 

670 

671 

672 

67-3 

674 

0987 

34-5 

66-3 

66-4 

665 

666 

667 

668 

669 

670 

67-1 

67-2 

350 

661 

66-2 

66-3 

66-4 

665 

666 

66-7 

668 

669 

690 

0-986 

360 

65-7 

65-8 

65-9 

660 

66-1 

66-2 

66-3 

66-4 

66-5 

66-6 

0-985 

370 

65-3 

65-4 

65-5 

65-6 

65-7 

658 

659 

660 

66-1 

66-2 

0-985 

380 

64-9 

65-0 

651 

65-2 

65-3 

65-4 

65-5 

65-6 

65-7 

65-8 

0-984 

390 

64-5 

64-6 

64-7 

64-8 

64-9 

650 

651 

652 

65-3 

65-4 

0-983 

400 

641 

64-2 

64-3 

64-4 

645 

646 

64-7 

648 

649 

650 

0-982 

Litres  per 

100  kg  at 

113-7 

113-7 

113-7 

1138 

113-8 

113-8 

113-9 

113-9 

113-9 

114-0 

Observed 

Degree 
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Table  1     Temperature  Correction  Data 

(  73°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

73-0  | 

73-1 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

73-6 

73-7 

73-8 

73-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

80-6 

80-7 

80-8 

80-9 

810 

81-1 

81-2 

81-3 

81-3 

81-4 

1019 

0-5 

80-4 

80-5 

80-6 

80-7 

808 

80-9 

810 

81-1 

81-2 

81-3 

10 

80-2 

80-3 

80-4 

80-5 

80-6 

80-7 

80-8 

80-9 

81-0 

811 

1018 

1-5 

800 

80-1 

80-2 

80-3 

80-4 

80-5 

80-6 

80-7 

00-8 

80-9 

2-0 

79-8 

79-9 

80-0 

801 

802 

80-3 

80-4 

80-5 

80-6 

80-7 

1-017 

2-5 

79-6 

79-7 

79-8 

79-9 

800 

80-1 

80-2 

80-3 

804 

80-5 

30 

79-5 

79-5 

796 

79-7 

79-8 

79-9 

800 

801 

80-2 

80-3 

1016 

3-5 

79-3 

79-4 

79-5 

79-6 

79-7 

79-8 

79-9 

800 

800 

801 

40 

791 

79-2 

79-3 

79-4 

79-5 

79-6 

79-7 

79-8 

79-9 

800 

1015 

4-5 

78-9 

79-0 

791 

79-2 

79-3 

79-4 

79-5 

79-6 

79-7 

79-8 

50 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

79-1 

79-2 

79-3 

79-4 

79-5 

79-6 

1-014 

5-5 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

79-1 

79-2 

79-3 

79-4 

60 

78'3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

79-0 

791 

79-2 

1013 

65 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

79-0 

7-0 

78-0 

78-0 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

785 

78-6 

78-7 

78-8 

1-012 

7-5 

77-8 

77-9 

78-0 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-6 

80 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

780 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

1011 

8-5 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

78-0 

78-1 

78-2 

78-3 

90 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

78-0 

78-1 

1010 

9-5 

770 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

100 

76-8 

769 

770 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

777 

1009 

105 

76-6 

76-7 

76-8 

76-9 

77'0 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

110 

76-4 

76-5 

76-6 

767 

76-8 

769 

77-0 

77-1 

77-2 

77-3 

1008 

11-5 

76-3 

763 

76-4 

76-5 

76-6 

76-7 

76-8 

76-9 

770 

77-1 

120 

76-1 

762 

76-3 

76-4 

76-5 

766 

76-7 

76-8 

76-9 

770 

1007 

12-5 

75-9 

76-0 

76-1 

76-2 

76-3 

76-4 

76-5 

76-6 

76-7 

76-8 

130 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

76-1 

76-2 

763 

76-4 

76-5 

76-6 

1006 

13-5 

75-5 

756 

75-7 

75-8 

759 

760 

761 

76-2 

763 

76-4 

140 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

757 

75-8 

75-9 

760 

761 

76-2 

1-006 

145 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

\ 

150 

74-9 

75-0 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

1005 

15-5 

74-7 

74-8 

74-9 

75-6 

75-1 

752 

75-3 

754 

75-5 

756 

160 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

74-9 

750 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

1004 

16-5 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

748 

749 

750 

751 

75-2 

170 

74-2 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

748 

74-9 

750 

750 

1003 

17-5 

740 

74-1 

74-2 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

74-9 

180 

73-8 

73-9 

740 

74-1 

74-2 

743 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

1002 

18-5 

736 

73-7 

73-8 

739 

740 

741 

74-2 

74-3 

74-4 

74-5 

190 

73-4 

73-5 

73-6 

73-7 

73-8 

739 

740 

74-1 

74-2 

74-3 

1001 

195 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

73-6 

73-7 

738 

73-9 

74-0 

741 

200 

730 

731 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

736 

73-7 

73-8 

73-9 

1000 

150 


IS  2302 :  1989 


Table  1  —  (  Continued  ) 

(  73°  Range  ) 

Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

73-0  ! 

73-1 

73-2 

\   73-3 

73*4 

73-5 

73*6 

73*7 

73*8 

73*9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20*5 
210 
21-5 
220 
22-5 

72-8 
72-6 
72-4 
72*2 
72*0 

72-9 
72-7 
72*5 
72-3 
721 

73*0 
72*8 
72*6 
72-4 
72-2 

73*1 
72*9 
72*7 
72-5 
72-3 

73-2 
730 
72-8 
72-6 
72*4 

73-3 
73*1 
72-9 
72*7 
725 

73-4 
73*2 
730 
72*8 
72-6 

73*5 
73-3 
73-1 
72*9 
72*7 

73*6 
73-4 
73*2 
730 
72-8 

73*7 
73-5 
73*3 
73-1 
72*9 

0-999 
0-998 

230 
23'5 
240 
24-5 
250 

71-8 
71-6 
71-5 
71-3 
71-1 

71*9 
71*7 
71*6 
71*4 
71-2 

72-0 
71-8 
71-7 
71*5 
71-3 

72-1 
71-9 
71'8 
71*6 
71*4 

72-2 
72*0 
71-9 
71*7 
71*5 

72*3 
721 

72*0 
71-8 
71*6 

72*4 
72-2 
72-1 
71*9 
71*7 

72*5 
72*3 
72-2 
720 
71*8 

72*6 
72-4 
72*3 
721 
71*9 

72*7 
72-6 
72*4 
72-2 
720 

0-997 
0-996 
0-995 

25-5 
260 
265 
270 
275 

70-9 
70-7 
70*5 
70-3 
70-1 

710 
70*8 
70-6 
70-4 
70-2 

711 
70*9 
70*7 
70*5 
70-3 

71*2 
71*0 
70*8 
70*6 
70-4 

7-1-3 
71*1 
70-9 
70*7 
70-5 

71*4 
71*2 
71-0 
70*8 
70*6 

71*5 
71-3 
711 
70-9 
70*7 

71*6 
71*4 
71*2 
710 
70*8 

71-7 
71*5 
71*3 
711 
70*9 

71-8 
71*6 
71-3 
71  2 
710 

0*994 
0-994 

280 
28-5 
29*0 
29-5 
300 

69-9 
69-7 
69-5 
69*3 
69-1 

700 
69*8 
69*6 
69-4 
69-2 

70-1 
69-9 
69-7 
695 
69-3 

70*2 
700 
69*8 
69*6 
694 

70*3 
70-1 
69-9 
69*7 
695 

70*4 
70-2 
700 
69-8 
696 

70*5 
70*3 
70-1 
69*9 
69-7 

70*6 
70*4 
70*2 
700 
69*8 

70-7 
70*5 
70-3 
701 
69-9 

70-8 
70-6 
704 
70*2 
700 

0-993 
0-992 
0*991 

30-5 
310 
31-5 

320 
32-5 

689 
68*7 
68*5 
68-3 
68*1 

690 

68-8 
68-6 
68-4 
68*2 

691 

68-9 
68-7 
68*5 
68*3 

69*2 
690 
68-8 
68*6 
68-4 

69*3 
691 
68-9 
68-7 
68-5 

69*4 
69*2 
690 
68*8 
686 

69*5 
69*3 
691 
68-9 
68-7 

69*6 
69*4 
69*2 
690 
68-8 

69*7 
69*5 
69-3 
69*1 
68-9 

69-8 
69*6 
69-4 
692 
690 

0-990 
0*989 

330 

33-5 
340 
34-5 
350 

67*9 
67-7 
67-5 
67-3 
671 

680 
678 
67*6 
67*4 
67*2 

68*1 
67-9 
67*7 
67-5 
673 

68-2 
68  0 
678 
67*6 
67-4 

68-3 
68-1 
67*9 

67-7 
67-5 

68-4 
68*2 
680 
67-8 
67-6 

68-5 
68-3 
681 
67-9 
67-7 

68*6 
68-4 
68-2 
68-0 
67*8 

68-7 
68-5 
68-3 
68*1 
67-9 

68*8 
686 
68-4 
68-2 
68*0 

0-988 
0987 
0-986 

360 
370 
380 
390 
400 

66-7 
663 
65-9 
65-5 
65*1 

66*8 
66*4 
660 
65-6 
65-2 

669 
66*5 
661 

65-7 
65-3 

670 
66-6 
662 
658 
65-4 

67*1 
66*7 
66-3 
65-9 
65-5 

67*2 
66-8 
66-4 
660 
65-6 

67*3 
66-9 
66*6 
66*2 
65*8 

67*4 
67*1 
66-7 
66*3 
65-9 

67*6 
67*2 
66-8 
66*4 
660 

67*7 
67*3 
66*9 
66*5 
66*1 

0985 
0-984 
0-984 
0-983 
0*982 

Litreg  per 
100  kg  at 

1140 

1140 

114-1 

114-1 

1141 

114-2 

114*2 

114  2 

114-3 

1 14*3 

Observed 

Degree 

151 


IS  2302  :  1989 


Table  1    Temperature  Correction  Data 

(  74°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

740 

74-1 

74-2 

74*3 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

I  74'9 

20'C 

°C 

! 

Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

81-5 

81-6 

81-7 

81-8 

819 

820 

821 

82-2 

82-3 

82-4 

1-019 

0-5 

81-4 

81-5 

816 

81-7 

81-8 

81-9 

81-9 

820 

821 

82-2 

10 

81-2 

81-3 

81-4 

81-5 

81  6 

81-7 

818 

819 

81-9 

820 

1-018 

1-5 

810 

811 

81-2 

81-3 

81-4 

81-5 

81-6 

81-7 

81-8 

81-9 

20 

80-8 

80-9 

810 

811 

81-2 

81-3 

81-4 

81-5 

816 

81-7 

1017 

2-5 

80-6 

80-7 

80-8 

80-9 

810 

811 

81-2 

81-3 

81-4 

81-5 

3-0 

80-4 

80-5 

806 

807 

80-8 

80-9 

810 

81-1 

81-2 

81-3 

1016 

3-5 

802 

80-3 

80-4 

80-5 

806 

80-7 

80-8 

80-9 

810 

81-1 

40 

801 

80-2 

80-3 

804 

80-4 

80-5 

80-6 

80-7 

80-8 

80-9 

1015 

4-5 

799 

80-0 

80-1 

80-2 

80-3 

80-4 

80-5 

80-6 

80-7 

80-8 

50 

79-7 

79-8 

79-9 

800 

801 

80-2 

803 

80-4 

80-5 

80-6 

1014 

5-5 

79-5 

79-6 

79-7 

79-8 

79-9 

800 

80-1 

80-2 

80-3 

80-4 

60 

79-3 

79-4 

79-5 

79-6 

797 

79-8 

79-9 

800 

801 

80-2 

1013 

65 

791 

79-2 

79-3 

79-4 

79-5 

79-6 

79-7 

79-8 

79-9 

800 

70 

78-9 

790 

79-1 

79-2 

79-3 

79-4 

79-5 

79-6 

79-7 

79-8 

1-012 

7-5 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

79-1 

79-2 

79-3 

79-4 

79-5 

79-6 

8  0 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

79-1 

79-2 

79-2 

79-3 

79-4 

1-011 

8-5 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

791 

79-2 

79-3 

90 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

791 

1010 

95 

78-0 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

100 

77-8 

77-9 

780 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

1-009 

10-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

78-0 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

110 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

78-0 

78-1 

78-2 

78-3 

1-008 

11-5 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

78-0 

78-1 

120 

77-1 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

1-007 

12-5 

76-9 

770 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

13-0 

76-7 

76-8 

76-9 

770 

771 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

1007 

13-5 

765 

76-6 

767 

768 

769 

770 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

140 

76-3 

76-4 

76-5 

766 

76-7 

76-8 

76-9 

77-0 

77-1 

77-2 

1-006 

14-5 

76-1 

76-2 

76-3 

76-4 

76-5 

76-6 

76-7 

76-8 

76-9 

770 

150 

75-9 

76- 0 

76-1 

76-2 

76-3 

764 

765 

76-6 

76-7 

76-8 

1-005 

15-5 

75-7 

75-8 

75-9 

76  0 

761 

76-2 

76-3 

76-4 

76-5 

76-6 

16-0 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

76-0 

761 

76-2 

76-3 

76-4 

1004 

165 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

761 

76-2 

170 

751 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

76-0 

1-003 

17-5 

750 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

180 

74-8 

74-9 

75-0 

751 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

1002 

18-5 

74-6 

74-7 

74-8 

74-9 

75-0 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

190 

744 

74-5 

746 

74-7 

74-8 

74-9 

750 

75-1 

75-2 

75-3 

1001 

19-5 

74-2 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

74-9 

750 

75-1 

200 

740 

74-1 

74-2 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

74-9 

1000 

152 


IS  2302  :  1989 


Table  1  —  (  Continued  ) 
(  74°  Range  ) 


Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

74-0 

74-1 

74-2 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

74-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 
210 
21-5 
22-0 
22-5 

73-8 
73-6 
73-4 
73-2 
73-0 

73-9 
73-7 
73-5 
73-3 
73-1 

74-0 
73-8 
73-6 
73-4 
73-2 

74-1 
73-9 
73-7 
73-5 
73-3 

74-2 
740 
73-8 
73-6 
73-4 

74-3 
74-1 
73-9 
73-7 
73-5 

74-4 
74-2 
740 
73-8 
73-6 

74-5 
74-3 
741 
73-9 
73-7 

746 
74-4 
74-2 
740 
73-8 

74-7 
74-5 
74-3 
74-1 
73-9 

0-999 
0-998 

23-0 
23-5 
24-0 
24-5 
250 

72-8 
72-7 
72-5 
72-3 
72-1 

72-9 
72-8 
72-6 
72-4 
72-2 

730 
72-9 
72-7 
72-5 

72-3 

73-1 
73-0 
72-8 
72-6 
72-4 

73-2 
731 
72-9 
72-7 
72-5 

73-3 
73-2 
730 
72-8 
72-6 

73-4 
73-3 
73-1 
72-9 
72-7 

73-5 
73-4 
73-2 
73  0 
72-8 

73-6 
73-5 
73-3 
73-1 
72-9 

73-7 
73-6 
73-4 
73-2 
73-0 

0-997 
0-996 
0-995 

255 
260 
26-5 
270 
275 

71-9 
71-7 
71-5 
71-3 
711 

72-0 
71*8 
71-6 
71-4 
71-2 

72-1 
71-9 
71-7 

71-5 
71-3 

72-2 
720 
71-8 
71-6 
71-4 

72-3 
72-1 
71-9 
71-7 
71-5 

72-4 
72-2 
72-0 
71-8 
71-6 

72-5 
72-3 
72-1 
71-9 
71-7 

72-6 
72-4 
72-2 
720 
71-8 

72-7 
72-5 
72-3 
72-1 
71-9 

72-8 
72-6 
72-4 
72-2 
72-0 

0994 
0-994 

280 
28-5 
290 
29.5 
300 

70-9 
70-7 
70-5 
70-3 
701 

710 
70-8 
70-6 
70-4 
70-2 

711 
70-9 
70-7 
70-5 
70-3 

71-2 
710 
70-8 
70-6 
70-4 

71-3 
71-1 
70-9 
70-7 
70-5 

71-4 
71-2 
71-0 
70-8 
70-6 

71-5 
71-3 
71-1 
70-9 
70-7 

71-6 

71-4 
71-2 
71-0 
70-8 

71-7 
71-5 
71-3 
71-1 
70-9 

71-8 
71-6 
71-4 
71-2 
710 

0993 
0-992 
0-991 

30-5 
310 
31-5 
320 

32-5 

69-9 
69-7 
695 
69-3 
691 

700 
69-8 
69-6 
69-4 
69-2 

701 
699 
69-7 
69-5 
69-3 

70-2 
70-0 
69-8 
69-6 
69-4 

70-3 
701 
699 
69-7 
695 

70-4 
70-2 
700 
69-8 
69-6 

70-5 
70-3 
70-1 
69-9 
69-7 

70-6 
70-4 
70-2 
700 
698 

70-7 
70-5 
70-3 
701 
700 

70-8 
70-6 
70-4 
70-2 
701 

0-990 
0-989 

330 
33-5 
34-0 
34-5 
350 

68-9 
68-7 
68-5 
68-3 
68-2 

690 
68-8 
68-6 
68-5 
68-3 

69-1 
68-9 
68-7 
68-6 
68-4 

69-2 
69-0 
68-9 
68-7 
68-5 

69-3 
69-2 
690 
68-8 
68-6 

69-4 
69-3 
691 
68-9 
68-7 

696 
69-4 
69-2 
690 
68-8 

69-7 
695 
693 
691 
68-9 

69-8 
69-6 
69-4 
69-2 
690 

69-9 
69-7 
69-5 
69-3 
69-1 

0-988 
0-987 
0-986 

360 
370 
380 
390 
400 

67-8 
67-4 
670 
66-6 
662 

67-9 
67-5 
671 
66-7 
66-3 

680 
676 
67-2 
66-8 
664 

68-1 
67-7 
67-3 
66-9 
665 

68-2 
67-8 
67-4 
67-0 
666 

68-3 
67-9 
67-5 
67-1 
66-7 

68-4 
68-0 
67-6 
67-2 
668 

68-5 
68-1 
67-7 
67-3 
66-9 

68-6 
68-2 
67-8 
67*4 
670 

68-7 
68-3 
67-9 
67-5 
67-1 

0-985 
0-984 
0-983 
0-983 
0-982 

Litres  per 
100  kg  at 

114-3 

114-4 

114-4 

114-4 

114-5 

114-5 

114-5 

114-6 

114-6 

114-6 

Observed 

Degree 

153 
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Table  1    Temperature  Correction  Data 

(  75°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

750 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

82-5 

826 

82-7 

82-8 

82-9 

83  0 

83-1 

83-2 

83-3 

83-4 

1019 

0-5 

82-3 

82-4 

82-5 

82-6 

82-7 

82-8 

82-9 

830 

83-1 

83-2 

1-0 

82-1 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

82-6 

82-7 

828 

82-9 

83-0 

1018 

1-5 

820 

82-1 

82-2 

82-3 

82-4 

82-4 

82-5 

82-6 

82-7 

82-8 

2-0 

818 

81-9 

82-0 

82-1 

82-2 

82-3 

82-4 

825 

82-6 

82-7 

1017 

2-5 

81-6 

81-7 

81-8 

81-9 

820 

82-1 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

30 

81-4 

81-5 

81-6 

81-7 

81-8 

81-9 

82-0 

82-1 

82-2 

82-3 

1016 

3-5 

81-2 

81-3 

81-4 

81-5 

81-6 

81-7 

81-8 

81-9 

82-0 

82-1 

40 

810 

81-1 

81-2 

81-3 

81-4 

81-5 

81-6 

81-7 

81-8 

81-9 

1-015 

4-5 

80-8 

809 

81-0 

81-1 

81-2 

81-3 

81-4 

81-5 

81-6 

81-7 

5-0 

80-7 

80-8 

80-9 

81-0 

81-1 

81-2 

81-3 

81-3 

81-4 

81-5 

1014 

55 

80-5 

80-6 

80-7 

808 

80-9 

810 

81-1 

81-2 

81-3 

81-4 

60 

80-3 

80-4 

80-5 

80-6 

80-7 

80-8 

80-9 

810 

81-1 

81-2 

1013 

6-5 

80-1 

80-2 

80-3 

80-4 

80-5 

80-6 

80-7 

80-8 

80-9 

810 

7-0 

79-9 

80-0 

80-1 

80-2 

80-3 

80-4 

80-5 

806 

80-7 

80-8 

1012 

7-5 

79-7 

79-8 

79-9 

800 

801 

80-2 

80-3 

80-4 

80-5 

80-6 

8-0 

79-5 

79-6 

79-7 

79-8 

799 

800 

80-1 

80-2 

80-3 

804 

1-011 

8-5 

79-4 

79-5 

79  6 

79-7 

79-8 

79-8 

79-9 

800 

801 

80-2 

90 

79-2 

79-3 

79-4 

79-5 

79-6 

79-7 

79-8 

79-9 

800 

801 

1-010 

95 

790 

79-1 

79-2 

79-3 

79-4 

79-5 

79-6 

79-7 

79-8 

799 

10-0 

78-8 

78-9 

790 

791 

79-2 

79-3 

79-4 

79-5 

79-6 

797 

1-009 

10-5 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

79-1 

79-2 

79-3 

79-4 

79-5 

11-0 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

79-1 

79-2 

79-3 

1-008 

11-5 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

79-1 

120 

78-0 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

789 

1-007 

12-5 

77-9 

78-0 

78-0 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

13-0 

77-7 

77-8 

77-9 

780 

78'1 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

1-007 

13-5 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

78-0 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

14-0 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

78-0 

78-1 

78-2 

1-006 

14-5 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

78-0 

150 

76-9 

77-0 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

1005 

15-5 

76-7 

76-8 

769 

770 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

160 

76-5 

76-6 

76-7 

76-8 

76-9 

77-0 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

1-004 

16-5 

76-3 

76-4 

765 

76-6 

76-7 

76-8 

76-9 

77-0 

771 

77-2 

17*0 

76-1 

76-2 

76-3 

76-4 

76-5 

76.6 

76-7 

76-8 

76-9 

77-0 

1-003 

17-5 

76-0 

76-1 

76-2 

76-3 

76-4 

76-5 

76-6 

76-7 

76-8 

76-9 

180 

75-8 

75-9 

760 

76-1 

76-2 

76-3 

76-4 

76-5 

76-6 

76-7 

1-002 

18-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

76-1 

76-2 

76-3 

76-4 

76-5 

190 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

76-1 

76-2 

76-3 

1-001 

19-5 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

76-1 

200 

750 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

1-000 
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Table  1  —  (  Continued  ) 

(  75°  Range  ) 

Observed 
Temperature 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

75-0 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

20°C 
Conversion 

°C 

Corresponding  Degree  at  20  °C 

Factor 

20-5 
21-0 
21-5 
22-0 

22-5 

74-8 
74-6 
74-4 
74:2 
74-0 

74-9 
74-7 
74-5 
74-3 
74-1 

75-0 
74-8 
74-6 
74-4 

74-2 

75-1 
74-9 
74-7 
74-5 
74-3 

75-2 
75-0 
74-8 
74-6 
74-4 

75-3 
75-1 
74-9 
74-7 
74-5 

75-4 
75-2 
75-0 
74-8 
74-6 

75-5 
75-3 
75-1 
74-9 
74-7 

75-6 
75-4 
75-2 
75-0 
74-8 

75*7 
75-5 
75-3 
75-1 
74-9 

0-999 
0*998 

23-0 
23-5 
240 
24-5 
250 

73-8 
73-7 
73-5 
73-3 
73-1 

73-9 
73-8 

73-6 
73-4 
73-2 

74-0 
73-9 
73-7 
73'5 
73-3 

74-1 
74-0 
73-8 
73-6 
73-4 

74-2 
74-1 
73-9 
73-7 
73'5 

74-3 
74-2 
74-0 
73-8 
73-6 

74-5 
74-3 
74-1 
73-9 
73-7 

74-6 
74-4 
74-2 
74-0 
73-8 

74-7 
74-5 
74-3 
74-1 
73-9 

74*8 
74-6 
74-4 
74-2 
74-0 

0-997 
0-996 
0-995 

25-5 
260 
26-5 
270 

27-5 

72-9 
72-7 
72-5 
72-3 
72-1 

730 
72-8 
72-6 
72-4 
72-2 

73-1 
72-9 
72-7 
72-5 
72-3 

73-2 
73-0 
72-8 
72-6 
72-4 

73-3 
73-1 
72-9 
72-7 
72-5 

73-4 
73-2 
73-0 
72-8 
72-6 

73-5 
73-3 
73-1 
72-9 
72-7 

73-6 
73-4 
73-2 
73-0 
72-8 

73-7 
73-5 
73-3 
73-1 
72-9 

73-8 
73-6 
73-4 
73-2 
73-0 

0-994 
0-994 

28-0 
28-5 
29-0 
29-5 
300 

71-9 

71-7 
71-5 

71-3 
7M 

72-0 
71-8 
71-6 
71-4 
71-2 

72-1 
71-9 
71-7 
71-5 
71-3 

72-2 
72-0 
71-8 
71-6 
71-4 

72-3 
72-1 
71-9 
71-7 
71-5 

72-4 
72-2 
72-0 
71-8 
71-6 

72-5 
72-3 
72-1 
71-9 
71-7 

72-6 
72-4 
72-2 
72-0 
71-8 

72-7 
72-5 
72-3 
72-1 
71-9 

72-8 
72-6 
72*4 
72-2 
72-0 

0-993 
0-992 
0-991 

30-5 
31-0 
31-5 
32-0 
32-5 

70-9 
70-7 
70-5 
70-4 
70-2 

710 
70-8 
70-6 
70-5 
70-3 

71-1 
70-9 
70-7 
70-6 
70-4 

71-2 
71-0 
70-9 
70-7 
70-5 

71-3 
711 
710 
70-8 
70-6 

71-4 
71-2 
71-1 
70-9 
70-7 

71-5 

71-4 
71-2 
71-0 
708 

71-6 
71-5 
71-3 
71-1 
709 

71-7 
71-6 
71-4 
71-2 
710 

71*9 

71-7 
71*5 
71-3 
71-1 

0-990 
0-989 

330 
33-5 
340 
34-5 
35-0 

700 
69-8 
69-6 
69-4 
692 

70-1 
69-9 
69-7 
69-5 
69-3 

70-2 
70-0 
69-8 
69-6 
69-4 

70-3 
70*1 
69-9 
697 
69-5 

70-4 
70-2 
70-0 
69-8 
69-6 

70-5 
70-3 
70-1 
69-9 
69-7 

70-6 
70-4 
70-2 
70-0 
69-8 

70-7 
705 
70-3 
701 
69-9 

70-8 
70-6 
70*4 
70-2 
700 

70*9 
70-7 
70-5 
70-3 
70-1 

0-988 
0-987 
0-986 

36-0 
37-0 
380 
390 
400 

68-8 
68-4 
68-0 
67-6 
67.2 

68-9 
68'5 
68-1 
67-7 
67-3 

690 
68-6 
68-2 
67-8 
67-4 

691 
68-7 
68-3 
67-9 
67-5 

69-2 
68-8 
68-4 
68  0 
67-6 

69-3 
68-9 
68-5 
68-1 
67-7 

694 
690 
68-6 
68-2 
67-8 

69-5 
69-1 
68-7 
68-3 
67-9 

69-6 
692 
68-8 
68-4 
680 

69-7 
69-3 
68-9 
68-5 
68-1 

0-985 
*  0-984 
0-983 
0-982 
0-982 

Litres  per 
100  kg  at 

114-7 

114-7 

114-7 

114*8 

1148 

114-8 

114-9 

114-9 

115-0 

115-0 

Observed 

Degree 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(  76°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

76-0    |  76-1 

76-2 

76-3 

76-4 

76-5 

766 

76-7 

76-8 

76-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

83-5 

83-6 

83-7 

838 

839 

84-0 

84-1 

84-2 

84-3 

84-4 

1-019 

05 

83-3 

83-4 

83-5 

83-6 

83-7 

83-8 

83-9 

840 

84-1 

84-2 

10 

83-1 

83-2 

83-3 

83-4 

83-5 

836 

83-7 

83-8 

839 

840 

1-018 

1-5 

82-9 

83-0 

83-1 

83-2 

83-3 

83-4 

83-5 

83-6 

83-7 

83-8 

2-0 

82-8 

82-8 

82-9 

830 

83-1 

83-2 

83-3 

83-4 

83'5 

83*6 

1-017 

2-5 

82-6 

82-7 

82-8 

82-9 

83-0 

83-1 

83-2 

83-2 

83-3 

83'4 

3-0 

82-4 

82-5 

82-6 

82-7 

82-8 

82-9 

83-0 

83-1 

83-2 

83-3 

1-016 

3-5 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

82-6 

82-7 

82-8 

82-9 

830 

83-1 

40 

820 

82-1 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

826 

82-7 

828 

82-9 

1-015 

4-5 

81-8 

81-9 

820 

82*1 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

82'6 

82-7 

50 

81-6 

81-7 

81-8 

819 

82-0 

82-1 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

1-014 

5-5 

81-5 

81-6 

81-7 

81-8 

81-8 

81-9 

82-0 

82-1 

82*2 

82-3 

60 

81-3 

81-4 

815 

81  6 

81-7 

81-8 

81-9 

82-0 

82-1 

82-2 

1013 

6-5 

811 

81-2 

81'3 

814 

81-5 

81-6 

81-7 

81-8 

819 

820 

7-0 

809 

81-0 

81-1 

81-2 

81-3 

81-4 

81-5 

816 

81-7 

81-8 

1-012 

7-5 

80-7 

80-8 

809 

810 

81-1 

81-2 

81-3 

81-4 

81-5 

81-6 

80 

80-5 

806 

80-7 

808 

80-9 

810 

81-1 

81-2 

813 

81-4 

1011 

85 

80-3 

80-4 

80-5 

80-6 

80-7 

80-8 

80-9 

81-0 

81-1 

81-2 

90 

80-2 

80-3 

80-4 

80-4 

80-5 

80-6 

80-7 

808 

809 

81-0 

1010 

9-5 

800 

801 

80-2 

80-3 

80-4 

80-5 

80-6 

80-7 

80-8 

809 

100 

79-8 

79-9 

800 

80-1 

80-2 

80-3 

80-4 

80-5 

80-6 

80-7 

1009 

105 

79-6 

79-7 

79-8 

79-9 

800 

80-1 

80-2 

80-3 

80-4 

80-5 

110 

79-4 

79-5 

79-6 

79-7 

79-8 

79-9 

80-0 

80-1 

80-2 

80-3 

1-008 

11-5 

79-2 

79-3 

79-4 

79-5 

79-6 

79-7 

79-8 

799 

800 

80-1 

12-0 

790 

79- 1 

79-2 

79'3 

79-4 

79-5 

79-6 

79-7 

79-8 

79-9 

1-008 

12-5 

78-8 

78-9 

790 

79-1 

79-2 

79-3 

794 

79-5 

79-6 

79-7 

130 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

79-0 

79-1 

79-2 

79-3 

79-4 

795 

1-007 

13-5 

78-5 

78-6 

78-7 

788 

78-9 

790 

79-1 

79-2 

79-3 

79-4 

140 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

789 

790 

791 

79-2 

1-006 

145 

781 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

150 

77-9 

78-0 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

1-005 

15-5 

77-7 

77-8 

77-9 

78-0 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

78*5 

78-6 

160 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

78-0 

781 

78-2 

78-3 

78-4 

1004 

165 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

78-0 

78-1 

78-2 

170 

77-1 

77-2 

77-3 

774 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

78-0 

1-003 

17-5 

77-0 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

180 

76-8 

76-9 

770 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

1-002 

18-5 

766 

76-7 

768 

76-9 

77-0 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

190 

76-4 

765 

766 

76-7 

76-8 

76-9 

770 

771 

77-2 

77-3 

1001 

195 

76-2 

763 

76-4 

76-5 

76-6 

76-7 

76-8 

769 

77-0 

77-1 

200 

760 

761 

76-2 

763 

76-4 

76-5 

76-6 

76-7 

768 

76-9 

1-000 
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Table  1  —  (  Continued ) 
(  76°  Range  ) 


Observed 

Temperature 

°C 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

76-0 

76-1 

76-2 

76-3 

76-4 

76-5 

76-6 

76-7 

76-8 

76-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

75-8 

759 

76  0 

76-1 

76-2 

76-3 

76-4 

76-5 

76-6 

76-7 

21-0 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

76-0 

76-1 

76-2 

76-3 

76-4 

76-5 

0-999 

21-5 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

76-0 

76-1 

76-2 

76-3 

220 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

76-1 

0998 

22-5 

75.0 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

23-0 

74-9 

75-0 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

0-997 

23-5 

74-7 

74-8 

749 

750 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

240 

74-5 

74-6 

74.7 

74-8 

74-9 

75-0 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

0-996 

24-5 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

74-9 

75-0 

75-1 

75-2 

25-0 

74-1 

74-2 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

74-9 

75-0 

0995 

25-5 

73-9 

740 

74-1 

74-2 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

260 

73-7 

73-8 

73-9 

74-0 

74-1 

74-2 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

0-994 

26-5 

73-5 

736 

73-7 

73-8 

73-9 

740 

74-1 

74-2 

74-3 

74-4 

27  0 

73-3 

73-4 

73-5 

73-6 

73-7 

73-8 

73-9 

74-0 

74-1 

74-2 

0-993 

27-5 

73*1 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

73-6 

73-7 

73-8 

73-9 

740 

28-0 

72-9 

73  0 

73-1 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

73-6 

73-7 

73-8 

0-993 

28-5 

72-7 

72-8 

72-9 

73-0 

73-1 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

73'6 

29  0 

725 

72-6 

72-7 

72-8 

72-9 

730 

73-1 

73-2 

73-3 

73-4 

0-992 

295 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

72-8 

72-9 

73-1 

73-2 

73-3 

30-0 

72-1 

72-2 

72-3 

72-5 

72-6 

72-7 

72-8 

72-9 

730 

73-1 

0-991 

30-5 

72-0 

72-1 

72-2 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

72-8 

72-9 

31-0 

71-8 

71-9 

72-0 

721 

72-2 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

0-990 

31-5 

716 

71-7 

71-8 

71-9 

72  0 

72-1 

72-2 

72-3 

72-4 

72-5 

32-0 

71-4 

71-5 

71-6 

71-7 

71-8 

71-9 

720 

72-1 

72-2 

72-3 

0989 

32-5 

71-2 

71-3 

71-4 

71-5 

71-6 

71-7 

71-8 

71-9 

720 

72-1 

33-0 

71-0 

71-1 

71-2 

71-3 

71-4 

71-5 

71-6 

71-7 

71-8 

71-9 

0-988 

33-5 

70-8 

709 

71-0 

71-1 

71-2 

71-3 

71-4 

71-5 

71-6 

71-7 

34-0 

70-6 

70-7 

70'8 

70-9 

71-0 

71-1 

71-2 

713 

71-4 

71-5 

0-987 

34-5 

70-4 

70-5 

70-6 

70-7 

70-8 

70-9 

71-0 

71-1 

71-2 

71-3 

350 

70-2 

70-3 

704 

70-5 

70-6 

707 

70-8 

70-9 

710 

71-1 

0-986 

360 

69-8 

699 

70.0 

70-1 

70-2 

703 

704 

70-5 

706 

70-7 

0-985 

37-0 

69-4 

69-5 

696 

69-7 

698 

699 

700 

70-1 

70-2 

703 

0984 

38'0 

690 

691 

692 

693 

69-4 

69-5 

69-6 

697 

69-8 

699 

0983 

390 

68-6 

68-7 

688 

78-9 

690 

691 

692 

69-3 

69-4 

69-5 

0982 

400 

68-2 

68-3 

684 

68-5 

68-6 

68-7 

68-8 

68-9 

69-0 

69-1 

0-981 

Litres  per 

100  kg  at 

1150 

1151 

115-1 

115-1 

115-2 

115-2 

115-2 

115-3 

115-3 

115-3 

Observed 

Degree 

157 
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Table  1     Temperature  Correction  Data 

(  77°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Temperature 

77-0 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

77*7 

77-8 

77-9 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Volume  At 

20°C 

Conversion 

Factor 


00 

84-5' 

84-6 

846 

85-7 

84-8 

849 

85-0 

85-1 

852 

853 

1019 

0-5 

84-3 

84-4 

84-5 

84*6 

84-7 

84-8 

849 

850 

85-0 

85-1 

10 

84*1 

84-2 

84-3 

84-4 

84-5 

84-6 

84-7 

84-8 

84-9 

850 

1018 

1-5 

83-9 

840 

84-1 

84-2 

84-3 

84-4 

845 

84-6 

84-7 

84-8 

2-0 

83-7 

83-8 

839 

840 

841 

84-2 

843 

844 

845 

84-6 

1017 

2-5 

83-5 

83-6 

83-7 

83-8 

839 

840 

84-1 

842 

84-3 

84-4 

30 

83-4 

83-5 

836 

83-6 

83-7 

83-8 

839 

84-0 

841 

84-2 

1-016 

3-5 

83-2 

83-3 

83-4 

835 

83-6 

83-7 

83-8 

83-9 

840 

840 

40 

830 

83-1 

83-2 

833 

83-4 

83-5 

83-6 

837 

83-8 

83-9 

1-015 

4-5 

828 

82-9 

83-0 

831 

83-2 

83-3 

83-4 

835 

83-6 

83-7 

50 

826 

82-7 

82-8 

82-9 

830 

83-1 

83-2 

83-3 

834 

83-5 

1014 

5-5 

824 

82-5 

82-6 

82-7 

828 

829 

83-0 

831 

832 

833 

60 

823 

823 

824 

82-5 

82-6 

82-7 

82-8 

82-9 

830 

831 

1013 

6-5 

821 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

82-6 

82-7 

828 

82-8 

829 

70 

81*9 

820 

82-1 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

826 

82-6 

82-8 

1012 

7-5 

81-7 

818 

81-9 

82-0 

82-1 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

82-6 

80 

81-5 

816 

81-7 

81-8 

81-9 

820 

82-1 

822 

82-3 

824 

1-011 

8-5 

81-3 

81-4 

81-5 

81-6 

81-7 

81  8 

81-9 

820 

82-1 

82-2 

90 

81-1 

81  -2 

81-3 

81-4 

81-5 

81-6 

817 

81  8 

81-9 

820 

1-010 

95 

810 

811 

81-1 

81-2 

81-3 

81-4 

81-5 

81-6 

817 

81-8 

100 

80-8 

80-9 

810 

811 

81-2 

81-3 

81-4 

81-5 

81-6 

817 

1009 

105 

806 

807 

808 

809 

810 

81-1 

81-2 

81-3 

81-4 

81-5 

110 

80  4 

805 

80  6 

807 

808 

809 

81  0 

81-1 

81-2 

81-3 

1009 

11-5 

80-2 

803 

80-4 

805 

806 

80-7 

808 

809 

810 

811 

120 

800 

801 

802 

80-3 

804 

805 

806 

807 

80-8 

80-9 

1-008 

12-5 

79-8 

799 

800 

801 

80-2 

80-3 

80-4 

80-5 

80-6 

80-7 

130 

79-6 

79-7 

79-8 

79-9 

800 

80  1 

80-2 

80-3 

80-4 

805 

1-007 

13-5 

79-5 

796 

79-7 

798 

799 

800 

80  1 

80*1 

802 

803 

140 

79-3 

79-4 

795 

79-6 

797 

798 

799 

80  0 

80- 1 

801 

1-006 

14-5 

791 

792 

79-3 

79-4 

79-5 

796 

79-7 

79-8 

79-9 

80.0 

150 

78.9 

79-0 

791 

792 

79-3 

79-4 

79'5 

79-6 

797 

798 

1-005 

15-5 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

79-1 

79-2 

79-3 

79-4 

79-5 

79-6 

160 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

791 

79-2 

79-3 

79-4 

1-004 

16-5 

78-3 

784 

785 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

791 

792 

170 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

79-0 

1-003 

17-5 

77-9 

78-0 

78-1 

78-2 

78-3 

784 

78*5 

78-6 

78-7 

78-8 

18  0 

77-8 

779 

780 

781 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

787 

1-002 

18-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

78-0 

78-1 

78-2 

78-3 

784 

78-5 

190 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

78-0 

78-1 

78-2 

78-3 

1-001 

19-5 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

776 

77-7 

778 

77-9 

78-0 

78-1 

200 

77-0 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

778 

77-9 

1-000- 
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Table  1  —  (  Continued  ) 

(  77°  Range  ) 

Observed 

Temperature 

°C 

77-0 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

77-1 

1  77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree 

at  20°C 

Factor 

20-5 
210 
21-5 
22-0 
22-5 

76-8 
766 
76-4 
76-2 
760 

76-9 
76-7 
76-5 
76-3 
761 

770 
76-8 
76-6 
76-4 
76-2 

77-1 
76-9 
76-7 
76-5 
76-3 

77-2 
770 
7.68 
76-6 
76-4 

77-3 
77-1 
76-9 
76-7 
76-5 

77-4 
77-2 
770 
76-8 
76-6 

77-5 
77-3 
77-1 
76-9 
76-7 

77-6 
77-4 
77-2 
770 
76-8 

77-7 
77-5 
77-3 
77-1 
77-0 

0*999 
0-998 

23-0 
23-5 
24-0 
24-5 
25-0 

75-9 

75-7 
75-5 
75-3 
75-1 

76-0 
75-8 
75-6 
75'4 
75-2 

76-1 
75-9 
75-7 
75-5 
75-3 

76'2 
76-0 
75-8 
75'6 
754 

76-3 
761 

75-9 

75-7 
75-5 

76-4 
76-2 
760 
75-8 
75-6 

76-5 
76-3 
76-1 
75-9 
75*7 

76-6 
764 
76-2 
760 

75-8 

76-7 
765 
76-3 
76-1 
75-9 

768 
76-6 
76-4 
76-2 
76*0 

0-997 
0-996 
0-995 

25-5 
26-0 
26-5 
27-0 

27-5 

74-9 
74-7 
74-5 
74-3 
74-1 

75-0 
74-8 
74-6 
74-4 
74-2 

75-1 
74-9 

74-7 
74-5 
74-3 

75-2 
75-0 
74-8 
74-6 
74-4 

75-3 
75-1 
74-9 
74-7 
74-5 

75-4 
75-2 
75-0 
74-8 
746 

75-5 
75-3 
75-1 
74-9 
74-7 

75-6 
75-4 
75-2 
75-0 
74-8 

75-7 
75-5 
75-3 
75-1 
74-9 

75-8 
75*6 
75*4 
75-2 
75-0 

0-994 
0-993 

28-0 
28-5 
29-0 
29-5 
300 

73-9 
73-7 
73-5 
73-4 
73-2 

74-0 
73-8 
73-6 
73-5 
73-3 

74-1 
73-9 
738 
73-6 
73-4 

74-2 
740 
73-9 
73-7 
73-5 

74-3 
74-1 
740 
73-8 
73-6 

74-4 
74-2 
74-1 
73-9 
73-7 

74-5 
74-3 
74-2 
74-0 
73-8 

74-6 
74-4 
74-3 
74-1 
73-9 

74-7 
74-6 
74-4 
74-2 
74-0 

74*8 
74-7 
74-5 
74-3 
74-1 

0-992 
0-992 
0-991 

30-5 
31-0 
31-5 
320 

32-5 

73-0 
72-8 
72-6 
72-4 
72-2 

73-1 
72-9 
72-7 
72-5 
72-3 

73-2 
73-0 
72-8 
72-6 
72-4 

73-3 
73-1 
72-9 
72-7 
72-5 

73-4 
73-2 
73-0 
72-8 
72-6 

73-5 
73-3 
73'1 
72-9 

72-7 

73-6 
73-4 
732 
730 
72-8 

73-7 
73-5 
73-3 
73-1 
72-9 

73-8 
73-6 
73-4 
73-2 
73  0 

73*9 
73-7 
73-5 
73*3 
73-1 

0-990 
0-989 

33-0 
33-5 
34-0 
34-5 
35-0 

720 
71-8 
71-6 
71-4 
71-2 

72-1 
71-9 

71-7 
71-5 
71-3 

72-2 
720 
71-8 
716 
714 

72-3 
72-1 
71-9 
71-7 
715 

72-4 
72-2 
72-0 
71-8 
71-6 

72-5 
72-3 
72-1 
71-9 
71-7 

72-6 
72-4 
72-2 
720 
71-8 

72-7 
72-5 
72-3 
72-1 
71-9 

72-8 
72-6 
72-4 
72-2 
72-0 

72*9 
72*7 
72-5 
72-3 
72-1 

0-988  • 

0-987 

0-986 

36-0 
370 
380 
390 
400 

70-8 
70-4 
700 
69-6 
69-2 

70-9 
70-5 
701 
69-7 
69-3 

710 
70-6 
70-2 
69-8 
69-4 

71-1 
70-7 
70-3 
699 
69-5 

71-2 
70-8 
70-4 
70-0 
69-7 

71-3 
70-9 
70-5 
70- 1 
69-8 

71-4 
71-0 
70-6 
70-3 
69-9 

71-5 
71-1 
70-7 
70-4 
700 

71-6 
71-2 
70-9 
70-5 
701 

71*7 
71-3 
71-0 
70-6 
70-2 

0-985 
0-984 
0-983 
0-982 
0981 

Litres  per 

100  kg  at 

115-4 

1154 

115-4 

115-5 

115-5 

1156 

1156 

115-6 

115-7 

115-7 

Observed 

Degree 

159 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(  78°  Range  ) 


Observed 

Temperature 

°C 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

78-0 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

o-o 

85-4 

85-5 

85'6 

85-7 

85-8 

85-9 

86-0 

86-1 

86-2 

86-3 

1-019 

0-5 

85-2 

85-3 

85-4 

85-5 

856 

85-7 

85-8 

859 

860 

86-1 

1-0 

85-1 

85-2 

853 

85-3 

854 

85-5 

85-6 

85-7 

85-8 

85-9 

1018 

1-5 

84-9 

850 

85-1 

85-2 

85-3 

85-4 

85-5 

85-6 

85-7 

85-7 

2-0 

84-7 

84-8 

84-9 

85-0 

85-1 

85-2 

85-3 

85-4 

85-5 

85-6 

1017 

2-5 

84-5 

84-6 

84-7 

84-8 

84-9 

850 

851 

85-2 

85-3 

85-4 

30 

84-3 

84-4 

84-5 

84.6 

84-7 

84-8 

84-9 

85-0 

851 

85-2 

1016 

3-5 

84-1 

84-2 

84-3 

84-4 

84-5 

84-6 

84-7 

84-8 

84-9 

85-0 

40 

84-0 

84-1 

84-2 

84-3 

84-4 

84-4 

84-5 

84-6 

84  7 

84-8 

1015 

4-5 

83-8 

83-9 

840 

84-1 

84-2 

84-3 

84-4 

84-5 

84-6 

84-7 

5-0 

83-6 

83-7 

83-8 

83-9 

840 

841 

84-2 

84-3 

84-4 

84-5 

1014 

55 

83-4 

83-5 

836 

83-7 

83-8 

83-9 

840 

841 

84-2 

84-3 

60 

83-2 

83-3 

83-4 

83-5 

836 

83-7 

83-8 

83-9 

84-0 

84-1 

1013 

6-5 

830 

83-1 

83-2 

83-3 

834 

84-5 

83-6 

83-7 

83-8 

83-9 

70 

82*9 

830 

83-1 

83-2 

83-3 

83-4 

83-4 

83-5 

83-6 

83-7 

1012 

7-5 

82-7 

82-8 

82-9 

830 

831 

83-2 

83-3 

83-4 

835 

83-6 

80 

82-5 

83-6 

82-7 

82-8 

82-9 

83  0 

831 

83-2 

83-3 

83-4 

1011 

8-5 

82-3 

82-4 

82-5 

82-6 

82-7 

82-8 

82-9 

83-0 

83'1 

83-2 

90 

82-1 

82-2 

82-3 

824 

82-5 

82-6 

82-7 

82-8 

82-9 

830 

1010 

9-5 

81-9 

820 

82-1 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

826 

82-7 

82-8 

100 

81-8 

81-8 

81-9 

82-0 

82-1 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

82-6 

1009 

105 

81-6 

81-7 

81-8 

81-9 

82-0 

82-1 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

110 

81-4 

81-5 

816 

81-7 

81-8 

81-9 

820 

82-1 

82-2 

82-3 

1009 

11-5 

81-2 

81*3 

81-4 

81-5 

81-6 

81-7 

81-8 

81-9 

81-0 

82-1 

120 

810 

81-1 

81-2 

81-3 

81-4 

81-5 

81-6 

81-7 

81-8 

81-9 

1008 

12-5 

80-8 

80-9 

81.0 

81-1 

81-2 

81-3 

81-4 

81-5 

81-6 

81-7 

130 

806 

80-7 

80-8 

809 

81-0 

81-1 

81-2 

81-3 

814 

81-5 

1-007 

13-5 

804 

80-5 

806 

80-7 

80-8 

80-9 

81-0 

811 

81-2 

81-3 

140 

803 

804 

80-5 

80-6 

80-7 

80-8 

80-9 

810 

81-1 

81-2 

1006 

14-5 

80-1 

80-2 

80-3 

80-4 

80-5 

80-6 

80-7 

80-8 

80-9 

810 

150 

79-9 

800 

80-1 

80-2 

80-3 

80-4 

80-5 

80-6 

80-7 

80-8 

1-005 

15-5 

79-7 

79-8 

799 

800 

80-1 

80-2 

80-3 

804 

805 

80-6 

160 

79-5 

79-6 

79-7 

79-8 

79-9 

800 

80-1 

80-2 

80-3 

80-4 

1004 

165 

793 

79-4 

79-5 

796 

79-7 

798 

79-9 

800 

801 

80-2 

170 

791 

79-2 

79-3 

79-4 

79-5 

796 

79-7 

798 

799 

800 

1003 

175 

78-9 

790 

791 

79-2 

79-3 

79-4 

795 

79-6 

79-7 

79-8 

180 

78-8 

78-9 

790 

79-1 

792 

79-3 

79-4 

79-5 

796 

79-7 

1-002 

18-5 

78-6 

78-7 

788 

78-9 

790 

791 

792 

793 

79-4 

79-5 

190 

78-4 

78-5 

78  6 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

79-1 

79-2 

79-3 

1-001 

19-5 

78-2 

78-3 

784 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

79-1 

200 

780 

78-1 

78-2 

783- 

■  784 

78-5 

78-6 

78-7 

788 

78-9 

1-000 

160 
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Table  1  —  (  Continued  ) 
( 78°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

78-0 

78*1 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

788 

78-9 

208C 
Conversion 

Corresponding  Degree  i 

it  20°C 

Factor 

20-5 

77-8 

77-9 

780 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

21-0 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

78-0 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

0-999 

21-5 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

780 

78-1 

78-2 

78-3 

22-0 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

78-0 

78-1 

0-998 

22-5 

77-1 

77-2 

773 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

780 

23-0 

76-9 

77-0 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

0-997 

23-5 

76-7 

76-8 

76-9 

77-0 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

24-0 

765 

766 

76-7 

768 

76-9 

77-0 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

0996 

24-5 

76-3 

764 

76-5 

76-6 

76-7 

76-8 

769 

770 

77-1 

77-2 

25-0 

76-1 

762 

76-3 

76-4 

765 

766 

76-7 

76-8 

769 

77-0 

0-995 

25-5 

75-9 

76-0 

76-1 

76-2 

76-3 

76-4 

76-5 

76-6 

76-7 

76-8 

260 

75-7 

75-8 

75-9 

76-0 

761 

76-2 

76-3 

764 

76-5 

76-6 

0994 

26-5 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

76-1 

76-2 

76-3 

76-4 

270 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

761 

76-2 

0-993 

27-5 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

280 

74-9 

750 

75-1 

75-2 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

0-992 

285 

74-8 

74-9 

750 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

290 

74-6 

747 

74-8 

74-9 

750 

75-1 

75-2 

'75-3 

75-4 

75-5 

0-992 

295 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

74-9 

750 

75-1 

75-2 

75-3 

300 

74-2 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

74-9 

750 

751 

0-991 

30-5 

74-0 

74-1 

74-2 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

74-9 

310 

73-8 

73-9 

740 

74-1 

74-2 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

0-990 

315 

73-6 

73-7 

73-8 

73-9 

74-0 

74-1 

74-2 

74-3 

74-4 

74-5 

320 

73-4 

73-5 

73-6 

73-7 

73-8 

73-9 

740 

741 

74-2 

74-3 

0-989 

32-5 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

73-6 

73-7 

73-8 

73-9 

740 

74-1 

33-0 

730 

73-1 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

73-6 

73-7 

73-8 

739 

0988 

33-5 

72-8 

72-9 

730 

731 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

736 

73-7 

34-0 

72-6 

72-7 

72-8 

72-9 

730 

731 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

0-987 

34-5 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

72-8 

72-9 

73-0 

73-1 

73-2 

73-3 

350 

72-2 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

72-8 

72-9 

73-1 

73-2 

0-986 

360 

71-8 

71-9 

72-0 

72-1 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

72-8 

0.985 

370 

71-5 

71-6 

71-7 

71-8 

71  9 

720 

721 

72-2 

72-3 

72-4 

0-984 

380 

711 

71-2 

71-3 

71-4 

71-5 

71-6 

71-7 

71-8 

71-9 

720 

0-983 

390 

707 

70-8 

70-9 

710 

71-1 

71-2 

71-3 

71-4 

71-5 

71-6 

0-982 

400 

703 

70-4 

70-5 

70-6 

70-7 

70-8 

709 

710 

711 

71-2 

0981 

Litres  per 

100  kg  at 

115-7 

115-8 

1158 

115-8 

115-9 

115-9 

1160 

1160 

1160 

1161 

Observed 

Degree 

161 


IS  2302  :  1989 


Table  1   Temperature  Correction  Data 

(  79°  Range  ) 


Observed 

Temperature 

"C 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

790 

79-1 

79-2 

79-3 

79-4 

79-5 

79-6   j  797 

79-8 

79-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

864 

865 

866 

86-7 

86-8 

86-9 

87-0 

87-1 

87-2 

87-3 

1019 

0-5 

86-2 

86-3 

86-4 

86-5 

86-6 

86-7 

86-8 

869 

87.0 

87-1 

10 

860 

861 

86-2 

86-3 

86-4 

86-5 

85-6 

86-7 

86-8 

869 

1018 

1-5 

85-8 

85-9 

860 

86-1 

86-2 

86-3 

86-4 

86-5 

86-6 

867 

20 

85-7 

85-8 

85-9 

860 

860 

86-1 

862 

86-3 

864 

865 

1017 

2-5 

85-5 

85-6 

85-7 

85-8 

86-9 

860 

86-1 

86-2 

86-3 

864 

30 

85-3 

85-4 

85-5 

85-6 

86-7 

858 

85-9 

860 

861 

862 

1-016 

3-5 

85-1 

85-2 

85-3 

85-4 

85-5 

85-6 

85-7 

85-8 

85-9 

860 

40 

84-9 

850 

85-1 

85-2 

85-3 

85-4 

85-5 

85-6 

85-7 

85-8 

1015 

4-5 

84-8 

84-9 

849 

850 

851 

85-2 

85-3 

85-4 

85-5 

856 

50 

84-6 

84-7 

84-8 

84-9 

85-0 

85-1 

85-2 

85-3 

85-3 

85-4 

1014 

5-5 

84-4 

84-5 

84-6 

84-7 

84-8 

849 

850 

851 

85-2 

85-3 

60 

84-2 

84-3 

84-4 

84-5 

856 

84-7 

84-8 

84-9 

850 

85-1 

1013 

65 

840 

84-1 

84-2 

84-3 

84-4 

84-5 

84-6 

84-7 

84-8 

84-9 

70 

83-8 

83-9 

840 

841 

84-2 

84-3 

84-4 

84-5 

84-6 

84-7 

1012 

7-5 

83-7 

83-8 

83-9 

83-9 

840 

841 

84-2 

84-3 

84-4 

84-5 

80 

83-5 

83-6 

83-7 

83-8 

839 

840 

84-1 

84-2 

84-3 

84-4 

1012 

8-5 

83-3 

83-4 

83-5 

83-6 

83-7 

83-8 

83.9 

840 

84-1 

84-2 

90 

831 

83-2 

83-3 

83-4 

835 

83-6 

83-7 

83-8 

83-9 

840 

1011 

9-5 

82-9 

830 

831 

83-2 

833 

83-4 

83-5 

83-6 

83-7 

83-8 

100 

82-7 

82-8 

82-9 

830 

83-1 

83-2 

83-3 

83-4 

83-5 

836 

1010 

105 

82-5 

82-6 

82-7 

82-8 

82-9 

830 

831 

83-2 

83-3 

83-4 

110 

82-4 

82-5 

82-6 

82-7 

82-8 

82-9 

830 

83-1 

832 

83-3 

1009 

11-5 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

82-6 

82-7 

82-8 

82-9 

830 

831 

120 

820 

82-1 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

82-6 

82-7 

82-8 

82-9 

1008 

12-5 

818 

819 

820 

821 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

82-6 

82-7 

130 

81  6 

81-7 

81-8 

81-9 

820 

82-1 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

1007 

13-5 

814 

81-5 

816 

81-7 

81-8 

81-9 

820 

82-1 

82-2 

82-3 

140 

81-3 

81-3 

81-4 

81*5 

81  6 

81-7 

81-8 

81-9 

820 

82-1 

1006 

14-5 

811 

81-2 

81-3 

81-4 

81-5 

81-6 

81-7 

81-8 

81-9 

820 

150 

80-9 

810 

81-1 

81-2 

81-3 

81-4 

81-5 

81-6 

81-7 

81-8 

1005 

15-5 

80-7 

80-8 

80-9 

81-0 

81-1 

81-2 

81-3 

814 

81-5 

81-6 

160 

805 

80-6 

80-7 

80-8 

80-9 

81-0 

81-1 

81-2 

81-3 

81-4 

1004 

16-5 

80-3 

80-4 

80-5 

80-6 

80-7 

80-8 

809 

810 

811 

81-2 

170 

801 

80-2 

803 

80-4 

80-5 

80-6 

80-7 

80-8 

80-9 

81  0 

1003 

17-5 

79-9 

800 

801 

80-2 

80-3 

80-4 

805 

80-6 

80-7 

80-8 

180 

79-8 

79-9 

80-0 

801 

80-2 

80-3 

80-4 

80-5 

80-6 

80-7 

1002 

18-5 

796 

79-7 

79.8 

799 

80-0 

80-1 

80-2 

80-3 

80-4 

80-5 

190 

794 

79-5 

79-6 

79-7 

79-8 

799 

80-0 

80-1 

80-2 

80-3 

1001 

19-5 

79-2 

79-3 

79-4 

795 

796 

79-7 

79-8 

79-9 

80-0 

80-1 

200 

79  0 

79-1 

79-2 

79-3 

79-4 

79-5 

79-6 

79-7 

79-8 

79-9 

1-000 
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Table  1  —  (  Continued  ) 
(  79°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

79-0 

79-1 

79-2 

793 

79-4 

79-5 

79-6 

79*7 

79-8 

799 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

78-8 

78-9 

790 

791 

79-2 

79-3 

79-4 

79-5 

79-6 

79-7 

210 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

79-1 

79-2 

79-3 

79-4 

79-5 

0-999 

21-5 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

79-1 

792 

79-3 

22-0 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

791 

0998 

22-5 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

79-0 

230 

77-9 

78-0 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

0-997 

23-5 

777 

778 

77-9 

78-0 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

240 

77'5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

780 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

0-996 

24-5 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

78-0 

78-1 

78-2 

250 

771 

77-2 

77-3 

77-4 

775 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

780 

0-995 

25-5 

769 

770 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

260 

76-7 

768 

769 

77-0 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

0-994 

26-5 

76-5 

76-6 

76-7 

76-8 

76-9 

770 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

27  0 

763 

76-4 

76-5 

76-6 

76-7 

76-8 

76-9 

770 

77-1 

77-3 

0-993 

27-5 

761 

76-3 

76-4 

76-5 

766 

76.7 

76-8 

76-9 

77-0 

771 

28-0 

760 

761 

76-2 

763 

76-4 

76-5 

76-6 

76-7 

76-8 

769 

0-992 

28-5 

75-8 

75-9 

760 

761 

76-2 

763 

76-4 

76-5 

76-6 

76-7 

290 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

76-1 

76-2 

76-3 

76-4 

76-5 

0-991 

29-5 

75-4 

75-5 

75-6 

757 

75-8 

75-9 

760 

761 

76-2 

76-3 

300 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

761 

0-991 

305 

75-0 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

310 

74-8 

749 

75-0 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

0-990 

31-5 

74-6 

74-7 

74-8 

74-9 

75-0 

75-1 

75  2 

75-3 

75-4 

75-5 

320 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

74-9 

750 

751 

75-2 

75-3 

0-989 

32-5 

74-2 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

74-9 

75-0 

75-1 

330 

74-0 

74-1 

74.2 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

74-9 

0-998 

33-5 

73-8 

73-9 

740 

741 

74-2 

74-3 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

34  0 

73-6 

73-7 

73-8 

740 

74-1 

74-2 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

0-987 

34-5 

73-5 

73-6 

73-7 

73-8 

73-9 

74-0 

74-1 

74-2 

74-3 

74-4 

350 

73-3 

73-4 

735 

73-6 

73-7 

73-8 

73-9 

740 

74-1 

74-2 

0-986 

360 

72-9 

73  0 

73-1 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

73-6 

73-7 

73-8 

0-985 

370 

72-5 

72-6 

72-7 

72-8 

72-9 

730 

731 

73-2 

73-3 

73-4 

0-984 

380 

72-1 

72-2 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

72-8 

72-9 

730 

0-983 

390 

71-7 

71-8 

71-9 

72-0 

72-1 

72-2 

72*3 

72-4 

72-5 

72-6 

0-982 

400 

71-3 

71-4 

71-5 

71-6 

71-7 

71-8 

71-9 

720 

72-1 

72-2 

0-981 

Litres  per 

100  kg  at 

116-1 

1161 

1162 

116-2 

116-3 

116-3 

116-3 

116-4 

1164 

116-4 

Observed 

Degree 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(  80°  Range  ) 


Olwervpd 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

80-0 

80-1 

80-2 

80-3    j  804 

80-5 

80-6 

80-7 

80-8 

80-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

87-3 

87-4 

87-5 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

88-0 

88-1 

88-2 

1-019 

0-5 

87-2 

87-3 

87-4 

87-5 

87-6 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

880 

10 

87-0 

871 

872 

87-3 

874 

87-5 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

1018 

1-5 

868 

869 

870 

87-1 

87-2 

87-3 

87-4 

87-5 

87-6 

87-7 

20 

866 

86-7 

868 

86-9 

870 

871 

87-2 

87-3 

87-4 

87-5 

1-017 

2-5 

86-4 

865 

86-6 

86-7 

868 

86-9 

87-0 

87-1 

87-2 

87-3 

3-0 

86-3 

86-4 

86-5 

86-6 

86-7 

86-7 

868 

86-9 

87-0 

87-1 

9-016 

3-5 

86-1 

86-2 

86-3 

86-4 

865 

86-6 

86-7 

86-8 

86-9 

87-0 

40 

85-9 

860 

861 

862 

86-3 

86-4 

86-5 

866 

867 

86-8 

1015 

4-5 

85-7 

85-8 

859 

86-0 

86-1 

86-2 

86-3 

864 

865 

866 

50 

85-5 

85-6 

85-7 

858 

85-9 

860 

861 

86-2 

86-3 

86-4 

1014 

5-5 

85-4 

85-5 

85-6 

85-7 

85-7 

85-8 

85-9 

86  0 

86-1 

86-2 

60 

85-2 

85-3 

85-4 

85-5 

85-6 

85-7 

85-8 

85-9 

86-0 

86-1 

1014 

65 

850 

851 

85-2 

85-3 

85-4 

85-5 

85-6 

85-7 

85-8 

85-9 

7-0 

84-8 

84-9 

850 

85- 1 

85-2 

85-3 

85-4 

85-5 

85-6 

85-7 

1013 

7^5 

84-6 

84-7 

84-8 

84-9 

850 

85-1 

85-2 

85.3 

85-4 

85-5 

80 

84-5 

84-5 

84-6 

84-7 

84-8 

84-9 

85-0 

85-1 

85-2 

85-3 

1012 

8-5 

84-3 

84-4 

84-5 

84-6 

84-7 

84-8 

84-9 

850 

850 

85-1 

90 

84-1 

84-2 

84-3 

84-4 

84-5 

84-6 

84-7- 

84-8 

84-9 

85-0 

1011 

95 

83-9 

840 

84-1 

84-2 

84-3 

84-4 

84-5 

846 

84-7 

84-8 

100 

83-7 

83-8 

83-9 

840 

84*1 

84-2 

84-3 

84-4 

84-5 

846 

1010 

10-5 

83-5 

83-6 

83-7 

83-8 

83  9 

840 

84-1 

84-2 

84-3 

84-4 

110 

83-3 

83-4 

83-5 

83-6 

83-7 

838 

83-9 

84-0 

84-1 

84-2 

1-009 

11-5 

83-2 

83-3 

83-4 

83-5 

83-6 

83-7 

83-8 

83-9 

84-0 

84-1 

120 

830 

83-1 

832 

83-3 

83-4 

83-5 

83-6 

83-7 

83-8 

83-9 

1008 

12-5 

82-8 

82-9 

83-0 

831 

83-2 

83-3 

83-4 

83-5 

83-6 

83-7 

130 

82-6 

82-7 

82-8 

82-9 

830 

83-1 

83-2 

83-3 

83-4 

83-5 

1007 

13-5 

82-4 

82-5 

826 

82-7 

82-8 

82-9 

830 

83-1 

83-2 

83-3 

140 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

82-6 

82-7 

82-8 

82-9 

830 

83-1 

1006 

14-5 

82-1 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

82-6 

82-6 

82-7 

82-8 

82-9 

150 

81-9 

82-0 

82  1 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

82-6 

82-7 

82-8 

1-005 

15-5 

81'7 

81-8 

81-9 

820 

821 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

82-6 

160 

81-5 

81-6 

81-7 

81-8 

81  9 

820 

82-1 

82-2 

82-3 

82-4 

1004 

165 

81-3 

81-4 

81-5 

81-6 

81-7 

81-8 

819 

820 

82-1 

82-2 

17-0 

811 

81-2 

81-3 

81-4 

81-5 

816 

81-7 

81-8 

81-9 

82-0 

1003 

17-5 

80-9 

81-0 

811 

81-2 

81-3 

81-4 

81-5 

81-6 

81-7 

81-8 

18-0 

80-8 

80-8 

80-9 

810 

811 

81-2 

81-3 

81-4 

81-5 

81  6 

1002 

18-5 

80-6 

80-7 

808 

809 

810 

81-1 

81-2 

81-3 

81-4 

81  5 

190 

80-4 

80-5 

806 

80-7 

808 

80-9 

81-0 

81-1 

81-2 

81-3 

1-001 

19-5 

80-2 

80-3 

804 

80-5 

806 

80-7 

80-8 

80-9 

810 

81-1 

200 

800 

801 

80-2 

80-3 

80-4 

80-5 

80-6 

80-7 

80-8 

809 

1000 

164 


IS  2302  :  1989 


Table  1  —  (  Continued  ) 
(  80°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

80-0 

801 

80-2 

80-3  1    80-4 

80-5 

80-6 

807 

80-8 

809 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

79-8 

799 

800 

801 

80-2 

80-3 

80.4 

80-5 

80-6 

80-7 

210 

79-6 

79-7 

79-8 

79-9 

800 

801 

80-2 

80-3 

80-4 

80-5 

0-999 

21-5 

79-4 

79-5 

79-6 

79-7 

79-8 

79-9 

800 

801 

80-2 

80-3 

220 

79-2 

79-3 

79-4 

79-5 

796 

79-7 

79-8 

799 

800 

801 

0-998 

22-5 

791 

79-2 

79-3 

794 

79-5 

796 

79-7 

79-8 

79*9 

800 

230 

78-9 

790 

791 

79-2 

79-3 

79-4 

79-5 

79-6 

79-7 

79-8 

0-997 

23-5 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

791 

79-2 

79-3 

794 

79-5 

79-6 

240 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

791 

79-2 

79-3 

79-4 

0-996 

24-5 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

79-1 

79-2 

250 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

0-995 

25-5 

77-9 

78-0 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

260 

77-7 

77-8 

77-9 

78-0 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

0-994 

26-5 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

780 

78-1 

78-2 

78-3 

78-5 

27-0 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

779 

780 

78-1 

78-2 

78-3 

0-993 

27-5 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77;6 

77-7 

77-8 

77-9 

78-0 

78-1 

280 

77-0 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

0-992 

28-5 

76-8 

76-9 

77-0 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

290 

766 

767 

768 

76-9 

77-0 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

0-991 

29-5 

76-4 

765 

76-6 

76-7 

76-8 

769 

770 

77-1 

77-2 

77-3 

300 

76-2 

763 

76-4 

76-5 

766 

76-7 

76-8 

76-9 

77-0 

77-1 

0-990 

30-5 

760 

761 

76-2 

76-3 

764 

76-5 

76-6 

76-7 

76-8 

769 

310 

75-8 

75-9 

760 

76-1 

76-2 

76-3 

76-4 

765 

76-6 

76-7 

0-990 

31-5 

756 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

76-1 

76-2 

76-3 

76-4 

76-5 

32-0 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

76-0 

76- 1 

76-3 

76-4 

0-989 

32-5 

75-2 

75-3 

75-4 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

761 

76-2 

330 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

0-988 

335 

74-9 

750 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

340 

74-7 

74-8 

74-9 

75-0 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

0-987 

34-5 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

74-9 

750 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

350 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

74-9 

75-0 

75-1 

75-2 

0-986 

360 

73-9 

740 

74-1 

74-2 

74-3 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

0985 

370 

73-5 

73-6 

73-7 

73-8 

73-9 

74-0 

741 

74-2 

74-3 

74-4 

0  984 

380 

73-1 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

73-6 

73-7 

73-8 

73-9 

74-0 

0-983 

390 

72-7 

72-8 

72-9 

73-0 

73-1 

73-2 

73-3 

73-4 

73-5 

73-6 

0-982 

400 

72-3 

72-4 

72-5 

72-6 

72-7 

72-8 

72-9 

73-1 

73-2 

73-2 

0-981 

Litres  per 

100  kg  at 

116-5 

1165 

116-6 

1166 

1166 

116-7 

1167 

116  7 

1168 

116-8 

Observed 

Degree 
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Table  1   Temperature  Correction  Data 

(81°  Range) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

81*0 

81-1 

81-2 

81-3 

81-4 

81-5 

81-6 

81-7 

81-8 

81-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

88-3 

88-4 

88-5 

88-6 

88-7 

88-8 

88-9 

890 

89-1 

89-2 

1019 

0-5 

88-1 

88-2 

88-3 

88-4 

88-5 

88-6 

88-7 

88-8 

88-9 

890 

1-0 

87-9 

880 

88-1 

88-2 

88-3 

88-4 

88-5 

88-6 

88-7 

88-8 

1-018 

1-5 

87-8 

87-9 

88-0 

88-1 

88-2 

88-2 

88-3 

88-4 

88-5 

88-6 

2-0 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

88-0 

88-1 

88-2 

88-3 

88-4 

88-5 

1-017 

2-5 

87-4 

87-5 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

88-0 

88-1 

88-2 

88-3 

30 

87-2 

87-3 

87-4 

87-5 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

880 

881 

1-017 

3-5 

87'1 

87-1 

87-2 

87-3 

87-4 

87-5 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

4-0 

86-9 

870 

87-1 

87-2 

87.3 

87-4 

87-5 

87-5 

87-6 

87'7 

1-016 

4-5 

86-7 

86'8 

86-9 

87-0 

87-1 

87-2 

87-3 

87-4 

87-5 

87-6 

50 

86-5 

86-6 

86-7 

868 

869 

87-0 

87-1 

87-2 

87-3 

87-4 

1-015 

5-5 

86-3 

86-4 

86-5 

86-6 

86-7 

86-8 

86-9 

87-0 

87.1 

87-2 

60 

87-2 

86-2 

86-3 

86-4 

86-5 

866 

867 

86-8 

86-9 

870 

1014 

6-5 

860 

86-1 

86-2 

86-3 

86-4 

865 

866 

86-6 

86-7 

868 

7-0 

85-8 

85-9 

86-0 

86-1 

86-2 

86-3 

86*4 

86-5 

86-6 

86-7 

1013 

7-5 

85-6 

85-7 

85-8 

85-9 

86-0 

86-1 

86-2 

86-3 

86-4 

86-5 

80 

85-4 

85-5 

85-6 

85-7 

85-8 

859 

86-0 

86-1 

86-2 

86-3 

1012 

8-5 

85-2 

85-3 

85-4 

85-5 

85-6 

85-7 

85-8 

85-9 

86-0 

86-1 

90 

85-1 

85-2 

85-3 

85*4 

85-5 

85.6 

85-6 

85-7 

85-8 

85-9 

1-011 

95 

84-9 

85-0 

85-1 

85-2 

85-3 

85-4 

85-5 

856 

85-7 

85-8 

100 

84-7 

84-8 

84-9 

85-0 

85-1 

85-2 

85-3 

85-4 

85-5 

85-6 

1-010 

10-5 

84-5 

84-6 

84-7 

84-8 

849 

850 

85-1 

85-2 

85-3 

85-4 

11-0 

84-3 

84-4 

84-5 

846 

84-7 

84-8 

84-9 

85-0 

85-1 

85-2 

1009 

11-5 

84-1 

84-2 

84-3 

84-4 

84-5 

84-6 

84-7 

84-8 

84-9 

85-0 

12-0 

84-0 

84-1 

84-2 

84-3 

84-4 

84-5 

84-6 

84-7 

84-8 

84-9 

1-008 

12-5 

83-8 

83-9 

840 

84-1 

84-2 

84-3 

84-4 

84-5 

84-6 

84-7 

13-0 

83-6 

83-7 

838 

83-9 

840 

84-1 

84-2 

84-3 

84-4 

84-5 

1007 

13-5 

84-4 

84-5 

84-6 

84-7 

83-8 

83-9 

84-0 

84-1 

84-2 

84-3 

140 

83'2 

83-3 

83-4 

83-5 

836 

84-7 

83-8 

83-9 

84-0 

84-1 

1006 

14-5 

83-0 

831 

83-2 

83-3 

83-4 

83-5 

84-6 

83-7 

83-8 

83-9 

150 

82-9 

830 

83-1 

83-2 

83-3 

83-4 

835 

83-6 

83-7 

84-8 

1005 

15-5 

82-7 

82-8 

829 

830 

83-1 

83-2 

83-3 

83-4 

83-5 

83-6 

16-0 

82-5 

82-6 

82-7 

82-8 

82-9 

83-0 

83-1 

83-2 

83-3 

83-4 

1-004 

16-5 

82-3 

82-4 

82-5 

82-6 

82-7 

82-8 

82-9 

83-0 

83-1 

83-2 

17-0 

82-1 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

82-6 

82-7 

82-8 

82-9 

83  0 

1-003 

17-5 

81-9 

82-0 

82-1 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

82-6 

82-7 

82-8 

180 

81-7 

81-8 

81-9 

82-0 

82-1 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

82-6 

1002 

18-5 

81-6 

81-7 

81-8 

81-9 

820 

82-1 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

190 

81-4 

81-5 

81-6 

81-7 

81-8 

81-9 

82-0 

82-1 

82-2 

82-3 

1001 

195 

81-2 

81-3 

81-4 

81-5 

81-6 

81-7 

81-8 

819 

820 

82-1 

200 

81-0 

81-1 

81-2 

81-3 

814 

81-5 

81-6 

81-7 

81-8 

81-9 

1-000 
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Table  1  —  (  Continued  ) 
(  81°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

810 

l  814 

81-2 

81-3 

81-4 

81-5 

816 

81-7 

81-8 

81-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 
21  0 
21-5 
220 

22-5 


80-8 
80-6 
80-4 
80-3 
801 


80-9 
80-7 
80-5 
80-4 
80-2 


810 
80-8 
80-6 
80-5 
80-3 


81-1 
80-9 
80-7 
806 
80-4 


81-2 
810 
80-8 
80-7 
80-5 


81-3 
81-1 
809 
80-8 
80-6 


81-4 
81-2 
810 
80-9 
80-7 


81-5 
81-3 

811 
81  0 
80-8 


81-6 
81*4 
81-2 

81-1 
80-9 


81-7 
81-5 
81-3 
81-2 
810 


0-999 
0998 


230 

23-5 
240 
24-5 
250 


799 
79-7 
79-5 
79-3 
79-1 


800 
79-8 
79-6 
79-4 
792 


80-1 
799 

79-7 
795 

79-3 


80-2 
800 
79-8 
79-6 
794 


80-3 
801 
799 
79-7 
795 


804 
802 
80-0 
79-8 
796 


80-5 
803 
80-1 
79-9 
79-7 


80-6 
80'4 
802 
800 
798 


80-7 

80-5 

80-3 

801 

79-9 


80-8 
80-6 
80-4 
802 
800 


0-997 
0-996 
0995 


25-5 
260 
26-5 
270 
27-5 


78-9 
78-7 
78*6 
78-4 
78-2 


790 

78*8 
78-7 
78*5 
78-3 


79-1 
78-9 

78-8 
78*6 
78-4 


79-2 
790 
78-9 
78-7 
78-5 


79-3 
79-1 
790 
78-8 
78-6 


79-4 
79*2 
79-1 
789 
78-7 


79-5 
79-3 
79*2 
79  0 
78-8 


79-6 
79-4 
79-3 
791 
78-9 


79-7 
79-5 
79-4 
79-2 
790 


79-8 
797 
79-5 
793 
791 


0994 
0-993 


28-0 
28-5 
290 
29-5 
300 


780 
77-8 
77-6 
77*4 
77-2 


78-1 
779 

77-7 
77-5 
77-3 


78-2 
78-0 
77.8 
77-6 
774 


78-3 
78-1 
77-9 

77-7 
77-5 


78-4 
78*2 
780 
778 
776 


78-5 
78-3 
78-1 
779 
77-7 


78-6 

78-4 
78-2 
78-0 
77-8 


78-7 
78-5 
78-3 
781 
77-9 


788 
78-6 
78-4 
78-2 
78  0 


78-9 
78-7 
78-5 
78-3 
781 


0-992 
0*991 
0-990 


30-5 
310 
31-5 
320 
32-5 


77-0 
76-8 
76-6 
76-5 
76-3 


771 

76-9 
76-7 
76-6 
76-4 


77-2 
77-0 
76-9 
76*7 
76-5 


77-3 
77-1 
77*0 
76*8 
766 


77-4 
77-2 
77-1 
76-9 
76-7 


77-5 
77-3 
77-2 
77'0 
76-8 


776 
77-4 
77-3 
77-1 
769 


77-7 
77-6 
77-4 
77*2 
77-0 


77-8 
77*7 
77*5 
77*3 
77*1 


77-9 
77*8 
77*6 
77-4 
77-2 


0*989 
0988 


33-0 
33-5 
34  0 
34-5 
35*0 


76-1 
75-9 
75-7 
75*5 
75-3 


76-2 
76-0 
75*8 
75*6 
75-4 


76*3 
76-1 
75*9 
75-7 
75-5 


76-4 
76-2 
760 
75-8 
75-6 


76*5 
76-3 
76-1 
75*9 
75-7 


76*6 
76-4 
76-2 
76-0 
75-8 


76*7 
76*5 
76-3 
76*1 
75-9 


76*8 
76*6 
76*4 
76-2 
76-0 


76*9 
76*7 
76*5 
76-3 
76-1 


77-0 
76*8 
766 
76*4 
76-2 


0-988 
0987 
0-986 


360 
370 
38*0 
390 
400 


74-9 
74-5 
74-1 
73-8 
73*4 


75-0 
74-6 
74*2 
73-9 
73*5 


75*1 
74*7 
74*3 
74-0 
73*6 


75-2 
74*8 
74-4 
74-1 
73*7 


75*3 
74-9 
74-6 
74*2 
73*8 


75*4 
75-0 
74*7 
74*3 
73*9 


75-5 
75*1 
74*8 
74*4 
74*0 


75*6 
75-2 
74*9 
74-5 
74-1 


75-7 
75*4 
75-0 
74-6 
74*2 


75*8 
75-5 
75-1 
74*7 
74-3 


0-985 
0-984 
0-983 
0*982 
0-981 


Litres  per 

100  kg  at    1169 

Observed 

Degree 


1169     116-9     117-0     1170     117-1     117-1     1171     117*2     117-2 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(  82°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

82-0 

82-1 

82-2 

82-3 

82-4 

82*5 

82-6 

82-7 

82-8 

82-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 
0-5 
10 
1-5 
20 


2-5 
3  0 
3-5 
40 
4-5 


50 
55 
60 
6-5 
70 


7-5 
8-0 
8-5 
90 
95 


100 
10-5 
11-0 
11-5 
120 


12-5 
130 
135 
140 
14-5 


150 
15-5 
160 
16-5 
170 


17-5 
180 
18-5 
190 
19*5 
200 


893 
89  1 

889 
88-7 
88-5 


88-4 
88-2 
88-0 
87-8 
87-7 


87-5 
87-3 
87-1 
869 
86-8 


866 

86-4 
86-2 
86-0 
85-9 


85-7 
85-5 
85-3 
85-1 
84-9 


84-8 
84-6 
84-4 
84-2 
84-0 


83-9 
83-7 
83-5 
83-3 
83-1 


89-3 
89-2 
89-0 
88-8 
88-6 


88-5 
88-3 
88-1 
87-9 
87-8 


87-6 
87-4 
87-2 
87-0 
86-9 


86-7 
86-5 
863 
86-1 
860 


85-8 
85-6 
85-4 
85-2 
85-0 


849 
84-7 
84-5 
84-3 
841 


83-9 
83-8 
83-6 
83-4 
83-2 


894 
89-3 
891 
88-9 

88-7 


88-6 

88-4 
88-2 
88-0 
87-8 


87-7 
87-5 
87-3 
87-1 
87-0 


86-8 
86-6 
864 
86-2 
861 


85-9 
85-7 
85-5 
85-3 
85-1 


850 
84-8 
84-6 
84-4 
84-2 


84-0 
83-9 
83-7 
83-5 
83-3 


89-5 
894 
89-2 
890 
88-8 


88-7 
88-5 
88-3 
88-1 
87-9 


87-8 
87-6 
87-4 
87-2 
87-1 


869 
86-7 
86-5 
86-3 
86-8 


860 

85-8 
85-6 
85-4 
85-2 


85-1 
84-9 
84-7 
84-5 
84-3 


84-1 
84-0 
83-8 
83-6 
83-4 


89-6 
89-5 
89-3 
891 
88-9 


88-8 
88-6 
88-4 
88-2 
88-0 


87-9 
87-7 
87-5 
87-3 
871 


87-0 
86-8 
866 
86-4 
86-2 


861 

859 
85-7 
85-5 
85-3 


85-2 
850 
84-8 
84-6 
84-4 


84-2 
84-1 
83-9 
83-7 
83-5 


89-7 
896 
894 
89-2 
89-0 


88-7 
88-5 
88-3 
88-1 


88-0 
87-8 
87-6 
87-4 
87-2 


87-1 
869 
86-7 
865 
86-3 


86-2 
86-0 
85-8 
85-6 
85-4 


85-3 
85-1 
84-9 
84-7 
84-5 


84-3 
842 
840 
83-8 
83-6 


898 
89-6 
89-5 
89-3 
89-1 


88-9 
88-8 
88-6 
88-4 
88-2 


88-1 
87-9 
87-7 
87-5 
87-3 


87-2 

87-0 

86-8 

866. 

86-4 


86-3 
861 

85-9 
85-7 
85-5 


85-4 
85-2 
850 
848 
84-6 


84-4 
84-3 
841 
83-9 
83-7 


89-9 
89-7 
89-6 
89-4 
89-2 


89-0 
88-9 
88-7 
88-5 
88-3 


S8-2 
88-0 
87-8 
87-6 
87-4 


87-3 
87-1 
869 
86-7 
86-5 


86-4 
86-2 
860 

85-8 
85-6 


85-5 
85-3 
85-1 
84-9 
84-7 


84-5 
84-4 
84-2 
840 
83-8 


900 
89-8 
89-7 
89-5 
89-3 


89-1 
890 
88-8 
88-6 
88-4 


88-2 
88-1 
87-9 

87-7 
87-5 


87-4 
87-2 
87-0 
86-8 
866 


S6-5 
863 
86-1 
85-9 
85-7 


85-6 
85-4 
85-2 
85-0 
84-8 


84-6 
84-5 
84-3 
84-1 
839 


90-1 
89-9 
89-8 
89-6 
89'4 


89-2 
89-1 
88-9 
88-7 
88-5 


88-3 
88-2 
88-0 
87-8 
87-6 


87'5 
87-3 
87-1 
86-9 
86-7 


86-6 
864 
86-2 
860 
85-8 


85-7 
85-5 
85-3 
85-1 
849 


84-7 
84-6 
84-4 
84-2 
840 


829       83-0      83-1       83-2      83-3       83*4      83-5      836      83-7      83-8 


82-7 
82-6 
82-4 
82-2 
920 


82-8 
82.7 
82-5 
82-3 
82-1 


82-9 
82-8 
82-6 
82-4 
82-2 


830 
829 
82-7 
82-5 
82-3 


83-1 
830 
82-8 
82-6 
824 


83-2 
83-1 
82-9 
82-7 
82-5 


83-3 
83-2 
83-0 
82-8 
82-6 


83-4 
83'3 
831 
829 
82-7 


83-5 
83-4 
83-2 
830 
82-8 


836 
83-5 
83-3 
83-1 
82-9 


020 
019 
018 

017 
016 

015 
014 
013 

012 
011 

010 
009 
008 

007 
006 

005 
004 
003 

002 
001 
000 
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Table  1  —  (  Continued  ) 
(  82°  Range  ) 


Observed 

Temperature 

°C 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

82-0 

82-1 

82-2 

82'3 

82-4 

82-5 

826 

82-7 

82-8 

82-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

81-8 

819 

82-0 

82-1 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

82-6 

82-7 

21-0 

81-6 

81-7 

81-8 

81-9 

820 

82-1 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

0-999 

21-5 

81-4 

81-5 

81-6 

81-7 

81-8 

819 

820 

82-1 

82-2 

82-3 

22-0 

81-3 

81-4 

81-5 

81-6 

81-7 

81-8 

81-9 

82-0 

82-1 

82-2 

0-998 

22-5 

81-1 

81*2 

81-3 

81-4 

81-5 

81-6 

81-7 

81-8 

81-9 

820 

23-0 

809 

810 

8M 

81-2 

81-3 

81-4 

81-5 

81-6 

81-7 

81.8 

0-997 

23-5 

80-7 

80-8 

80-9 

810 

81-1 

81-2 

81-3 

81-4 

81*5 

81-6 

240 

80-5 

80-6 

80-7 

80-8 

80-9 

810 

811 

81-2 

81'3 

81-4 

0-996 

24-5 

80-3 

80-4 

80-5 

80-6 

80-7 

80-8 

809 

810 

81-1 

81-2 

250 

801 

80-2 

80-3 

80-4 

80-5 

80-6 

80-7 

80.8 

80-9 

810 

0-995 

25-5 

79'9 

800 

80-1 

80-2 

80-3 

80-4 

80-5 

80-6 

80-7 

80-8 

26-0 

79-8 

799 

800 

801 

80-2 

80-3 

804 

80-5 

80-6 

80-7 

0-994 

26-5 

79-6 

79-7 

79-8 

79-9 

800 

80-1 

80-2 

80-3 

804 

80-5 

270 

79-4 

79-5 

79-6 

79-7 

79-8 

79-9 

800 

80-1 

80-2 

80-3 

0-993 

27-5 

79-2 

79-3 

79.4 

79-5 

796 

79-7 

79-8 

79-9 

80-0 

80-1 

28-0 

790 

79-1 

79*2 

79-3 

79-4 

79-5 

79-6 

79-7 

79-8 

799 

0-992 

28-5 

78-8 

78-9 

79-0 

79-1 

79-2 

79-3 

79-4 

79-5 

79-6 

79-7 

290 

78-6 

78-7 

78-8 

78'9 

79-0 

79-1 

79-2 

79-3 

79-4 

795 

0991 

29-5 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

791 

79-2 

79-3 

300 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

79-1 

79-2 

0-990 

30-5 

780 

78-1 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78'8 

78-9 

790 

310 

77-9 

78-0 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

0-989 

31-5 

77-7 

77-8 

77-9 

78-0 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

32-0 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

78-0 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

0-988 

32-5 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

780 

78-1 

78-2 

33-0 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

77-9 

780 

0-987 

33-5 

76-9 

77-0 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

340 

76-7 

76-8 

76-9 

77-0 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

77-5 

77-6 

0-987 

34-5 

76-5 

76-6 

76-7 

76-8 

76-9 

77-0 

77-1 

77-2 

77-3 

77-4 

350 

76-3 

76-4 

76-5 

76-6 

76-7 

76-8 

76-9 

770 

77-1 

77-3 

0-986 

360 

75-9 

76-0 

76-1 

76-3 

76-4 

76-5 

76-6 

76-7 

76-8 

76-9 

0985 

370 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

76-1 

76-2 

76-3 

76-4 

76-5 

0-984 

38-0 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

75-8 

75-9 

760 

761 

0-983 

39-0 

74-8 

74-9 

75-0 

75-1 

75-2 

75-3 

75-4 

75-5 

75-6 

75-7 

0-982 

40-0 

74-4 

74-5 

74-6 

74-7 

74-8 

74-9 

75-0 

751 

75-2 

75-3 

0981 

Litres  per 

100  kg  at 

117-2 

117-3 

117-3 

117-4 

117-4 

1714 

117-5 

117-5 

1176 

1176 

Observed 

Degree 
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Table  1    Temperature  Correction  Data 

(  83°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

83-0 

83-1 

83-2 

83-3 

83-4 

83-5 

83-6 

83-7 

83-8 

83-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

90-2 

90-3 

90-4 

90-5 

906 

90-7 

90-8 

909 

910 

910 

1020 

0-5 

900 

90-1 

90-2 

90-3 

90-4 

905 

90-6 

90-7 

90-8 

90-9 

10 

89-9 

89-9 

900 

901 

90-2 

90-3 

90-4 

90-5 

90-6 

90-7 

1019 

1-5 

89-7 

89-8 

89-9 

900 

901 

901 

90-2 

90-3 

90-4 

90-5 

20 

89-5 

89-6 

89-7 

89-8 

89-9 

900 

901 

90-2 

903 

90-4 

1018 

2-5 

89-3 

89-4 

89-5 

89-6 

89-7 

89-8 

899 

900 

901 

90-2 

30 

89-1 

89-2 

89-3 

89-4 

89-5 

89-6 

89-7 

89-8 

899 

900 

1017 

3-5 

890 

891 

89-2 

89-3 

89-4 

89-4 

89-5 

89-6 

89-7 

89-8 

40 

88-8 

88-9 

890 

891 

89-2 

89-3 

89-4 

89-5 

89-6 

89-7 

1016 

4-5 

88-6 

88-7 

88-8 

889 

890 

89-1 

89-2 

893 

89-4 

89-5 

50 

88.4 

88-5 

886 

88-7 

88-8 

88-9 

890 

89-1 

89-2 

89-3 

1015 

5-5 

88-3 

884 

885 

88-6 

88-6 

88-7 

88-8 

88'9 

890 

89-1 

60 

88-1 

88-2 

88-3 

88-4 

88-5 

88-6 

88-7 

88-8 

88-9 

890 

1014 

6-5 

879 

88-0 

88-1 

88-2 

88-3 

88-4 

88-5 

886 

88-7  ■ 

88-8 

70 

87-7 

87-8 

87-9 

880 

88-1 

88-2 

88-3 

88-4 

88-5 

88-6 

1013 

7-5 

87-6 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

880 

881 

88-2 

88-3 

88-4 

, 

80 

87-4 

87-5 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

880 

88-0 

88-1 

88-2 

1-012 

8-5 

87-2 

87-3 

87-4 

87-5 

87-6 

87-7 

87-8 

879 

88-0 

88-1 

90 

87-0 

87-1 

87-2 

873 

87-4 

87-5 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

1-011 

95 

86-8 

87-9 

87-0 

87-1 

87-2 

87-3 

87-4 

87-5 

87-6 

87-7 

100 

86-7 

86-8 

86-8 

869 

870 

87-1 

87-2 

87-3 

87-4 

87-5 

1010 

105 

86-5 

86-6 

86-7 

86-8 

86-9 

870 

87-1 

87-2 

87-3 

87-4 

110 

86-3 

86-4 

86-5 

866 

86-7 

86-8 

86-9 

87-0 

87-1 

87-2 

1009 

11-5 

86-1 

86-2 

86-3 

86-4 

86-5 

86-6 

86-7 

86-8 

86-9 

870 

120 

859 

860 

86-1 

86-2 

863 

864 

86-5 

86-6 

867 

868 

1-008 

12-5 

85-7 

85-8 

85-9 

860 

86-1 

86-2 

86-3 

86-4 

865 

86-6 

130 

85-6 

85-7 

85-8 

859 

860 

86-1 

86-2 

86-3 

86-4 

86-5  • 

1-007 

13-5 

85-4 

85-5 

85-6 

85-7 

85-8 

85-9 

860 

86-1 

86-2 

86-3 

140 

85-2 

85-3 

854 

855 

856 

85-7 

85-8 

85-9 

860 

86-1 

1006 

14-5 

850 

85-1 

85-2 

85-3 

85-4 

85-5 

856 

85-7 

858 

85-9 

150 

84-8 

84-9 

85-0 

851 

85-2 

85-3 

85-4 

85-5 

85-6 

85-7 

1005 

15-5 

84-7 

84-8 

84-9 

850 

85-1 

85-2 

85-3 

85-3 

85-4 

85-5 

160 

84-5 

84-6 

84-7 

848 

84-9 

850 

851 

85-2 

85-3 

85-4 

1-004 

16-5 

843 

84-4 

84-5 

84-6 

84-7 

84-8 

84-9 

850 

85-1 

85-2 

170 

84-1 

84-2 

84-3 

84-4 

84*5 

84.6 

84-7 

84-8 

849 

850 

1003 

17-5 

83-9 

84-0 

84-1 

84-2 

84-3 

84-4 

84-5 

84-6 

84-7 

8  4-8 

18-0 

83-7 

83-8 

83-9 

840 

84-1 

84-2 

84-3 

84-4 

84-5 

84-6 

1002 

18-5 

83-6 

83-7 

83-8 

83-9 

840 

841 

84-2 

84-3 

844 

84-5 

190 

834 

835 

836 

83-7 

83-8 

839 

840 

841 

84-2 

84-3 

1-001 

19-5 

83-2 

83-3 

83-4 

83-5 

836 

83-7 

83-8 

83-9 

840 

841 

20-0 

83  0 

831 

83-2 

83-3 

834 

83-5 

83-6 

83-7 

83-8 

839 

1000 
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Table  1  —  (  Continued  ) 
(  83°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

830 

83-1 

83-2 

83-3 

83-4 

83-5 

83-6 

83-7 

83-8 

83-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree 

at  20°C 

Factor 

20-5 
210 
21-5 
220 
22-5 

82-8 
82-6 
82-4 
82-3 
82-1 

82-9 
82-7 
82-5 
82-4 
822 

830 
82-8 
82-6 
82-5 
82-3 

831 
82-9 
82'7 
82-6 
82-4 

83-2 
830 
82-8 
82-7 
82-5 

83-3 
83-1 
82-9 
82-8 
82-6 

83-4 
83*2 
83-0 
82-9 
82*7 

83-5 
83*3 
83  1 
830 
82-8 

83*6 
83-4 
83*2 
831 
82*9 

83-7 
83-5 
83-3 
83*2 
83-0 

0-999 
0998 

23-0 
23-5 
240 
24-5 
25-0 

81-9 
81-7 
81-5 
81-3 
81-1 

82-0 
81-8 
81-6 
81-4 
81-2 

821 
81-9 
81-7 
81-5 
81-3 

82-2 
82-0 
818 
81-6 

81-4 

82-3 
82-1 
81-9 
81-7 
81-5 

82-4 
82-2 
820 
81-8 
81-6 

82*5 
82*3 
82*1 
81  9 
81*7 

82-6 
82-4 
82-2 
820 
81*8 

82*7 
82-5 
82*3 
82-1 
81-9 

82*8 
82-6 
82-4 
82-2 
82-0 

0-997 
0-996 
0-995 

25-5 
260 
26-5 
27-0 
27-5 

81'0 
80-8 
80-6 
80-4 
80-2 

81-1 
80-9 
80-7 
80-5 
803 

81-2 
810 
80-8 
80-6 
80-4 

81-3 
81-1 
80-9 
80-7 
80-5 

81-4 
81-2 
81-0 
80-8 
80-6 

81-5 
813 
81-1 
809 
80-7 

816 
81-4 
81-2 
81-0 
80-8 

81-7 
81-5 
81-3 
81-1 
809 

818 
81-6 
814 
81-2 
81-0 

81*9 
81-7 
81-5 
81*3 
81-1 

0-994 
0*993 

28-0 
28-5 
29-0 
29-5 
300 

800 
79'8 
79-6 

79-4 
793 

80-1 
799 
79-7 
79-5 
79-4 

80-2 
800 
79-8 
79-6 
795 

80-3 
80-1 
79-9 
79-7 
79-6 

804 
80-2 
800 
799 

79'7 

80-5 
80-3 
801 
800 
79-8 

80-6 
80-4 
80-2 
80-1 
79*9 

80-7 
80-5 
80-3 
802 
800 

80-8 
806 
80  4 
803 
801 

80-9 
807 
80*5 
80-4 
80-2 

0*992 
0-991 
0990 

30-5 
310 
31-5 
320 
32-5 

79-1 
78-9 
78-7 
78-5 
78-3 

79'2 
79-0 
78-8 
78-6 
78-4 

793 
79-1 
78-9 
78-7 
78-5 

79-4 
79-2 
79-0 
78-8 
78-6 

795 
79-3 
79-1 
78-9 
78-7 

79-6 
79-4 
79-2 
790 

78-8 

79-7 
795 
79-3 
79- 1 
78*9 

79-8 
79*6 
79-4 

79-2 
790 

79-9 
79-7 
79-5 
793 
791 

80.0 
79-8 
796 
79-4 

79-2 

0989 
0-988 

330 
33-5 
340 
34-5 
350 

78-1 
77-9 
77-7 
77-5 
77-4 

78-2 
78-0 
77-8 
77-6 
77-5 

78'3 
78-1 
77-9 
77-7 
77-6 

78-4 
78-2 
78-0 
77-9 
77-7 

78*5 
78-3 
78*1 
78-0 
77-8 

78-6 
784 
78-2 
78-1 
77-9 

78-7 
78-5 
78-4 
78-2 
78*0 

78-8 
78-6 
78*5 
78*3 
78-1 

789 
78-7 
78-6 
78-4 
78*2 

79-0 
78-8 
78-7 
78-5 
78-3 

0-987 
0-986 
0-985 

360 
370 
38-0 
39-0 
400 

77-0 
76-6 
76-2 
75-8 
75-4 

77-1 
76-7 
76-3 
75-9 
75-5 

77-2 
76-8 
76-4 
76-0 
75-6 

77-3 
769 
76-5 
76-1 
75'7 

77-4 
77*0 
76-6 
76-2 
75'8 

77*5 
771 
76-7 
76-3 
75-9 

77*6 
77-2 
76*8 
76-4 
76-0 

77-7 
77-3 
76-9 
76*5 
76*2 

778 
77-4 
77-0 
766 
76*3 

77'9 
77-5 
77*1 
76*7 
76*4 

0-985 
0-984 
0-983 
0982 
0-981 

Litres  per 
100  kg  at 

117-6 

117-7 

117-7 

117-8 

117-8 

117-8 

117-9 

117-9 

118-0 

1180 

Observed 

Degree 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(  84°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

84-0 

84-1 

84-2 

84-3 

844 

84-5 

1  84-6 

84-7 

84-8 

849 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

91-1 

91-2 

91-3 

91-4 

91-5 

91-6 

91-7 

91-8 

919 

92-0 

1-020 

05 

91-0 

91-1 

912 

912 

91-3 

91-4 

915 

91-6 

91-7 

91-8 

10 

908 

909 

910 

911 

91-2 

91-3 

91-4 

915 

91-5 

91-6 

1019 

1-5 

90-6 

90-7 

908 

909 

91-0 

91-1 

91-2 

91-3 

91-4 

915 

2-0 

90-4 

905 

90-6 

90-7 

90-8 

909 

910 

91-1 

91-2 

91-3 

1-018 

2-5 

903 

904 

905 

906 

90-7 

907 

908 

90-9 

910 

911 

3-0 

90-1 

90-2 

90-3 

90-4 

90-5 

90-6 

90-7 

908 

90-9 

91-0 

1-017 

3-5 

89-9 

900 

901 

90-2 

90-3 

90-4 

905 

90  6 

90-7 

908 

40 

89-7 

89-8 

899 

900 

901 

90-2 

903 

904 

90-5 

90-6 

1016 

4-5 

89-6 

89-7 

89-8 

89-9 

900 

90-1 

90-1 

90-2 

90-3 

90-4 

5-0 

89-4 

89-5 

89-6 

89-7 

89-8 

88-9 

900 

90-1 

902 

90-3 

1-015 

5-5 

89-2 

89-3 

894 

895 

89-6 

897 

89-8 

89-9 

900 

90-1 

60 

89-0 

891 

892 

85-3 

894 

89-5 

896 

89-7 

89-8 

89-9 

1014 

65 

88-9 

890 

891 

89-2 

89-3 

893 

894 

89-5 

896 

89-7 

7-0 

88-7 

88-8 

88-9 

890 

89-1 

89'2 

89-3 

89-4 

89-5 

89-6 

1013 

7-5 

88-5 

88-6 

88-7 

88-8 

889 

890 

89-1 

89-2 

893 

894 

80 

88-3 

88-4 

88-5 

886 

88-7 

88-8 

88-9 

890 

89-1 

892 

1012 

85 

88-2 

88-3 

88-4 

88-5 

88-5 

88-6 

88-7 

88-8 

88-9 

890 

90 

880 

88-1 

88-2 

88-3 

88-4 

88-5 

88-6 

88-7 

88-8 

889 

1-011 

9-5 

87-8 

879 

880 

88-1 

88-2 

88-3 

88-4 

88-5 

88-6 

88'7 

10-0 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

88-0 

88M 

88-2 

88-3 

88-4 

88-5 

1-010 

10-5 

87-4 

87*5 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

880 

88-1 

88-2 

88*3 

110 

87-3 

87-4 

87-5 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

88-0 

880 

88*1 

1-009 

11-5 

87-1 

87-2 

87-3 

87-4 

87-5 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

88-0 

12-0 

869 

87-0 

87-1 

87-2 

87-3 

87-4 

87-5 

87*6 

87-7 

87-8 

1-008 

12-5 

86'7 

86-8 

8&9 

87'0 

87-1 

87-2 

87-3 

87-4 

87'5 

876 

130 

86-6 

86-6 

86-7 

86-8 

86-9 

87-0 

87-1 

87-2 

87-3 

87-4 

1-007 

13-5 

86'4 

86-5 

866 

86-7 

87-8 

869 

870 

87'1 

87-2 

87-3 

140 

86-2 

86-3 

86-4 

86-5 

86-6 

86-7 

86'8 

86.9 

87  0 

87-1 

1-006 

14-5 

860 

86-1 

86-2 

,86-3 

86-4 

86'5 

866 

86-7 

868 

869 

150 

85-8 

85'9 

86-0 

861 

86-2 

86-3 

86-4 

86.5 

86-6 

86-7 

1005 

15-5 

85-6 

85-7 

85-8 

85-9 

860 

861 

862 

86-3 

86-4 

86-5 

16-0 

85-5 

85-6 

85-7 

85-8 

85-9 

860 

86-1 

86-2 

86-3 

86-4 

1-004 

16-5 

85-3 

85-4 

855 

85-6 

85-7 

85-8 

859 

86-0 

861 

86-2 

17-0 

85-1 

85-2 

85-3 

85-4 

85-5 

85-6 

857 

85-8 

859 

86-0 

1003 

17-5 

84-9 

85-0 

85-1 

85-2 

86-3 

85-4 

85-5 

85-6 

85-7 

85-8 

18-0 

84-7 

84-8 

84-9 

85-0 

85-1 

85-2 

85-3 

85-4 

85-5 

85-6 

1002 

18-5 

84-6 

84-7 

84-8 

84-8 

84-9 

85-0 

85-1 

85-2 

85-3 

85-4 

19-0 

84-4 

84-5 

84-6 

84-7 

84-8 

84-9 

850 

85-1 

85-2 

85-3 

1-001 

19-5 

842 

84-3 

84-4 

84-5 

84-6 

84-7 

84-8 

849 

850 

85-1 

200 

840 

84-1 

84-2 

84-3 

84-4 

845 

846 

84-7 

848 

849 

1000 
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Table  1  -  (  Continued ) 
(  84°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  : 

»tt°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

84-0 

84-1 

84-2 

84-3 

84-4 

84-5 

1   84-6 

84-7 

84-8 

84-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 
210 
21-5 
22-0 

22-5 

83-8 
83-6 
83-4 
83-3 
83-1 

83-9 
83-7 
83-5 
83'4 
83-2 

84-0 
83-8 
83-6 
83-5 
83-3 

84-1 
83-9 
83-7 
83-6 
83-4 

84-2 
84-0 
83-8 
83-7 
83-5 

84-3 
84-1 
83-9 
83-8 
83-6 

84-4 
84-2 
840 
83-9 
83-7 

84-5 
84-3 
84-1 
840 
83-8 

84-6 
84-4 
84-2 
84-1 
83-9 

84-7 
845 
84-3 
84-2 
840 

0-999 
0-998 

23-0 
23-5 
240 
24-5 
25-0 

82-9 
82-7 
82-5 
82-3 
82-1 

830 
82-8 
82-6 
82-4 
82-2 

83-1 
82-9 
82-7 
82-5 
82-4 

83-2 
83-0 
82-8 
82-6 
82-5 

83-3 
83-1 
82-9 
82-7 
82-6 

83-4 
83-2 
83-0 
82-8 
82-7 

83-5 
83-3 
83-1 
82-9 
82-8 

83-6 
83-4 
83-2 
830 
829 

84-7 
83-5 
83-3 
83'1 
830 

83-8 
83-6 
83-4 
83-2 
83-1 

0997 
0-996 
0995 

25-5 
26-0 
26'5 
27-0 
27-5 

82-0 
81-8 
81-6 
81-4 
81-2 

82-1 
81-9 
81-7 
81-5 
82-3 

82-2 
82-0 
81-8 
81-6 
81-4 

82-3 
82-1 
81-9 
81-7 
81-5 

82-4 
82-2 
820 
81-8 
81-6 

82-5 
82*3 
82-1 
81-9 
81-7 

82-6 
82-4 
82-2 
820 
81-8 

82-7 
82-5 
82-3 
82*1 
81-9 

82-8 
82-6 
82-4 
82-2 
820 

82-9 
82-7 
82-5 
82-3 
82- 1 

0-994 
0-993 

28-0 
28-5 
29-0 
29-5 
300 

810 
808 
80-7 
80-5 
80-3 

81-1 
80'9 
80-8 
80-6 
80-4 

81-2 
81-0 
80-9 
80-7 
80-5 

81-3 
81-1 
810 
808 
80-6 

81-4 
81-2 
811 
80-9 
80-7 

81-5 
81-3 
81-2 
810 
80-8 

81-6 
81-4 
81-3 
811 
80-9 

81-7 
81-6 
81-4 
81-2 
810 

81-8 
81-7 
81-5 
81-3 
81-1 

81-9 
81-8 
81-6 
81-4 
81-2 

0-992 
0991 
0-990 

30-5 
310 

31-5 
32-0 
32-5 

80-1 
79-9 
79-7 
79-5 
79-3 

80-2 
80-0 
79-8 
79-6 
79-4 

80-3 
80-1 
79-9 
79-7 
79-5 

80-4 
80-2 
800 
79-8 
79-6 

80-5 
80-3 
80-1 
799 
79-7 

80-6 
80-4 
80-2 
80-0 
798 

80-7 
80'5 
80-3 
80-1 
79-9 

80-8 
80-6 
80-4 
80-2 
800 

80-9 
80-7 
80-5 
80-3 
80-2 

810 
808 
80-6 
804 
80-3 

0-989 
0-988 

33-0 
33-5 
34-0 
34-5 
35-0 

791 
79-0 
788 
78-6 
78-4 

79-2 
79-1 
78-9 
78-7 
78-5 

79'3 
79-2 
79-0 
78-8 
78-6 

79-4 
79'3 
79-1 
78-9 
78-7 

796 

79-4 
792 
79-0 
78-8 

79-7 
79-5 
79-3 
79-1 
78-9 

79-8 
796 
79-4 
79-2 
79-0 

79-9 

79-7 
79-5 
79-3 
79-1 

80-0 
79-8 
79-6 
79-4 
79'2 

801 
79-9 
79-7 
795 

79-3 

2987 
0-986 
0985 

36-0 
370 
38-0 
390 
400 

780 

776 
77-2 
76-9 
76-5 

78-1 
77-7 
77-3 
770 
76-6 

78-2 
77-8 
77-4 
77-1 
76-7 

78-3 
77-9 
77-5 
77-2 
76-8 

78-4 
78-0 
77-6 
77-3 
769 

78-5 
78-1 
77-8 
77-4 
77-0 

78-6 
78-2 
77-9 
77-5 
77-1 

78-7 
78-3 
780 
77-6 
77-2 

78-8 
78-4 
78-1 
111 
1T3 

78-9 
78-5 
78-2 
77-8 
77-4 

0984 
0-983 
0-982 
0-982 
0-981 

Litres  per 

100  kg  at    118-0     118-1     118-1     118-2     118-2     118-3 

118-3     118-3 

118-4     118-4 

Observed 

Degree 
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Table  1    Temperature  Correction  Data 

(  85°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

°c 

85-0 

85-1 

!  85-2 

85-3 

85-4 

85-5 

85-6 

85-7 

858 

859 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

92-1 

92-2 

92-3 

92-4 

92-4 

92-5 

92-6 

92-7 

92-8 

92-9 

1020 

0-5 

91-9 

920 

92-1 

92-2 

92-3 

92-4 

92-5 

92-6 

92-6 

92-7 

1-0 

91-7 

918 

919 

920 

92-1 

922 

92-3 

92-4 

92-5 

92-6 

1019 

1-5 

91-6 

91-7 

91-7 

91-8 

91-9 

920 

921 

92-2 

92-3 

92-4 

2-0 

91-4 

91-5 

91-6 

91-7 

91-8 

91-9 

920 

920 

92-2 

92-3 

1-018 

2-5 

912 

913 

914 

915 

91-6 

91-7 

918 

91-9 

920 

921 

30 

910 

911 

912 

91-3 

914 

91-5 

91-6 

917 

91-8 

91-9 

1017 

3-5 

909 

910 

91-1 

912 

91-2 

91-3 

91-4 

91-5 

91-6 

91-7 

40 

90-7 

908 

909 

910 

91-1 

91-2 

91'3 

914 

915 

91-5 

1016 

4-5 

905 

90-6 

90-7 

90-8 

909 

910 

911 

91*2 

91-3 

914 

50 

904 

90-4 

90-5 

90-6 

90-7 

90-8 

909 

91-0 

91-1 

91'2 

1-015 

5-5 

90-2 

90-3 

90-4 

90-5 

90-6 

90-7 

90-7 

90-8 

90-9 

910 

6-0 

900 

901 

902 

90-3 

90-4 

90-5 

906 

90-7 

908 

90-9 

1014 

6S 

898 

89-9 

90-0 

901 

90-2 

90-3 

90-4 

905 

90  6 

90-7 

7-0 

89-7 

89-7 

89-8 

899 

90-0 

90- 1 

90-2 

90-3 

90-4 

90-5 

1013 

7-5 

89-5 

89-6 

89-7 

898 

899 

90-0 

90-1 

901 

90-2 

90-3 

80 

893 

894 

89-5 

89-6 

89-7 

89-8 

899 

900 

90-1 

90-2 

1-012 

8-5 

891 

892 

893 

89-4 

89-5 

896 

89-7 

89-8 

899 

900 

90 

890 

890 

89-1 

892 

89-3 

89-4 

89-5- 

89-6 

89-7 

898 

1-011 

95 

88-8 

889 

890 

891 

89-2 

89-3 

89-4 

895 

89-5 

88-6 

100 

88-6 

88-7 

88-8 

889 

890 

891 

892 

89-3 

89-4 

89-5 

1-010 

105 

88-4 

88-5 

88-6 

88-7 

88-8 

88-9 

890 

89-1 

892 

893 

110 

88-2 

88-3 

88-4 

88-5 

88-6 

88-7 

88-8 

88-9 

890 

891 

1-009 

11-5 

88-1 

88-2 

88-3 

88-4 

88-5 

88-6 

88-6 

88-7 

88-8 

88-9 

12-0 

87-9 

88-0 

88-1 

88-2 

88-3 

88-4 

88-5 

886 

88-7 

88-8 

1-008 

12-5 

87-7 

87-8 

87-9 

880 

881 

88-2 

88-3 

88-4 

88-5 

88-6 

13-0 

87-5 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

88-0 

88-1 

88-2 

88-3 

88-4 

1007 

13-5 

87-4 

87-5 

87-5 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

88-0 

88-1 

88-2 

140 

87-2 

87-3 

87-4 

87-5 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

88-0 

88-1 

1006 

14-5 

87-0 

871 

87'2 

87-3 

87-4 

87-5 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

150 

86-8 

86-9 

870 

87? 

87-2 

87-3 

87-4 

87-5 

87-6 

87-7 

1-005 

15*5 

866 

86'7 

868 

86-9 

87-0 

871 

87-2 

873 

87-4 

87-5 

160 

86-5 

866 

86-7 

86'7 

86-8 

86-9 

87-0 

87  1 

87-2 

87-3 

1004 

16-5 

863 

86'4 

86-5 

86-6 

86-7 

86-8 

86-9 

87-0 

87-1 

87-2 

170 

86-1 

86-2 

86-3 

86-4 

86-5 

866 

86-7 

86-8 

86-9 

87-0 

1003 

17-5 

85-9 

860 

86-1 

86-2 

863 

864 

86-5 

866 

86-7 

86-8 

180 

85-7 

85-8 

85-9 

86  0 

86-1 

86-2 

86-3 

86-4 

86-5 

86-6 

1-002 

18-5 

85-5 

856 

85-7 

85-8 

859 

860 

86-1 

86-2 

863 

86-4 

190 

85-4 

855 

856 

85-7 

85-8 

85-9 

860 

86  1 

86-2 

86-3 

1001 

19-5 

85-2 

85-3 

85-4 

85-5 

85-6 

85-7 

858 

859 

86-0 

86-1 

200 

850 

85-1 

85-2 

85-3 

85-4 

85-5 

856 

85-7 

85-8 

85-9 

1000 

174 


IS  2302  :  1989 


Table  1  —  (  Continued  ) 
(  85°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

°C 

85-0 

85-1 

85-2 

85-3 

854 

85-5 

85-6 

85-7 

85-8 

85-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

84-8 

84-9 

850 

85-1 

85-2 

85-3 

85-4 

85-5 

856 

857 

210 

846 

84-7 

84-8 

84-9 

850 

851 

85-2 

85-3 

854 

855 

0-999 

21-5 

84-5 

84-6 

84-7 

84-8 

84-9 

850 

85-1 

85-2 

85-3 

85-4 

22-0 

84-3 

84-4 

84-5 

84-6 

84-7 

84-8 

84-9 

85-0 

85-1 

85-2 

0-998 

22-5 

84-1 

84-2 

84-3 

84-4 

84-5 

846 

84-7 

84-8 

849 

85-0 

23-0 

83-9 

84-0 

84-1 

84-2 

84-3 

84-4 

84-5 

84-6 

84-7 

848 

0-997 

23-5 

83-7 

83-8 

83-9 

840 

84-1 

84-2 

84-3 

84-4 

84-5 

84-6 

24-0 

83-5 

83-6 

83-7 

83-8 

83-9 

84-0 

84-1 

84-2 

84-3 

84-4 

0-996 

24-5 

83-3 

83-4 

83-5 

83-6 

83-7 

83-9 

840 

84-1 

84-2 

84-3 

25-0 

83'2 

83-3 

83-4 

83-5 

83-6 

83-7 

83-8 

839 

84-0 

84-1 

0-995 

25-5 

83-0 

83-1 

83-2 

83-3 

83-4 

83-5 

83-6 

83-7 

83-8 

83-9 

260 

82-8 

82-9 

83-0 

83-1 

83-2 

83-3 

83-4 

83-5 

83-6 

83-7 

0-994 

26-5 

82-6 

82-7 

82-8 

82-9 

83-0 

83-1 

83-2 

83-3 

83-4 

83-5 

27-0 

82-4 

82-5 

82-6 

82-7 

82-8 

82-9 

830 

83-1 

83-2 

83-3 

0-993 

27-5 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

82-6 

82-7 

82-8 

82-9 

83-0 

83-1 

28-0 

82-0 

82-1 

82-2 

82-3 

82-5 

826 

82-7 

82-8 

82-9 

83-0 

0-992 

28-5 

81-9 

820 

82-1 

82-2 

823 

82-4 

82-5 

82-6 

82-7 

82-8 

290 

81-7 

81-8 

81-9 

82-0 

82-1 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

82-6 

0-991 

29-5 

81-5 

81-6 

81-7 

81-8 

81-9 

82-0 

82-1 

82-2 

82-3 

82-4 

300 

81-3 

81-4 

81-5 

816 

81-7 

81-8 

81-9 

82-0 

82-1 

82-2 

0-990 

305 

81-1 

81-2 

81-3 

81-4 

815 

81-6 

81-7 

81-8 

81-9 

820 

31-0 

80-9 

81-0 

81-1 

81-2 

81-3 

81-4 

81-5 

81-6 

81-7 

81-8 

0-989 

31-5 

80-7 

80-8 

80-9 

810 

81-1 

81-2 

81-3 

81-5 

81-6 

81-7 

320 

805 

806 

80-7 

80-9 

810 

81-1 

81-2 

81-3 

81-4 

81-5 

0-988 

32-5 

80-4 

80-5 

80-6 

80-7 

80-8 

80-9 

81-0 

81-1 

81-2 

81-3 

33-0 

80-2 

80-3 

80-4 

80-5 

806 

80-7 

80-8 

80-9 

81-0 

81-1 

0-987 

33-5 

80-0 

801 

80-2 

80-3 

80-4 

80-5 

80-6 

80-7 

80-8 

809 

340 

79-8 

79-9 

800 

801 

802 

803 

80-4 

80-5 

80-6 

80-7 

0-986 

34-5 

796 

79*7 

79-8 

799 

800 

801 

80-2 

80-3 

80-4 

80-5 

350 

794 

79-5 

79-6 

79-7 

798 

79-9 

80-0 

80-1 

80-2 

80-3 

0-985 

360 

79-0 

79-1 

79-2 

79-3 

79-4 

79-5 

79-7 

79-8 

79-9 

80-0 

0-984 

37-0 

78-7 

78-8 

78-9 

790 

79-1 

79-2 

79-3 

79-4 

795 

79-6 

0983 

38-0 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

78-9 

79  0 

791 

79-2 

0-982 

390 

77-9 

780 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

78-5 

78-6 

78-7 

78-8 

0-981 

400 

77-5 

77-6 

77-7 

77-8 

779 

78-0 

78-1 

78-2 

78-3 

78-4 

0980 

Litres  per 

100  kg  at 

118-5 

118-5 

118-5 

118-6 

118-6 

118-7 

118-7 

1188 

118-8 

118-8- 

Observed 

Degree 

175 
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Table  1     Temperature  Correction  Data 

(  86"  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

860 

86-1 

86-2 

86-3 

864 

865 

86-6 

86-7 

86-8 

869 

20  °C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

93-0 

93-1 

93-2 

93-3 

93-4 

93-5 

93-6 

93-6 

93-7 

93-8 

1020 

0-5 

92*8 

92-9 

930 

93-1 

93-2 

93-3 

93-4 

93-5 

93-6 

93-7 

1-0 

92-7 

92-8 

92-8 

92-9 

93-0 

93-1 

93-2 

933 

93-4 

93-5 

1019 

1*5 

92-5 

92-6 

92-7 

92-8 

92-9 

93-0 

93-1 

931 

93-2 

93-3 

20 

92-3 

92-4 

925 

926 

92-7 

92-8 

92-9 

930 

93-1 

93-2 

1-018 

2-5 

92-2 

92-2 

92-3 

924 

92-5 

92-6 

92-7 

92-8 

929 

930 

30 

920 

921 

92-2 

92-3 

92-4 

92-5 

92-5 

926 

92-7 

92-8 

1-017 

3-5 

91-8 

919 

920 

92-1 

92-2 

92-3 

92-4 

92-5 

92-6 

92-7 

4-0 

91-6 

91-7 

91-8 

91-9 

920 

92-1 

92-2 

92-3 

92-4 

92-5 

1-016 

4-5 

91-5 

916 

91-7 

918 

91-8 

91-9 

920 

92-1 

92-2 

92-3 

5-0 

91-3 

91-4 

91-5 

91-6 

91-7 

91-8 

91-9 

920 

92-1 

92-1 

1015 

5-5 

911 

91-2 

91-3 

91-4 

91-5 

91-6 

91-7 

91-8 

91-9 

92-0 

6-0 

91'0 

910 

91-1 

91*2 

91-3 

914 

91-5 

916 

91-7 

91-8 

1014 

65 

90-8 

909 

910 

91-1 

91-2 

913 

91-4 

91-4 

91-5 

916 

7'0 

906 

90-7 

908 

909 

910 

911 

91-2 

91-3 

914 

91-5 

1-013 

7-5 

90-4 

90-5 

906 

90-7 

90-8 

90-9 

910 

91-1 

91-2 

91-3 

8-0 

90-3 

904 

90-5 

90-5 

90-6 

90-7 

90-8 

90-9 

910 

91-1 

1-012 

8-5 

901 

90-2 

903 

904 

90'5 

90-6 

907 

90-8 

90-9 

91-0 

90 

899 

900 

90-1 

90-2 

90-3 

90-4 

90-5 

90-6 

907 

908 

1011 

95 

89-7 

89-8 

899 

900 

901 

902 

90-3 

904 

905 

906 

100 

896 

897 

89-8 

899 

900 

90-0 

90-1 

90-2 

90*3 

90-4 

1-010 

10-5 

89-4 

89-5 

89-6 

89-7 

89-8 

899 

900 

901 

90-2 

90-3 

11-0 

89-2 

89-3 

894 

89-5 

89-6 

89-7 

89-8 

899 

90-0 

901 

1-009 

11-5 

890 

89'1 

892 

89-3 

89-4 

89-5 

89-6 

89-7 

89-8 

89-9 

12-0 

88-9 

89-0 

89  1 

89-2 

89-3 

89-3 

894 

89-5 

89-6 

89-7 

1-008 

12-5 

88-7 

88-8 

88-9 

89-0 

89-1 

89-2 

89-3 

89-4 

89-5 

896 

130 

88-5 

88-6 

88-7 

88-8 

88-9 

89-0 

89-1 

89-2 

89-3 

89-4 

1-007 

13-5 

883 

88-4 

88-5 

88-6 

88-7 

88-8 

88-9 

890 

891 

89-2 

140 

88-2 

88-3 

88-4 

88-4 

88-5 

88-6 

88-7 

88-8 

88-9 

890 

1006 

14-5 

88-0 

88-1 

88-2 

883 

88-4 

88-5 

88-6 

88-7 

88-8 

88-9 

15-0 

87-8 

87-9 

880 

88-1 

88-2 

88-3 

88-4 

88-5 

88-6 

88-7 

1-005 

15-5 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

88-0 

88-1 

88-2 

88-3 

88-4 

88-5 

160 

87-4 

87-5 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

88-0 

88-1 

88-2 

88-3 

1004 

16-5 

87-3 

87-4 

87-5 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

88-0 

88-1 

88-2 

17-0 

87-1 

87-2 

87-3 

87'4 

87-5 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

880 

1003 

17-5 

86-9 

87-0 

87-1 

87-2 

87-3 

87-4 

87-5 

87-6 

87-7 

87-8 

180 

86-7 

86-8 

86-9 

87-0 

87-1 

87-2 

87-3 

87-4 

87-5 

87-6 

1002 

18-5 

86-5 

866 

86-7 

86-8 

86-9 

87-0 

87-1 

87-2 

87-3 

874 

190 

86-4 

86-5 

86-6 

86-7 

86-8 

86-9 

87-0 

87-1 

87'2 

87'3 

1001 

19-5 

86-2 

86*3 

864 

86-5 

86-6 

86-7 

86-8 

86-9 

870 

87-1 

200 

860 

86-1 

86-2 

86-3 

864 

86-5 

866 

86-7 

86-8 

869 

100O 

176 
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Table  1  —  (  Continued  ) 
(  86°  Range  ) 


Observed 

Temperature 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

860 

861 

86-2 

86-3 

86-4 

86-5 

866 

86-7 

86-8 

86-9  ( 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

85-8 

85-9 

86-0 

86-1 

86-2 

86-3 

86-4 

86-5 

86-6 

86-7 

210 

85-6 

85-7 

85-8 

85-9 

86-0 

86-1 

86-2 

86-3 

86-4 

86-5 

0-999 

215 

85-5 

856 

85-7 

85-8 

85-9 

860 

86-1 

862 

86-3 

86-4 

220 

85-3 

85-4 

85-5 

85-6 

85-7 

85-8 

85-9 

860 

86-1 

86-2 

0-998 

22-5 

85-1 

852 

85-3 

85-4 

85-5 

856 

85-7 

85-8 

85-9 

860 

23-0 

84-9 

85-0 

85-1 

85-2 

85-3 

85-4 

85-5 

85-6 

85-7 

85-8 

0-997 

235 

847 

848 

849 

85-0 

85-1 

85-2 

85-3 

85-4 

85-5 

85*6 

24-0 

845 

846 

84-7 

84-8 

84-9 

85-0 

85-1 

85-2 

85-3 

85-5 

0-996 

24-5 

84-4 

84-5 

84-6 

84-7 

84-8 

849 

850 

85*1 

85-2 

85-3 

250 

84-2 

84-3 

844 

84-5 

84-6 

84-7 

84-8 

84-9 

85-0 

85-1 

0-995 

25-5 

84-0 

84-1 

84-2 

84-3 

84-4 

845 

84-6 

84-7 

84-8 

849 

260 

83-8 

83-9 

84-0 

84-1 

84-2 

84-3 

84-4 

84-5 

84-6 

84-7 

0994 

26-5 

83-6 

83-7 

83-8 

83-9 

84-0 

84-1 

84-2 

84-3 

84-4 

84-5 

27-0 

83-4 

83-5 

83-6 

83-7 

838 

83-9 

84-0 

84-1 

84-2 

84-4 

0-993 

275 

83-2 

83-4 

83-5 

83-6 

837 

83-8 

83-9 

840 

84-1 

84-2 

280 

83-1 

83-2 

82-3 

83-4 

83-5 

836 

83-7 

83-8 

83-9 

84-0 

0-992 

28-5 

82-9 

83-0 

83-1 

83-2 

83-3 

83-4 

83-5 

83-6 

83-7 

S3-8 

290 

82-7 

82-8 

82-9 

83-0 

83-1 

83-2 

83-3 

83-4 

83-5 

83-6 

0-991 

29-5 

82-5 

82-6 

82-7 

82-8 

82-9 

830 

83-1 

83-2 

83-3 

83-4 

300 

82-3 

82-4 

82-5 

82-6 

82-7 

828 

82-9 

830 

83-1 

83-2 

0-990 

30-5 

82-1 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

82-6 

82-7 

82-9 

83-0 

83-1 

310 

81-9 

82-0 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

•  82-6 

82-7 

82-8 

82-9 

0-989 

31-5 

81-8 

81-9 

82-0 

82-1 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

82-6 

82-7 

32-0 

81-6 

81-7 

81-8 

81-9 

82-0 

82-1 

82-2 

82-3 

82-4 

82-5 

0988 

32-5 

81-4 

815 

81*6 

81-7 

81-8 

81-9 

820 

82-1 

82-2 

82-3 

33-0 

81-2 

81-3 

81-4 

81-5 

81-6 

817 

818 

81-9 

82-0 

82-1 

0-987 

33-5 

810 

81-1 

81-2 

81-3 

81-4 

81-5 

81-6 

81-7 

81-8 

81-9 

340 

80-8 

809 

810 

81-1 

81-2 

81-3 

81-4 

81-5 

81-6 

81-8 

0-986 

34-5 

806 

80-7 

80-8 

80-9 

81-0 

81-2 

81-3 

81-4 

81-5 

81-6 

350 

80-4 

80*5 

80-7 

808 

80-9 

81-0 

81-1 

812 

81-3 

81-4 

0-985 

36-0 

80-1 

80-2 

80-3 

80-4 

80-5 

80-6 

807 

80-8 

80-9 

810 

0-984 

37-0 

79-7 

79-8 

79-9 

800 

801 

80-2 

80-3 

80  4 

80-5 

80-6 

0-983 

38-0 

79-3 

79-4 

79-5 

79-6 

79'7 

79-8 

79-9 

800 

80- 1 

80-2 

0-982 

390 

78-9 

79-0 

79-1 

79-2 

79-3 

79-4 

79-6 

79-7 

79-8 

799 

0-981 

400 

78-5 

78-6 

78-8 

78-9 

79-0 

79-1 

79-2 

79-3 

79-4 

79-5 

0-980 

Litres  per 

100  kg  at 

118-9 

118-9 

1190 

119-0 

1191 

119-1 

119-1 

119-2 

1192 

1193 

Observed 

Degree 

177 
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Table  1     Temperature  Con 

ection  Data 

(  87°  Range  ) 

Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

87-0 

87-1 

87-2 

87-3 

87-4 

87-5 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

20°C 

°C 

Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

93-9 

94-0 

94-1 

94-2 

94-3 

94-4 

94-5 

94-6 

94-6 

94-7 

1-020 

0-5 

93-8 

93-8 

93-9 

94-0 

94-1 

94-2 

94-3 

94-4 

94-5 

94-6 

10 

93-6 

93-7 

93-8 

93-9 

94-0 

94-0 

93-1 

94-2 

94-3 

954 

1019 

1-5 

93-4 

93-5 

93-6 

93-7 

93-8 

939 

94-0 

94-1 

94-2 

94-2 

2-0 

93-3 

933 

93-4 

93-5 

93-6 

93-7 

93'8 

93-9 

940 

94-1 

1-018 

2-5 

93-1 

93-2 

93-3 

93-4 

93-5 

93.5 

93-6 

93-7 

93-8 

93-9 

30 

92-9 

93-0 

931 

93-2 

93-3 

93-4 

93-5 

93-6 

93-7 

93-8 

1017 

3-5 

92-7 

92-8 

92-9 

930 

93-1 

93-2 

93-3 

93-4 

93-5 

93-6 

40 

92-6 

927 

92-8 

92-9 

930 

93-0 

93-1 

93-2 

93-3 

93-4 

1-016 

4-5 

92-4 

92-5 

92-6 

92-7 

92-8 

92-9 

930 

93-1 

93-2 

93-3 

50 

92-2 

92-3 

92-4 

92-5 

92-6 

92-7 

92-8 

92-9 

93-0 

93-1 

1-015 

5-5 

92-1 

92-2 

92-3 

92-4 

92-4 

92-5 

92-6 

92-7 

92-8 

92-9 

60 

91-9 

920 

92-1 

92-2 

92-3 

92-4 

92'5 

926 

92-7 

92-7 

1-014 

6-5 

91-7 

91'8 

91-9 

920 

92  1 

92-2 

92-3 

92-4 

92-5 

92-6 

7-0 

91-6 

91-7 

91-7 

91-8 

919 

92-0 

92-1 

92-2 

92-3 

92-4 

1-013 

7-5 

91-4 

91-5 

91-6 

91-7 

91-8 

91-9 

92-0 

92-1 

92-1 

92-2 

8-0 

91-2 

91-3 

91-4 

915 

91-6 

91-7 

91-8 

91-9 

92-0 

92-1 

1-012 

8-5 

91-0 

91-1 

912 

913 

91-4 

91-5 

91-6 

91-7 

91-8 

919 

90 

90-9 

910 

91-1 

91-2 

91*3 

91-4 

91-4 

91-5 

916 

91-7 

1-011 

95 

90-7 

90-8 

90-9 

91  0 

91-1 

91-2 

91-3 

91-4 

915 

916 

100 

90-5 

90-6 

90-7 

908 

90-9 

910 

911 

91-2 

91-3 

914 

1010 

10-5 

90-4 

90-5 

90-5 

906 

90-7 

90-8 

90-9 

910 

911 

91-2 

11-0 

90-2 

90-3 

90-4 

905 

90-6 

90-7 

90-8 

90-9 

910 

910 

1-009 

11-5 

90-0 

901 

90-2 

903 

90-4 

90-5 

90-6 

90-7 

908 

909 

12-0 

89-8 

89-9 

90-0 

90  1 

902 

90-3 

90-4 

90-5 

90-6 

90-7 

T008 

12-5 

89-7 

89*8 

89-9 

900 

90-0 

90-1 

902 

90-3 

90-4 

90-5 

13-0 

89-5 

89-6 

89-7 

89-8 

89-9 

900 

90-1 

90-2 

90-3 

90-4 

1-007 

13-5 

89-3 

89-4 

89-5 

89-6 

89-7 

89-8 

899 

90-0 

90-1 

90-2 

14-0 

89-1 

89-2 

89-3 

89-4 

89-5 

89-6 

89-7 

89-8 

89-9 

900 

1-006 

14-5 

89-0 

89-1 

89-2 

89-3 

89-3 

89-4 

89-5 

89.6 

89.7 

89-8 

15-0 

88-8 

88-9 

89-0 

89-1 

89-2 

89-3 

89-4 

89-5 

89-6 

89-7 

1-005 

15-5 

88-6 

88-7 

88-8 

88-9 

89-0 

89-1 

89-2 

89-3 

89-4 

89-5 

160 

88-4 

88-5 

88-6 

88-7 

88-8 

88-9 

890 

89-1 

89-2 

89'3 

1-004 

1&5 

88-3 

88-3 

88-4 

88-5 

88-6 

88-7 

88-2 

88-9 

89-0 

89' I 

17-0 

88-1 

88-2 

88-3 

88-4 

88-5 

88-6 

88-7 

88-8 

88-9 

890 

1-003 

17-5 

87-9 

88-0 

88-1 

88-2 

88-3 

88-4 

88-5 

88-6 

88-7 

88-8 

180 

87-7 

87-8 

87-9 

88-0 

88-1 

88-2 

88-3 

88-4 

88-5 

88-6 

1-002 

18-5 

87-5 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

88-0 

88-1 

88-2 

88-3 

88-4 

19-0 

87-4 

87-5 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

880 

88-1 

88-2 

88-3 

1-001 

19-5 

87-2 

87-3 

87-4 

87-5 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

88-0 

88-1 

20-0 

87-0 

87-1 

87-2 

87-3 

87-4 

87'5 

87'6 

87-7 

87-8 

87-9 

1-000 

178 
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Table  1  —  (  Continued  ) 
(  87°  Range  ) 


Observed 
Temperature 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

870 

87-1 

1  87-2 

87-3 

87-4 

87-5 

87*6 

87-7 

87*8 

87*9 

20°C 
Conversion 

°C 

Corresponding  Degree  at  20*C 

Factor 

20-5 
21-0 
21-5 
22-0 
225 

86-8 
86*6 
86-5 
86-3 
86-1 

86-9 
86-7 
86-6 
86-4 
86-2 

87-0 
86-8 
86'7 
86-5 
863 

87*1 
86*9 
86*8 
866 
86*4 

87-2 
870 
86-9 
86-7 
86*5 

87-3 
87-1 
87-0 
86-8 
86-6 

87*4 
87*2 
87*1 
86*9 
86*7 

87-5 
87*3 
87-2 
87*0 
86*8 

87-6 
87-4 
873 
87*1 
86-9 

87*7 
87-5 
87-4 
87-2 
87-0 

0*999 
0-998 

230 ' 

23-5 

240 

24-5 

250 

85-9 
85-7 
85-6 
85-4 
85-2 

86-0 
85-8 
85'7 
85-5 
85-3 

86-1 
85-9 
85-8 
856 
854 

86-2 
860 
85-9 
85-7 
855 

86-3 
86-1 
860 
85*8 
85*6 

86-4 
86-2 
86-1 
85*9 
85-7 

86*5 
86-3 
86*2 
86*0 
85-8 

86*6 
86.4 
86*3 
861 
85*9 

86*7 
86*5 
86-4 
86-2 
860 

86-8 
86-6 
86*5 
86-3 
86- 1 

0*997 
0996 
0-995 

25-5 
260 
26-5 
27-0 
27-5 

85-0 
84-8 
84-6 
84-5 
84-3 

85-1 
84-9 
84-7 
84-6 
84-4 

85-2 
85-0 
84-8 
84-7 
84-5 

85*3 
85*1 
84-9 
84-8 
85-6 

85-4 
85-2 
850 
84  9 

84-7 

85*5 
85-3 
85-1 
85-0 

84*8 

85*6 
85-4 
85-2 
85-1 
84-9 

85-7 
85-5 
85-4 
85*2 
850 

85*8 
85*6 
86*5 
85-3 
85-1 

85-9 
85-7 
85*6 
85-4 
85*2 

0-994 
0.993 

280 
28-5 
290 
295 
300 

84-1 
83-9 
83-7 
83-5 
83-3 

84-2 
84-0 

83-8 
83-6 
83-4 

84-3 
84-1 
83-9 
83-7 
83-6 

84-4 
84*2 
840 

83-8 
83*7 

84-5 
84-3 
841 
83-9 
83-8 

84.6 
84-4 
84-2 
840 
839 

84*7 
84*5 
84-3 
84*1 
84-0 

84-8 
84*6 
84*4 
84*3 
84-1 

84*9 
84-7 
84*5 
84*4 
84*2 

85*0 
84*8 
84*6 
84-5 
84-3 

0-992 
0*991 
0-990 

30-5 
310 
31*5 
320 
32-5 

83-2 
83*0 
82-8 
82-6 
82-4 

83-3 
83'1 
82-9 
82-7 
82-5 

83-4 
83-2 
83-0 
82-8 
82-6 

83-5 
83*3 
83*1 
82-9 
82*7 

83-6 
83-4 
83-2 
83-0 
82*8 

83-7 
83*5 
83*3 
83-1 
82-9 

83*8 
83*6 
83*4 
83*2 
83-0 

83-9 
83*7 
83-5 
83*3 
83*1 

840 
83*8 
83*6 
83*4 
83*2 

84-1 
839 
83-7 
83*5 
83-3 

0-989 
0*988 

330 
335 
34-0 
34-5 
350 

82-2 
82-0 
81-9 
81-7 
81-5 

82-3 
821 
82-0 
81-8 
81*6 

82-4 
82-3 
82-1 
819 
81-7 

82*5 
82-4 
82*2 
82*0 
81'8 

82-6 
82-5 
82*3 
82-1 
81-9 

82-7 
82-6 
82-4 
82-2 
82-0 

82-9 
82-7 
825 
82-3 
82-1 

83*0 
82*8 
82*6 
82*4 
82-2 

83-1 
82-9 
82-7 
82*5 

82-3 

83*2 
83*0 
82*8 
82-6 
82-4 

0*987 
0*986 
0*985 

360 
37*0 
380 
390 
400 

81-1 
80-7 
80-4 
80-0 
79-6 

81-2 
80-8 
80-5 
80-1 
79-7 

81-3 
80-9 
80-6 
80-2 
79-8 

81-4 
81*0 
80*7 
80-3 
79*9 

81-5 
8M 
80-8 
80-4 
800 

81-6 
81-3 
809 
80-5 
80*1 

81-7 
81*4 
81-0 
80-6 
80*2 

81-8 
81*5 
81*1 
80*7 
80-3 

81*9 

81*6 
81*2 
80*8 
80*4 

82*0 
81*7 
81*3 
80*9 
80*5 

0-984 
0-983 
0*982 
0*981 
0980 

Litres  per 
100  kg  at 

1193 

119-4 

119*4 

119  5 

119-5 

119*5 

119*6 

119*6 

119-7 

119-7 

Observed 

Degree 
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Table  1     Temperature  Correction  Data 

(  88°  Range  ) 


Otwprvpri 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Wavl  TbU 

20°C 

Temperature 
°C 

880 

881 

88*2 

88-3 

88*4 

88*5 

88-6 

88*7 

88*8 

88*9 

Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

94-8 

94-9 

950 

95-1 

952 

95-3 

954 

955 

956 

95*6 

1*020 

0-5 

94-7 

94-8 

94-8 

94-9 

95-0 

951 

95*2 

95-3 

954 

955 

1-0 

94-5 

94-6 

94-7 

94-8 

94-9 

95-0 

95-0 

951 

96*2 

95'3 

1*019 

1-5 

94-3 

94-4 

94-5 

94-6 

94-7 

94-8 

94-9 

95-0 

95'1 

95*2 

2-0 

94-2 

94-3 

94.4 

94-4 

94-5 

946 

94-7 

94-8 

94-9 

95*0 

1*018 

2-5 

940 

941 

94-2 

94-3 

94-4 

94*5 

94*6 

94-7 

94-7 

94*8 

30 

93-8 

93-9 

94-0 

94-1 

94-2 

94-3 

93*4 

95*5 

946 

947 

1017 

3-5 

937 

938 

93-9 

94-0 

940 

94-1 

94-2 

94-3 

944 

94-5 

40 

93-5 

93-6 

93-7 

93-8 

93-9 

940 

94- 1 

94-2 

94-3 

94-3 

1-016 

4-5 

933 

93-4 

93-5 

93-6 

93-7 

93-8 

93*9 

940 

94*1 

94-2 

5-0 

93-2 

93-3 

93-4 

93-5 

93-5 

936 

93-7 

93-8 

93-9 

94-0 

1-015 

5-5 

930 

93-1 

93-2 

93-3 

93*4 

93-5 

93-6 

93-7 

93-8 

93*8 

60 

92-8 

92-9 

930 

93-1 

93  2 

933 

93-4 

93-5 

93*6 

93-7 

1*014 

65 

92-7 

92-8 

92-9 

93-0 

93-0 

93-1 

93-2 

93*3 

93-4 

93*5 

70 

92-5 

92-6 

92-7 

92*8 

92-9 

930 

93-1 

93-2 

93-3 

93*4 

1013 

7-5 

92-3 

92-4 

92-5 

92-6 

92-7 

92-8 

92-9 

930 

93-1 

93-2 

8-0 

92-2 

92-3 

924 

92-5 

92-5 

92-6 

92-7 

92-8 

92-9 

93-0 

1*012 

85 

92-0 

92-1 

92-2 

92-3 

92*4 

92-5 

92*6 

92*7 

92-8 

92-9 

90 

91-8 

91-9 

92-0 

92*1 

92*2 

92-3 

92-4 

92-5 

92*6 

92*7 

1-011 

95 

91-7 

918 

91-8 

91*9 

92*0 

92-1 

92-2 

923 

92*4 

92-5 

10-0 

91-5 

91-6 

9! -7 

91-8 

91-9 

920 

92*1 

92-2 

92*3 

92-3 

1010 

10-5 

91-3 

91-4 

915 

91*6 

91-7 

91-8 

91-9 

920 

92-1 

92*2 

110 

9M 

91-2 

91-3 

9V4 

91-5 

91-6 

91-7 

91-8 

91*9 

920 

1*009 

11-5 

91-0 

911 

91-2 

91*3 

91*4 

91*5 

91-6 

91-6 

91-7 

918 

12-0 

90-8 

90-9 

910 

91-1 

91*2 

91*3 

91-4 

91*5 

91-6 

91-7 

1-008 

12-5 

90-6 

90-7 

908 

90-9 

91*0 

911 

91-2 

91-3 

914 

91*5 

130 

90-5 

90-6 

90-7 

90-7 

90-8 

90*9 

910 

91*1 

91*2 

91*3 

1-007 

13-5 

90-3 

90-4 

90-5 

90*6 

907 

908 

90-9 

91-0 

91*1 

91*2 

14-0 

90-1 

902 

903 

90*4 

90*5 

90-6 

90*7 

90-8 

90*9 

910 

1*006 

14-5 

89-9 

900 

90-1 

90-2 

90-3 

994 

90-5 

90-6 

90-7 

90*8 

15-0 

898 

89-9 

900 

901 

90-2 

90*3 

90-3 

90*4 

90-5 

90-6 

1*005 

15-5 

89-6 

89-7 

89-8 

89*9 

90*0 

90-1 

90-2 

903 

904 

90-5 

160 

89-4 

89-5 

89-6 

89*7 

89*8 

89*9 

900 

90*1 

90-2 

90-3 

1*004 

165 

89-2 

89-3 

89-4 

89*5 

89*6 

89'7 

89-8 

899 

900 

90-1 

17-0 

89-1 

89-2 

89-3 

89-4 

89-5 

89-6 

89-7 

89-8 

899 

900 

1-003 

17-5 

88-9 

89-0 

89-1 

89-2 

89*3 

89-4 

89-5 

896 

89-7 

89-8 

18-0 

88-7 

88-8 

88-9 

89*0 

89*1 

89*2 

89*3 

89-4 

89*5 

89*6 

1002 

18-5 

88-5 

88-6 

88-7 

88*8 

88-9 

890 

89*1 

89*2 

89-3 

894 

190 

88-4 

88-5 

88-6 

88*7 

88*8 

889 

890 

89*1 

89*2 

893 

1*001 

19-5 

88-2 

88-3 

88-4 

88-5 

88*6 

88-7 

88*8 

88*9 

890 

89*1 

20-0 

88-0 

88-1 

88-2 

88-3 

88*4 

88-5 

88*6 

887 

88*8 

88-9 

1000 
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Table  1  —  (  Continued  ) 
(  88°  Range  ) 


Observed 
Temperature 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

88-0 

88-1 

88-2 

88-3 

88-4 

88-5 

88-6 

88-7 

88-8 

88-9 

20°C 
Conversion 

°C 

Corresponding  Degree  at  20  °C 

Factor 

20-5 

87-8 

87-9 

88-0 

88-1 

88-2 

88-3 

88-4 

88-5 

88-6 

88*7 

210 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

88-0 

88-1 

882 

88-3 

88-4 

88-5 

0-999 

21-5 

87-5 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

88-0 

88-1 

88-2 

88-3 

88-4 

220 

87-3 

87-4 

87-5 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9- 

88-0 

88-1 

88-2 

0-998 

22-5 

87-1 

87-2 

87-3 

87-4 

87'5 

87-6 

87'7 

87'8 

87-9 

880 

23-0 

86-9 

87-0 

87-1 

87-2 

87-3 

87-4 

87-5 

87-6 

87-7 

87*8 

0-997 

23-5 

86-7 

868 

86-9 

87-0 

87-2 

87-3 

87-4 

87*5 

87-6 

87-7 

24-0 

86-6 

86-7 

86-8 

86-9 

860 

86-1 

87'2 

87-3 

87'4 

87'5 

0*996 

24-5 

86*4 

86*5 

86-6 

867 

86-8 

869 

87-0 

87-1 

87-2 

87-3 

250 

86-2 

86-3 

86-4 

865 

86-6 

86-7 

86-8 

86*9 

87*0 

87*1 

4-995 

25-5 

860 

86-1 

86-2 

86  3 

86-4 

86-5 

866 

86*7 

86-8 

869 

26-0 

85-8 

85-9 

860 

86-1 

86-2 

86-4 

865 

86*6 

86-7 

86-8 

0-994 

26-5 

85-7 

85-8 

85-9 

86-0 

86-1 

86-2 

86-3 

86-4 

86-5 

86-6 

27-0 

85-5 

85-6 

85-7 

858 

859 

860 

86-1 

86-2 

86-3 

86-4 

0-993 

27-5 

85'3 

85-4 

85-5 

85*6 

85-7 

85-8 

85-9 

86-0 

86-1 

86*2 

28-0 

85-1 

85-2 

85-3 

85-4 

85-5 

85-6 

85-7 

85-8 

85-9 

860 

0-992 

28-5 

84-9 

850 

85-1 

85-2 

853 

85-4 

85-5 

85*6 

858 

85-9 

290 

84-7 

84-8 

85-0 

85-1 

85-2 

85-3 

85-4 

85-5 

85-6 

85-7 

0-991 

29-5 

84-6 

847 

84-8 

84-9 

850 

85-1 

85-2 

85-3 

85-4 

85-5 

30-0 

84-4 

84-5 

84-6 

84-7 

84-8 

84-9 

85-0 

85  1 

85-2 

85-3 

0-990 

30-5 

84-2 

843 

84-4 

84-5 

84-6 

84-7 

84-8 

849 

850 

85-1 

31-0 

840 

84-1 

84-2 

84-3 

84-4 

84-5 

84-6 

84-7 

84-8 

84-9 

0-989 

31-5 

83-8 

83-9 

84-0 

84-1 

84-2 

84-3 

84-4 

84-5 

84-7 

84-8 

32-0 

83-6 

83-7 

83-8 

83-9 

84-1 

84-2 

84-3 

84-4 

84-5 

84-6 

0-988 

32-5 

83-5 

83-6 

83-7 

83-8 

83-9 

84-0 

84*1 

84-2 

84*3 

84-4 

33-0 

83'3 

83-4 

83-5 

83-6 

837 

83-8 

83*9 

84*0 

841 

84-2 

0-987 

33-5 

83-1 

83-2 

83-3 

83-4 

83-5 

83-6 

83-7 

83-8 

83-9 

84-0 

34-0 

82-9 

83-0 

83-1 

83-2 

83-3 

83-4 

83*5 

83*6 

83'7 

83-8 

0-986 

34-5 

82-7 

82-8 

82-9 

830 

831 

83-2 

83-3 

83-4 

83-5 

83-7 

35-0 

82-5 

82-6 

82-7 

82-8 

82-9 

830 

83-2 

83*3 

83-4 

83-5 

0-985 

36'0 

821 

82-3 

82'4 

82-5 

82-6 

82-7 

82*8 

82-9 

83-0 

83*1 

0-984 

37-0 

81-8 

81-9 

82-0 

82-1 

82-2 

82-3 

82*4 

82-5 

82-6 

82-7 

0-983 

38-0 

81-4 

81-5 

81-6 

81-7 

81-8 

81-9 

820 

82-1 

82-2 

82-3 

0982 

390 

81-0 

811 

81-2 

81-3 

814 

81-5 

81-7 

81*8 

81-9 

82-0 

0-981 

400 

80-6 

80-7 

80-9 

81-0 

81-1 

81-2 

81*3 

81-4 

81-5 

81-6 

0-980 

Litres  per 

100  kg  at 

119-8 

119-8 

1199 

119-9 

120-0 

120-0 

1200 

102-1 

1201 

120-2 

Observed 

Degree 

• 
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Table  1     Temperature  Correction  Data 

(  89°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

890 

891 

89-2 

893 

89-4 

89-5 

89-6 

897 

89-8 

899 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

0-0 

95-7 

95-8 

95-9 

960 

96-1 

96*2 

96-3 

96*4 

96*4 

96*5 

1*020 

0-5 

956 

95-7 

958 

958 

95'9 

96*0 

96*1 

96*2 

96*3 

96*4 

1-0 

95-4 

95-5 

956 

95-7 

95-8 

95*9 

96*0 

960 

961 

96*2 

1-019 

1-5 

95-2 

95-3 

95*4 

95*5 

95-6 

95*7 

95*8 

95-9 

960 

96*1 

2-0 

95-1 

95-2 

95-3 

954 

95-4 

95*5 

95*6 

95*7 

958 

95*9 

1*018 

2-5 

94-9 

95-0 

95-1 

95-2 

95'3 

95*4 

955 

95*6 

95*7 

95*7 

3-0 

94-8 

94-9 

94-9 

95-0 

95*1 

95*2 

95*3 

95*4 

95*5 

95-6 

1*017 

3-5 

946 

94-7 

94-8 

94-9 

950 

951 

95*1 

95*2 

95*3 

95*4 

4-0 

94-4 

94-5 

94-6 

94-7 

94*8 

94*9 

95*0 

95*1 

95*2 

95*3 

1*016 

4-5 

94-3 

94-4 

94-5 

94-5 

94*6 

94*7 

94*8 

94*9 

95*0 

95*1 

50 

94- 1 

94-2 

94'3 

94-4 

94*5 

94*6 

94*7 

94-8 

94*8 

94-9 

1*015 

5-5 

93-9 

94-0 

94- 1 

94-2 

94*3 

94-4 

94-5 

94*6 

94-7 

94*8 

60 

938 

939 

940 

941 

941 

94*2 

94*3 

94*4 

94-5 

94*6 

1*014 

65 

936 

93-7 

93-8 

939 

940 

94*1 

94-2 

94*3 

94-4 

94*4 

7-0 

934 

93-5 

93-6 

93-7 

93*8 

93*9 

940 

94*  1 

94*2 

94*3 

1*013 

7'5 

93-3 

93-4 

93-5 

93-6 

93*7 

93*7 

93*8 

93*9 

940 

94*1 

8-0 

93-1 

93-2 

93-3 

93-4 

93-5 

93*6 

93-7 

93*8 

93-9 

940 

1*012 

8-5 

92-9 

93-0 

93-1 

93-2 

93*3 

93*4 

93*5 

93*6 

93*7 

938 

90 

92-8 

92-9 

93-0 

93-1 

93*2 

93*3 

93-3 

93*4 

93*5 

93*6 

1011 

9-5 

92-6 

92-7 

92-8 

929 

93*0 

93*1 

93*2 

93*3 

93*4 

93-5 

10-0 

92-4 

92-5 

92-6 

92-7 

92*8 

92-9 

930 

93*1 

93*2 

93*3 

1010 

10-5 

92-3 

92-4 

92-5 

92-6 

92*7 

92*8 

92-8 

92-9 

930 

93*1 

u-o 

92-1 

92-2 

92-3 

92-4 

92*5 

926 

92*7 

92*8 

92-9 

930 

1009 

11-5 

91-9 

920 

92-1 

92-2 

92*3 

92-4 

92*5 

926 

93-7 

92-8 

120 

91-8 

91-9 

920 

921 

92*2 

922 

923 

92-4 

92-5 

92*6 

1*008 

12-5 

916 

91-7 

918 

91-9 

920 

92-1 

92*2 

92*3 

92*4 

92*5 

13-0 

91*4 

91'5 

916 

91-7 

91*8 

919 

92*0 

92-1 

92-2 

92*3 

1*007 

13-5 

913 

91-4 

914 

91  5 

91*6 

91*7 

91*8 

91*9 

920 

92*1 

14-0 

91-1 

91-2 

913 

91-4 

91*5 

91*6 

91*7 

91*8 

91*9 

920 

1006 

14-5 

90-9 

91-0 

91-1 

91-2 

91*3 

91*4 

91*5 

91  6 

91*7 

91*8 

150 

90-7 

90-8 

90-9 

91-0 

911 

91*2 

91*3 

91*4 

91*5 

91*6 

1*005 

15-5 

90-6 

907 

908 

90-9 

910 

911 

91*2 

91*3 

91*4 

91*4 

160 

90-4 

90-5 

906 

90-7 

90-8 

909 

91*0 

91*1 

91*2 

91-3 

1-004 

16*5 

90-2 

903 

904 

905 

90*6 

90*7 

90-8 

909 

910 

91*1 

17-0 

900 

90-1 

90-2 

90-3 

90*4 

90-5 

90-6 

90-7 

90*8 

90*9 

1*003 

17-5 

899 

900 

90- 1 

90-2 

90*3 

90*4 

90-5 

90*6 

90-7 

90-8 

18-0 

89-7 

898 

K9-9 

900 

901 

90*2 

90-3 

90*4 

90-5 

90-6 

1*002 

18-5 

89-5 

89-6 

89-7 

89-8 

89*9 

90-0 

90*1 

90*2 

90-3 

90-4 

19-0 

89-4 

89-5 

89-5 

89-6 

89*7 

89*8 

89*0 

90-0 

90- 1 

902 

1*001 

19-5 

89-2 

89-3 

89-4 

895 

89*6 

89*7 

89*8 

899 

900 

90*  1 

200 

89-0 

89  1 

89-2 

89-3 

89*4 

89*5 

89*6 

89*7 

89*8 

899 

1*000 
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Table  1  —  (  Continued  ) 
(  89°  Range  ) 


Observed 

Temperature 

°C 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

890 

89-1 

89-2 

89'3 

89-4 

895 

896 

89-7 

89-8 

89-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree . 

tt  20°C 

Factor 

20-5 
21-0 
21-5 
22-0 

22-5 

88-8 
88-6 
88-5 
88-3 
88-1 

88-9 
88-7 
88'6 
88-4 
88-2 

890 
88-8 
88-7 
88-5 
88-3 

89-1 
88-9 
88-8 
88-6 
88-4 

89-2 
89-0 
88-9 
88-7 
88-5 

89-3 
89-1 
89-0 
88-8 
88-6 

894 
89'2 
89-1 
88-9 
88-7 

89-5 
89-4 
89-2 
89-0 
88-8 

89-6 
89-5 
89-3 
89-1 
88-9 

89-7 
89-6 
89-4 
892 
890 

0-999 
0-998 

23-0 
23-5 
24-0 
24-5 
25-0 

87-9 
87-8 
87-6 
87-4 
87-2 

88-0 
87-9 
87-7 
87-5 
87-3 

88-1 
88-0 
87-8 
876 
87-4 

88-2 
88-1 
87-9 
87-7 
87-5 

88-3 
88-2 
88-0 
87-8 
87-6 

88-4 
88-3 
88-1 
87-9 

87-7 

88-5 
88-4 
88-2 
88-0 
87-8 

88-6 
88-5 
88-3 
88-1 
87-9 

88-7 
88-6 
88-4 
88-2 
88-0 

888 
887 
88-5 
88-3 
88-1 

0-997 
0-996 
0-995 

25-5 
260 
26-5 
27-0 

27-5 

87-0 
86-9 
86-7 
865 
86'3 

871 
87-0 
86-8 
86-6 
86-4 

87-2 
87-1 
869 
86-7 
86-5 

87-3 
87-2 
870 
86-8 
86-6 

87-5 
87-3 
87-1 
86-9 
86-7 

87-6 
87-4 
87-2 
87-0 
86-8 

87-7 
87-5 
87-3 
87-1 
86-9 

87-8 
876 
87-4 
87-2 
87-0 

87-9 
877 
87-5 
87-3 
87'1 

88-0 
87-8 
87-6 
87-4 
87-2 

0-994 
0-993 

280 
28-5 
290 
29-5 
300 

861 
86  0 
85-8 
85-6 
85-4 

86-2 
86-1 
85-9 

85-7. 
85-5 

86-3 
86-2 
860 
85-8 
85-6 

86-4 
8&3 
86-1 
859 

85-7 

866 
86-4 
86-2 
86-0 
85'8 

86-7 
865 
86-3 
86-1 
85-9 

86-8 
86-6 
86-4 
86-2 
860 

86-9 
86-7 
86-5 
86-3 
86-1 

87-0 
86-8 
86-6 
864 
86-2 

87-1 
869 
86-7 
86-5 
86-3 

0992 
0-991 
0-990 

30-5 
31-0 
31-5 

32-0 
32-5 

85-2 
85-0 
84-9 
84-7 
84-5 

85-3 
85-1 
85-0 
84-8 
84-6 

85-4 
85-3 
85-1 
84-9 
84-7 

85-5 
85-4 
85-2 
850 
84-8 

856 
85-5 
85-3 
85-1 
84-9 

85-7 
856 
85-4 
85-2 
85-0 

85-9 
85-7 
85-5 
85-3 
85*1 

86-0 

85*8 
85-6 
85-4 
85-2 

86- 1 
859 
85-7 
85-5 
85-3 

86-2 
860 
85-8 
85-6 
85-4 

0989 
0988 

33-0 
33-5 
34-0 
34-5 
350 

84-3 
84-1 
83-9 
83-8 
83-6 

84-4 
84-2 
840 
83-9 
83-7 

84-5 
84-3 
84-1 
84-0 

83-8 

84-6 
84-4 
84-3 
84-1 
83-9 

84-7 
84-5 
84-4 
84-2 
84-0 

848 
84-6 
84-5 
84-3 
84-1 

84-9 
84-8 
84-6 
84-4 
84-2 

85-0 
849 
84-7 
84-5 
84-3 

851 

85-0 
84-8 
84-6 
84-4 

85-3 
85-1 
84-9 
84-7 
84-5 

0-987 
0-986 
0-985 

360 
370 
380 
390 
40-0 

83-2 
82-8 
82-5 
82-1 
81-7 

83-3 
82-9 
82-6 
82-2 
81-8 

83-4 
83-0 
82-7 
82-3 
81-9 

83-5 
83-1 
828 
82-4 
82-0 

83-6 
83-2 
82-9 
82-5 
82  1 

83-7 
83-4 
83-0 
82-6 
82-2 

83-8 
83-5 
83-1 

82-7 
82-3 

83-9 
836 
83-2 
82-8 
82-4 

84-0 
83-7 
83-3 
82-9 
82-6 

84-1 

83-8 

83-4 

83-0 

82-7 

0  984 
0-983 
0-982 
0-981 
0-980 

Litres  per 
100  kg  at 

1203 

1204 

120-4 

120-5 

1205 

120-6 

120-6 

1207 

120-7 

120-8 

Observed 

Degree 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 
(  90°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

90-0 

90-1 

90*2 

90-3 

90-4 

90-5 

90-6 

90-7 

90-8 

909 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

966 

96-7 

968 

969 

970 

97'1 

97-2 

97-2 

973 

974 

1-020 

05 

965 

966 

96-6 

96-7 

96-8 

969 

97-0 

97-1 

97-2 

97-3 

10 

96-3 

96'4 

96-5 

966 

96-7 

96-8 

968 

96-9 

970 

97-1 

1-019 

1-5 

962 

96'2 

963 

964 

96-5 

96-6 

96-7 

968 

969 

97-0 

2-0 

960 

961 

962 

963 

964 

96-4 

96-5 

966 

967 

96-8 

1018 

2-5 

958 

959 

960 

96' 1 

96*2 

96-3 

96-4 

965 

966 

966 

30 

95-7 

958 

959 

95-9 

960 

96-1 

96-2 

963 

964 

96-5 

1-017 

3-5 

95-5 

956 

95-7 

958 

959 

96-0 

961 

96-1 

962 

963 

4-0 

954 

95'4 

95-5 

956 

95-7 

95-8 

959 

96-0 

96-1 

96-2 

1016 

4-5 

95-2 

95-3 

95-4 

95-5 

95-6 

95-6 

95-7 

95-8 

95-9 

960 

5-0 

950 

951 

95-2 

95-3 

95-4 

95-5 

95-6 

95-7 

958 

959 

1*015 

5-5 

94-9 

950 

95*1 

95-1 

95-2 

95-3 

95-4 

95-5 

956 

95-7 

60 

94-7 

948 

94-9 

950 

95-1 

95-2 

95-3 

95-4 

95-4 

95-5 

1*014 

6-5 

94-5 

94-6 

94-7 

94-8 

94-9 

950 

95-1 

95-2 

95-3 

95-4 

7-0 

944 

94-5 

94-6 

94-7 

948 

94-8 

949 

950 

95-1 

95-2 

1-013 

7-5 

942 

94-3 

94-4 

94-5 

94-6 

94-7 

94-8 

94-9 

950 

95-1 

8-0 

941 

94-1 

942 

94-3 

94-4 

94-5 

94-6 

94-7 

94-8 

949 

1012 

8-5 

939 

940 

94-1 

94-2 

94-3 

94-4 

94-5 

94-5 

946 

94-7 

90 

937 

93-8 

93-9 

94-0 

941 

94-2 

94-3 

94-4 

94-5 

94-6 

1011 

9'5 

936 

93-7 

93'7 

93-8 

93*9 

94-0 

94-1 

94-2 

94-3 

94-4 

100 

93-4 

93-5 

936 

93-7 

938 

939 

940 

941 

94-1 

94-2 

1010 

10-5 

93-2 

93-3 

93-4 

93-5 

93-6 

93-7 

93-8 

939 

940 

94-1 

110 

931 

93-2 

93-3 

93-3 

934 

93-5 

93-6 

93-7 

93-8 

93-9 

1009 

11-5 

92-9 

930 

931 

932 

93-3 

93-4 

93-5 

93-6 

93-7 

93-8 

12-0 

92-7 

92-8 

92-9 

930 

93*1 

93-2 

93*3 

93-4 

93-5 

93-6 

1-008 

125 

92-6 

92-7 

92-8 

92-8 

92-9 

93-0 

93.1 

93-2 

93-3 

93-4 

13-0 

92-4 

92-5 

92-6 

92-7 

928 

92-9 

930 

93-1 

93-2 

93-3 

1007 

13-5 

922 

92-3 

92-4 

92-5 

926 

92-7 

92-8 

92-9 

930 

93-1 

140 

92-1 

92-2 

92-2 

92-3 

92-4 

925 

92-6 

92-7 

92-8 

92-9 

1006 

14-5 

91-9 

920 

92-1 

922 

92-3 

92-4 

92-5 

926 

92-7 

92-8 

150 

91*7 

91-8 

91-9 

920 

92-1 

92-2 

92-3 

92-4 

92-5 

92-6 

1005 

155 

91  5 

916 

91-7 

918 

91-9 

920 

92-1 

92-2 

92-3 

92-4 

16-0 

914 

91'5 

91-6 

91-7 

91-8 

91-9 

920 

92-1 

92-2 

92-3 

1-004 

16-5 

91-2 

91-3 

91-4 

915 

91-6 

91-7 

91-8 

91-9 

920 

92-1 

17-0 

910 

9M 

91-2 

913 

914 

91-5 

91-6 

91-7 

91-8 

919 

1-003 

17-5 

909 

910 

91-1 

91-2 

91-3 

91-4 

91-5 

91-6 

91-7 

91-8 

18-0 

90-7 

90-8 

90-9 

910 

911 

91-2 

91-3 

91-4 

91  5 

91-6 

1002 

18-5 

90-5 

906 

907 

90*8 

909 

910 

01-1 

912 

91-3 

91-4 

190 

90-3 

90-4 

90-5 

906 

907 

90-8 

90-9 

91-0 

911 

91-2 

1-001 

19-5 

90-2 

90-3 

90-4 

90-5 

90-6 

90-7 

908 

90-9 

910 

91-1 

200 

900 

901 

90-2 

90-3 

904 

90-5 

90-6 

907 

908 

909 

1-00G 
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Table  1  —  (  Continued ) 

(  90°  Range  ) 

Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

908 

Volume  At 

Temperature 
°C 

900 

|  90-1 

90-2 

90-3 

I  90-4 

90-5 

90-6 

90-7 

90-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

898 

899 

900 

90-1 

90-2 

90-3 

904 

90-5 

90-6 

907 

21-0 

897 

89-8 

899 

900 

901 

902 

90-3 

90*4 

90-5 

90-6 

0-999 

21-5 

89-5 

896 

897 

89-8 

89-9 

900 

90-1 

90-2 

90-3 

90-4 

22-0 

89-3 

89-4 

895 

896 

89-7 

89-8 

899 

900 

90-1 

90-2 

0-998 

22-5 

89-1 

89-2 

89-3 

89-4 

89-5 

89-6 

89-7 

89-8 

899 

900 

230 

890 

89- 1 

892 

89-3 

89-4 

89-5 

89-6 

897 

89-8 

899 

0-997 

23-5 

88-8 

889 

89-0 

89-1 

89-2 

89-3 

89-4 

895 

89-6 

89-7 

240 

88-6 

88-7 

88-8 

88-9 

890 

89-1 

89-2 

89-3 

89-4 

89-5 

0-996 

24-5 

88-4 

88-5 

88-6 

88-7 

88-8 

88-9 

89-0 

89- 1 

89-2 

89-3 

25-0 

88-2 

883 

884 

88-6 

88-7 

88-8 

88-9 

890 

891 

89-2 

0-995 

25-5 

88-1 

88-2 

88-3 

88-4 

88-5 

88-6 

88-7 

88-8 

88-9 

890 

26-0 

87-9 

88-0 

88-1 

88-2 

88-3 

88-4 

88-5 

88-6 

88-7 

88-8 

0994 

26-5 

87-7 

878 

87-9 

88-0 

88-1 

88'2 

88-3 

88-4 

885 

88-6 

27-0 

87-5 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

88-0 

88-2 

88-3 

88-4 

885 

0993 

27-5 

874 

87-5 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

88'0 

88-1 

88-2 

88-3 

28-0 

87-2 

873 

87-4 

87-5 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

88-0 

88-1 

0-992 

28-5 

87-0 

87-J 

87-2 

87-3 

87-4 

87-5 

87-6 

87-7 

87-8 

879 

29-0 

86-8 

86-9 

87-0 

87-1 

87-2 

87-3 

87-4 

8-7-5 

87-6 

87-7 

0991 

29-5 

86'6 

86-7 

86-8 

86-9 

87-0 

87-2 

87-3 

87-4 

87-5 

87-6 

30-0 

86-5 

86-6 

86-7 

86-8 

869 

870 

87-1 

87-2 

87-3 

87-4 

0-990 

30-5 

863 

86'4 

86-5 

86-6 

867 

86-8 

869 

87-0 

87-1 

87-2 

31-0 

86-1 

86-2 

86-3 

86-4 

86-5 

866 

867 

86-8 

86-9 

87-0 

0-989 

31-5 

85-9 

86-0 

86-1 

86-2 

86-3 

864 

86-5 

866 

86-7 

86-9 

32-0 

85-7 

85-8 

85-9 

860 

86-1 

86-2 

86'4 

86'5 

86-6 

86'7 

0-988 

32-5 

85-5 

85-6 

85-8 

85-9 

86-0 

861 

86-2 

86-3 

864 

86-5 

330 

854 

855 

85-6 

85-7 

85-8 

85-9 

86-0 

86-1 

86-2 

86-3 

0-987 

33-5 

85-2 

85-3 

85-4 

85-5 

85-6 

85-7 

85-8 

85-9 

86-0 

86-1 

34-0 

85-0 

851 

85-2 

85-3 

85-4 

85-5 

856 

85-7 

85-8 

85-9 

0986 

345 

84-8 

849 

85-0 

85-1 

85-2 

85-3 

85-4 

85-5 

85-7 

85-8 

350 

84-6 

84-7 

84-8 

84-9 

85-0 

85-2 

85-3 

85-4 

85-5 

85-6 

0-985 

36-0 

84-3 

84-4 

84-5 

846 

84-7 

84-8 

84-9 

850 

85-1 

85-2 

0-984 

37-0 

83-9 

84-0 

84-1 

84-2 

84-3 

84-4 

84-5 

84'6 

84-7 

84-8 

0-983 

380 

83-5 

83-6 

83-7 

83-8 

83-9 

840 

84-2 

84-3 

84-4 

84-5 

0-982 

39-0 

83-1 

83-2 

83-4 

83-5 

83-6 

83-7 

838 

839 

84-0 

841 

0-981 

400 

82-8 

82-9 

830 

83-1 

83-2 

83-3 

83-4 

83-5 

83-6 

83-7 

0-980 

Litres  per 

100  kg  at 

120-8 

120-8 

120-9 

120-9 

1210 

121-0 

121-1 

121-1 

121-2 

121-2 

Observed 

Degree 
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Table  t     Temperature  Correction  Data 

(  91°  Range  ) 


Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Observed 

20°C 

Temperature 
°C 

910 

911 

91-2 

91-3 

91-4 

91-5 

916 

91-7 

91-8 

91  9 

Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

0-0 

97-5 

97-6 

97-7 

97-8 

97-9 

979 

980 

98-1 

98-2 

98-3 

1-020 

0-5 

97-4 

97-4 

97-5 

97-6 

97-7 

97-8 

979 

98-0 

981 

981 

10 

972 

97-3 

97-4 

97-5 

97-6 

976 

97-7 

97-8 

97-9 

98-0 

1019 

1-5 

97-0 

971 

97-2 

97-3 

97-4 

97-5 

97-6 

97-7 

97-8 

97-8 

2-0 

969 

97-0 

97-1 

97-2 

97-2 

97-3 

97-4 

97-5 

97-6 

97-7 

1018 

2-5 

96-7 

96-8 

969 

970 

971 

97-2 

97-3 

97-4 

97-4 

97-5 

3-0 

966 

96-7 

96-8 

96-8 

969 

97-0 

97-1 

97-2 

97-3 

97-4 

1-017 

3-5 

96-4 

96-5 

96-6 

967 

968 

969 

97-0 

970 

971 

97-2 

4-0 

96-3 

96-4 

96-4 

96-5 

966 

967 

96-8 

96-9 

970 

971 

1-016 

4-5 

96-1 

96-2 

96-3 

96-4 

96-5 

96-6 

96-6 

967 

968 

96-9 

5-0 

95-9 

96-0 

961 

962 

963 

964 

96-5 

966 

96-7 

96-8 

1015 

5-5 

95-8 

959 

960 

961 

96-2 

96-2 

96-3 

964 

965 

966 

60 

956 

957 

958 

959 

960 

96-1 

96'2 

963 

964 

965 

■     1-014 

6-5 

95-5 

956 

95-7 

95-7 

95'8 

95-9 

960 

961 

96-2 

963 

7-0 

95-3 

95-4 

95-5 

956 

95-7 

95-8 

959 

960 

960 

96-1 

1013 

7-5 

951 

95-2 

95-3 

954 

95-5 

95'6 

95-7 

95-8 

95-9 

96-0 

80 

95-0 

95-1 

95-2 

953 

95-4 

955 

95-5 

956 

95-7 

95-8 

1012 

8-5 

94-8 

94-9 

950 

95-1 

95-2 

95-3 

95'4 

955 

956 

95-7 

90 

94-7 

94-8 

94-9 

94-9 

950 

95-1 

95-2 

95-3 

954 

95-5 

1011 

9-5 

94-5 

946 

94-7 

94-8 

94-9 

950 

95-1 

95-2 

95-3 

953 

100 

94-3 

944 

94-5 

94-6 

94-7 

94-8 

94-9 

950 

95-1 

95-2 

1010 

10-5 

94-2 

94-3 

94-4 

94-5 

946 

94-6 

94-7 

94-8 

94-9 

95-0 

110 

940 

94-1 

94-2 

94-3 

94-4 

94-5 

946 

94-7 

94-8 

94-9 

1-009 

11-5 

93-8 

939 

94-0 

94-1 

94-2 

943 

94*4 

94-5 

94-6 

94-7 

120 

93-7 

938 

93-9 

94-0 

94-1 

94-2 

94-3 

94-4 

94-4 

94-5 

1-008 

12-5 

93-5 

93-6 

93-7 

93'8 

93-9 

940 

941 

94-2 

94-3 

94-4 

13-0 

934 

93-5 

93-5 

93-6 

93-7 

93-8 

939 

94-0 

94-1 

94-2 

1-007 

135 

93-2 

93-3 

93-4 

93-5 

93-6 

93-7 

93-8 

93-9 

94-0 

94-1 

140 

930 

93-1 

93-2 

93-3 

93-4 

93-5 

936 

93-7 

93-8 

939 

1-006 

14-5 

929 

93-0 

93-1 

93-1 

93-2 

93-3 

93-4 

93-5 

93-6 

937 

150 

92-7 

92-8 

92-9 

930 

93-1 

93-2 

93-3 

93-4 

93-5 

93-6 

1-005 

15-5 

925 

92-6 

92-7 

92-8 

929 

930 

93-1 

93-2 

93-3 

93-4 

160 

92-4 

92-5 

95-6 

92-6 

92-7 

92-8 

92-9 

930 

931 

93-2 

1-004 

16*5 

92-2 

92-3 

92-4 

92-5 

92-6 

92'7 

92-8 

92-9 

930 

93-1 

170 

920 

921 

92-2 

92-3 

92-4 

925 

92-6 

92-7 

92-8 

92-9 

1003 

17-5 

919 

91-9 

92-0 

92-1 

92-2 

92-3 

92-4 

92-5 

926 

92-7 

180 

917 

91-8 

91-9 

92-0 

92-1 

92-2 

92-3 

92-4 

92-5 

92-6 

1002 

18-5 

915 

91-6 

91-7 

91-8 

91-9 

92-0 

92-1 

92-2 

923 

92-4 

19-0 

913 

91-4 

91-5 

916 

91-7 

91-8 

91-9 

92-0 

92-1 

92-2 

1001 

19-5 

912 

91-3 

91-4 

91-5 

91-6 

91-7 

91-8 

919 

920 

92-1 

200 

910 

91'1 

91-2 

913 

91-4 

91-5 

916 

91-7 

91-8 

91-9 

1000 
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Table  1  —  (  Continued  ) 
(91°  Range) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

91-0 

911 

91-2 

91-3 

91-4 

915 

91-6 

917 

91-8 

91-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20'5 

90-8 

909 

910 

911 

91-2 

91-3 

91-4 

91-5 

91-6 

91-7 

21-0 

90-7 

90-8 

909 

910 

91-1 

91-2 

913 

914 

91-5 

91-6 

0-999 

21  5 

90-5 

906 

907 

90-8 

909 

91-0 

911 

91-2 

91-3 

91-4 

22-0 

90-3 

90-4 

905 

906 

90-7 

90-8 

909 

910 

911 

91-2 

0-998 

22-5 

90-1 

90-2 

90-3 

90-4 

90-5 

90-6 

90-7 

908 

910 

91-1 

23-0 

900 

90*1 

90'2 

90-3 

90-4 

905 

906 

90-7 

908 

90-9 

0-997 

23'5 

89-8 

899 

900 

90-1 

902 

903 

904 

90  5 

90-6 

90-7 

240 

89-6 

89-7 

89-8 

89-9 

900 

901 

90-2 

903 

90-4 

90-5 

0-996 

24-5 

89-4 

89-5 

89-6 

89-8 

89-9 

90-0 

901 

90-2 

90-3 

90-4 

25-0 

89-3 

89-4 

89-5 

89-6 

89-7 

89-8 

89-9 

90-0 

901 

90-2 

0995 

25'5 

89-1 

89-2 

89-3 

89-4 

89-5 

89-6 

89-7 

89-8 

899 

90-0 

26-0 

889 

890 

89-1 

89-2 

89-3 

89-4 

89-5 

89-6 

89-7 

89-8 

0994 

26-5 

88-7 

88-8 

88-9 

89-1 

89-2 

893 

89-4 

895 

89-6 

89-7 

27-0 

88-6 

88-7 

88-8 

88-9 

890 

891 

89-2 

893 

89-4 

895 

0-993 

27-5 

88-4 

88-5 

88-6 

88-7 

88-8 

889 

890 

89-1 

89-2 

89-3 

28-0 

88-2 

88-3 

88-4 

88-5 

88-6 

88-7 

88-8 

889 

890 

89-1 

0-992 

28-5 

88-0 

88-1 

88-2 

88-3 

88-4 

88-6 

88-7 

88-8 

88*9 

89-0 

29-0 

87-9 

88-0 

88-1 

88-2 

88-3 

88-4 

88-5 

886 

887 

88-8 

0991 

29-5 

87-7 

87-8 

87-9 

88-0 

88-1 

88-2 

88'3 

88-4 

88-5 

88-6 

30-0 

87-5 

876 

87-7 

87-8 

87-9 

880 

88-1 

"882 

88-3 

88-4 

0-990 

30-5 

87-3 

874 

87-5 

876 

87-7 

87-8 

87-9 

88-1 

88-2 

88-3 

31-0 

87-1 

87-2 

87-3 

875 

87-6 

87-7 

87-8 

87-9 

88-0 

88-1 

0-989 

315 

87-0 

87-1 

87-2 

87-3 

87-4 

87-5 

876 

87-7 

87-8 

87-9 

32-0 

86-8 

86-9 

87-0 

87-1 

87-2 

87-3 

87-4 

87-5 

87-6 

87-7 

0-988 

32-5 

86-6 

86-7 

87-8 

869 

870 

87-1 

87-2 

87-3 

87-4 

87-5 

33-0 

86-4 

86-5 

85-6 

86-7 

868 

86-9 

87-1 

87-2 

87-3 

87-4 

0-987 

33-5 

86-2 

863 

86-4 

856 

86-7 

868 

86-9 

87-0 

87-1 

872 

34-0 

86-0 

86-2 

86-3 

864 

86-5 

866 

86-7 

86-8 

869 

87-0 

0-986 

345 

85-9 

860 

861 

86-2 

86-3 

86-4 

86-5 

866 

86-7 

86'8 

35-0 

85-7 

85'8 

85-9 

860 

86-1 

86-2 

86-3 

86-4 

86-5 

86'6 

0985 

36-0 

85-3 

85-4 

85-5 

85-6 

85-7 

859 

860 

86  1 

86-2 

863 

0-984 

37-0 

84-9 

85-1 

85-2 

85-3 

75-4 

85-5 

856 

85'7 

85-8 

85-9 

0-983 

38-0 

84-6 

84-7 

84'8 

84-9 

850 

851 

85-2 

85-3 

85-4 

85-6 

0-982 

390 

84-2 

84-3 

84-4 

84-5 

84-6 

84-7 

84-9 

850 

85-1 

84-2 

0-981 

40-0 

83-8 

83-9 

84-1 

84-2 

84-3 

84-4 

84-5 

84-6 

84-7 

84-8 

0-980 

Litres  per 

100  kg  at 

1213 

121-3 

121-4 

121-4 

121-5 

121-5 

1216 

1216 

121-7 

121-7 

Observed 

Degree 
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Table  1    Temperature  Correction  Data 

(  92°  Range  ) 


Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

°C 

920 

921 

92-2 

92-3 

92-4 

92-5 

926 

92-7 

92-8 

92-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

98-4 

98-5 

98-6 

98-7 

98-7 

98-8 

98-9 

990 

991 

99-2 

1-020 

0-5 

98-2 

98-3 

98-5 

98-5 

98-6 

98-7 

98-8 

98-8 

98-9 

990 

10 

98-1 

98-2 

98-3 

98'3 

98'4 

98-5 

986 

98-7 

98'8 

98-9 

1019 

1-5 

979 

98-0 

98-2 

98-2 

98-3 

98-4 

98-5 

98-5 

98-6 

98-7 

20 

97-8 

97-9 

98-0 

98-0 

98-1 

98-2 

98-3 

98'4 

98-5 

98-6 

1-018 

2-5 

976 

97-7 

97-8 

97-9 

98-0 

981 

982 

98-2 

98-3 

98-4 

3-0 

97*5 

97-6 

976 

977 

97-8 

97-9 

98-0 

98-1 

98-2 

98-3 

1-017 

3-5 

97-3 

974 

97'5 

976 

97-7 

97-8 

97-9 

97-9 

980 

98-1 

4-0 

97'2 

97'3 

97'3 

97'4 

97-5 

97-6 

97-7 

978 

97-9 

980 

1-016 

4-5 

97-0 

97-1 

972 

97-3 

97-4 

97-5 

97'5 

976 

97-7 

97-8 

50 

96-9 

96-9 

970 

97-1 

97-2 

97-3 

97-4 

97'5 

976 

977 

1-015 

5-5 

96-7 

96-8 

969 

970 

97-1 

97-2 

97-2 

97-3 

97'4 

97-5 

60 

96-5 

95-6 

95-7 

96-8 

969 

97-0 

97-1 

97-2 

97-3 

97-4 

1014 

65 

96-4 

965 

966 

967 

96-8 

968 

969 

970 

97-1 

97-2 

7-0 

96-2 

96-3 

96-4 

96-5 

96-6 

96-7 

96-8 

969 

970 

97-1 

1013 

7-5 

96-1 

962 

963 

963 

964 

96-5 

96-6 

96*7 

968 

969 

8-0 

959 

960 

96- 1 

962 

96-3 

964 

965 

966 

967 

96-7 

1-012 

8-5 

95-8 

95-8 

95-9 

96-0 

96-1 

96-2 

96-3 

964 

965 

96-6 

9-0 

95-6 

95-7 

95-8 

95-9 

960 

961 

96-2 

96-2 

96-3 

96-4 

1-011 

9-5 

95-4 

95-5 

95-6 

95-7 

958 

95-9 

96-0 

961 

962 

963 

100 

95-3 

95-4 

95-5 

95-6 

95-7 

95-7 

95-8 

95-9 

96-0 

96-1 

1-010 

10-5 

951 

95-2 

95-3 

954 

95-5 

95-6 

95-7 

95-8 

95-9 

960 

11-0 

950 

951 

951 

95-2 

95-3 

954 

95-5 

95-6 

95-7 

95-8 

1009 

115 

94*8 

94-9 

95-0 

951 

95-2 

95-3 

95-4 

95-5 

95-6 

956 

12-0 

946 

94-7 

94-8 

94-9 

95-0 

95-1 

95-2 

95-3 

95-4 

955 

1008 

12-5 

945 

94-6 

94-7 

94-8 

94-9 

95'0 

95-0 

95-1 

95-2 

95-3 

130 

84-3 

94-4 

94-5 

94-6 

94-7 

94-8 

949 

95-0 

95-1 

95-2 

1-007 

13-5 

942 

94-2 

94'3 

94-4 

94-5 

946 

94-7 

94-8 

94-9 

950 

140 

940 

94-1 

94-2 

94-3 

94-4 

94-5 

946 

94-7 

94-8 

94-9 

1-006 

14-5 

938 

93-9 

94-0 

94-1 

942 

94-3 

94-4 

94-5 

94-6 

94-7 

150 

93-7 

93-8 

939 

94-0 

94-0 

94- 1 

94-2 

94-3 

94-4 

94-5 

1-005 

15-5 

93-5 

93-6 

93-7 

93-8 

939 

94-0 

94-1 

94-2 

94-3 

94-4 

160 

93-3 

934 

93-5 

93-6 

93-7 

93-8 

939 

940 

94-1 

94-2 

1-004 

165 

93-2 

93-3 

93-4 

93-5 

93-6 

93-7 

938 

939 

93.9 

94-0 

170 

93-0 

93-1 

93-2 

93-3 

934 

93-5 

936 

93-7 

93-8 

93-9 

1-003 

17-5 

92-8 

92-9 

93-0 

931 

93'2 

933 

93-4 

93-5 

93-6 

93-7 

18-0 

92-7 

92-8 

92-9 

93-0 

931 

93-2 

93-3 

93-4 

93-5 

93-6 

1-002 

18-5 

92-5 

926 

92-7 

92-8 

92-9 

930 

931 

93-2 

93-3 

934 

190 

92-3 

92-4 

92'5 

92-6 

92-7 

92-8 

929 

93-0 

93-1 

93-2 

1-001 

19-5 

92-2 

92-3 

924 

92-5 

92-6 

92-7 

92-8 

92-9 

930 

93-1 

200 

92-0 

921 

92-2 

92-3 

92-4 

92-5 

926 

92-7 

92-8 

92-9 

1-000 
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Table  1   (  Continued  ) 
(  92°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

92-0 

918 
917 
915 
91-3 
91  2 

92-1 

91-9 
91-8 
91-6 
914 
913 

1    92-2 

92-3 

92-4 

92-5 

926 

92-7 

928 

!    92-9 

I 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 
21-0 
21-5 
220 

22-5 

920 
919 

91-7 
91-5 
914 

92-1 
920 
91-8 
916 
91-5 

92-2 
92-1 
91'9 
91-7 
91-6 

92*3 
92*2 
92-0 
91-8 

91*7 

92-4 
92-3 
92-1 
91*9 
91-8 

92-5 
92*4 
92-2 
92*0 
919 

92-6 
92-5 
92-3 
921 
92-0 

92-7 
92*6 
92*4 
92-2 
92*1 

0999 
0*998 

23  0 
23-5 
24-0 
24-5 
250 

91-0 
908 
90-6 
905 
90-3 

911 
90-9 
90-7 
90-6 
90-4 

912 
91-0 
90-8 
90-7 
90-5 

91-3 
91-1 
909 
908 
90-6 

91  4 

91-2 
910 
90-9 
907 

91*5 
91*3 
91-2 
910 
90*8 

91-6 
91-4 
91*3 
911 
90-9 

91-7 
91-5 
914 
91*2 
91*0 

91  8 
91-6 
91-5 

91-3 
91-1 

91-9 
917 
916 
91-4 
91-2 

0-997 
0-996 
0995 

25-5 
26-0 
26-5 
270 

27-5 

90-1 
89-9 
89-8 
89-6 

894 

90-2 
901 
89*9 
89*7 
89-5 

90-3 
90-2 
900 
89-8 
896 

90-4 
90-3 
901 
89-9 

89-7 

90-5 
904 
90-2 
900 
89-8 

90-6 
90*5 
90-3 
90-1 
899 

90*7 
90*6 
90*4 
90*2 
90-1 

90*8 
90*7 
90-5 
903 
90-2 

90-9 
90-8 
90-6 
90-4 
90-3 

91  0 
90-9 
90-7 
90-5 
90-4 

0-994 
0-993 

28-0 
28-5 
290 
29-5 
30-0 

893 
891 

889 
88-7 
88-5 

894 
892 
890 
88-8 
88'7 

895 
893 
891 

889 
88-8 

896 
89'4 
89-2 
890 
88-9 

89-7 
89-5 
89-3 
89  1 

89-0 

89*8 
89-6 
89-4 
89-2 
89-1 

89*9 
897 
895 
89-4 
89-2 

900 
898 
S9-6 
895 
893 

901 
89-9 

89-7 
89-6 
89-4 

90-2 
900 
89-8 
89-7 
89-5 

0-992 
0-991 
0-990 

30-5 
310 
31-5 
320 
32-5 

88-4 
88-2 
880 
87-8 
87-7 

88-5 
88-3 
881 
87-9 
87-8 

886 
88-4 
88-2 
88-0 
87-9 

88-7 
88-5 
88-3 
88-2 
88-0 

88-8 
88*6 
88-4 
88*3 
88*1 

889 
88-7 
88-5 
88*4 
88*2 

890 

88-8 
88-7 
88-5 
88-3 

891 

88-9 
88-8 
886 
88-4 

89-2 
89-0 
88-9 
88-7 
88-5 

89-3 
89-1 
89-0 
888 
88-6 

0-989 
0-988 

330 
33-5 
34-0 
34-5 

35-0 

87-5 
87-3 
87  1 
86-9 
86-8 

87-6 
87-4 
87-2 
87-0 
86-9 

87-7 
87-5 
87-3 
87-2 
87-0 

87-8 
87-6 
87-4 
87-3 
87-1 

87-9 
87*7 
87-5 
87'4 
87-2 

88*0 
87-8 
87*7 
87*5 
87-3 

88-1 
87-9 
87*8 
87-6 

87-4 

88*2 
88-0 
87-9 
87-7 
87'5 

88-3 
88-2 
88*0 
87-8 
87*6 

88-4 
88-3 
83*1 
87-9 
86-7 

0*987 
0-986 
0-985 

360 
37-0 
38-0 
390 

40-0 

864 
860 
85-7 
85-3 
84-9 

86-5 
86-1 
85-8 
85-4 
85-0 

866 
86-2 
85-9 
85-5 
85-1 

86-7 
86-4 
860 
85-6 
85-3 

86*8 
86*5 
86-1 
85-7 
85*4 

86-9 
86*6 
86-2 
85*8 
85-5 

87-0 
86*7 
86-3 
85-9 
85*6 

87-1 
86-8 
86*4 
86-1 
85-7 

87*3 
86-9 
86*5 
862 
85-8 

874 
870 
86-6 
863 
85-9 

0-984 
0-983 
0-982 
0*981 
0-980 

Litres  per 

100  kg  at 

121-8 

121-8 

1219 

1220 

122-0 

1221 

1221 

122-2 

122-2 

122-3 

Observed 

Degree 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(  93°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

93-8 

93-9 

Volume  At 

Temperature 

93-0 

93-1 

93-2 

93-3 

93-4 

93-5 

93'6 

93-7  1 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

o-o 

99-2 

993 

99-4 

99-5 

99-6 

99-7 

99-8 

99-8 

999 

1000 

1021 

0-5 

99-1 

992 

99-3 

994 

994 

99*5 

996 

997 

99'8 

999 

1-0 

990 

990 

99-1 

99-2 

99-3 

994 

99  5 

996 

99-6 

99-7 

1020 

1-5 

98-8 

98-9 

99-0 

99-1 

992 

99-2 

993 

99-4 

99-5 

99-6 

2-0 

98-7 

98-7 

97-8 

98-9 

990 

99-1 

99-2 

993 

994 

99-4 

1-018 

2-5 

98-5 

98-6 

98-7 

98-8 

98-9 

989 

990 

99-1 

99-2 

99-3 

3-0 

98-4 

984 

98-5 

98-6 

987 

98-8 

98-9 

990 

99-1 

991 

1017 

3-5 

98-2 

98-3 

98-4 

98-5 

98-6 

98-6 

98-7 

98-8 

989 

990 

4-0 

98-1 

98-1 

98-2 

983 

98-4 

98-5 

986 

98-7 

98-8 

989 

1016 

4-5 

97-9 

98-0 

981 

98-2 

983 

984 

98-4 

98-5 

98-6 

98-7 

5-0 

97-8 

97-8 

97-9 

980 

98-1 

98-2 

98-3 

98-4 

98-5 

986 

1-015 

5-5 

97-6 

97-7 

97-8 

979 

98-0 

98-1 

98-1 

98-2 

98-3 

984 

6-0 

97-5 

97-5 

97-6 

97-7 

97-8 

97-9 

98-0 

98-1 

98-2 

98-3 

1-014 

6-5 

97-3 

97-4 

97-5 

97-6 

97-7 

97-8 

97-8 

97-9 

980 

98-1 

7-0 

97-1 

97-2 

97-3 

97-4 

97-5 

97-6 

97-7 

97-8 

979 

980 

1013 

7-5 

97-0 

97-1 

97-2 

97-3 

97-4 

97-4 

97-5 

976 

97-7 

97-8 

8-0 

96-8 

96-9 

970 

97-1 

97-2 

973 

97'4 

97-5 

97-6 

97-7 

1012 

8-5 

96-7 

96-8 

96-9 

97-0 

97  1 

971 

97-2 

97-3 

97-4 

975 

9-0 

96-5 

96-6 

96-7 

968 

969 

97-0 

97-1 

97-2 

97-3 

97-4 

1011 

9-5 

96-4 

96-5 

96-6 

96-6 

96-7 

96-8 

96-9 

97-0 

97-1 

97-2 

I  o-o 

96-2 

96-3 

96-4 

965 

966 

96-7 

96-8 

969 

97-0 

971 

1-010 

10-5 

96-1 

96-2 

96-2 

96-3 

96-4 

96-5 

96-6 

96-7 

96-8 

96:9 

11-0 

959 

96-0 

96-1 

96-2 

96-3 

964 

96-5 

96-6 

96-7 

96-7 

1009 

1 15 

95-7 

95-8 

95-9 

96-0 

96-1 

96-2 

96-3 

96-4 

96-5 

96-6 

12-0 

956 

95-7 

95-8 

95-9 

96-0 

961 

96-2 

96-2 

96-3 

96-4 

1-008 

12-5 

95-4 

95-5 

95-6 

95-7 

958 

959 

960 

961 

962 

963 

130 

95-3 

954 

95-5 

95-6 

95-7 

95-7 

958 

95*9 

96-0 

961 

1-007 

13-5 

95-1 

95-2 

95-3 

95-4 

95-5 

95-6 

95-7 

95-8 

95'9 

96'0 

140 

95-0 

950 

95-1 

952 

953 

954 

95-5 

95-6 

95-7 

95*8 

1-006 

14-5 

948 

94-9 

95-0 

951 

95-2 

95-3 

95-4 

95-5 

95-6 

95-7 

15-0 

946 

94-7 

94-8 

94-9 

95-0 

95-1 

95-2 

95-3 

95*4 

95-5 

1-005 

15-5 

94-5 

94-6 

94-7 

94-8 

94-9 

95-0 

951 

95'1 

952 

953 

160 

943 

94-4 

94-5 

94-6 

94-7 

948 

94-9 

95-0 

951 

95-2 

1-004 

16-5 

94-1 

94-2 

94-3 

94-4 

94-5 

94-6 

94-7 

94-8 

94-9 

950 

17-0 

940 

94-1 

94-2 

94-3 

94-4 

945 

94-6 

94-7 

94-8 

949 

1-003 

17'5 

93-8 

93-9 

94-0 

94- 1 

94-2 

94-3 

94-4 

94-5 

94-6 

94-7 

180 

93-7 

93-8 

93-9 

940 

94-1 

94-2 

94-2 

94-3 

94-4 

945 

1-002 

18-5 

93-5 

93-6 

93-7 

93-8 

939 

940 

94-1 

94-2 

94-3 

944 

19-0 

93-3 

934 

93-5 

93-6 

937 

93-8 

93-9 

94-0 

94-1 

94-2 

1-001 

19'5 

93-2 

933 

93-4 

93-5 

936 

937 

93-8 

93-9 

940 

94-1 

20-0 

93-0 

931 

93-2 

93-3 

93-4 

93-5 

93-6 

93-7 

93-8 

93'9 

1-000 
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Table  1  — 

(  Continued ) 

(  93°  Range  ) 

Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

•c 

93-0 

|    93-1 

93-2 

|    93-3 

93'4 

93-5 

936 

937 

938 

939 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree 

at  20°C 

Factor 

20  5 
21-0 

21-5 
220 
22-5 

92-8 
92-7 
92-5 
92-3 
92-2 

92'9 
92-8 
92-6 
92-4 
92-3 

930 
929 

92-7 
92-5 
92-4 

93  1 

930 
92-8 
926 
92-5 

932 
93-1 
92-9 
927 
92-6 

93-3 
93'2 
93-0 
92-8 

92-7 

93-4 
93-3 
931 
92-9 

92-8 

93-5 
93*4 
93-2 
93-0 
929 

936 
93-5 
933 
93-1 
93  0 

93-7 
93-6 
934 
93-2 
93-1 

0-999 
0-998 

230 

23-5 
24-0 
24-5 
25-0 

92'0 
91-8 
91-7 
91-5 
913 

921 

91-9 
91-8 
91-6 
91-4 

92-2 
920 
919 
917 

91-5 

923 
92-1 
92-0 
918 
916 

92-4 
92-2 
92-1 
91-9 
917 

925 
92-3 
922 
92-0 
91-8 

926 
92-4 
92-3 
92-1 
91-9 

92-7 
92-5 
92-4 
92-2 
92-0 

92-8 
92-7 
92-5 
92-3 

92-2 

92-9 
92-8 
92-6 
92-4 
923 

0-997 
0  996 
0-995 

25-5 
26-0 
265 
27-0 

27-5 

91-2 
91-0 
90-8 
90-6 
905 

91-3 
91-1 
90-9 
90-7 
906 

91-4 
91-2 
910 
90-9 
90-7 

91-5 
91-3 
911 
910 
90-8 

916 

91-4 
91  2 
911 
90-9 

91-7 
915 
91*3 
91-2 

91-0 

91-8 
91-6 
914 
91-3 
91-1 

91  9 

91-7 
91-5 
91*4 

91-2 

920 
91-8 
916 
91-5 
913 

921 
919 
91-8 
91-6 

91-4 

0-994 
0-993 

28-0 
28-5 
29-0 
29-5 
300 

90-3 
901 

900 
89-8 
89-6 

90-4 
90-2 
90-1 
89-9 

89-7 

90-5 
90-3 
90-2 
900 
89-8 

906 
904 
903 
90- 1 
899 

90-7 
90-5 
904 
90-2 
90-0 

90-8 
90-7 
90-5 
90-3 
901 

909 
90-8 
90-6 
90-4 
90-2 

910 
909 
90-7 
905 
903 

911 
910 
908 
906 
90-5 

912 

91-1 
909 
907 
90.6 

0-992 
0.991 
0-990 

305 

31-0 
31-5 
320 
32-5 

89-4 
89-3 
89-1 
88-9 
88-7 

89-5 
89-4 
89-2 
89-0 
88-8 

89-6 
895 
89-3 
89-1 

88-9 

89-7 
89-6 
89-4 
89-2 
89-0 

89'9 
89-7 
89-5 
89-3 
89-2 

90-0 

89-8 
89-6 
89-4 
89-3 

90  1 

89-9 
89-7 
89-5 
89'4 

90-2 
90-0 
898 
89-7 
89'5 

903 
90-1 
89-9 
898 
89-6 

90-4 
90-2 
900 
89-9 

89-7 

0*989 
0-988 

33-0 
33-5 
340 
34-5 
35-0 

88-5 
88*4 
88-2 
88-0 
87'8 

88-7 
88-5 
88-3 
88-1 
87'9 

88-8 
88-6 
88-4 
88-2 
88-1 

88-9 
88-7 
88-5 
88-3 
88-2 

890 

88-8 
88-6 
88-4 
88-3 

89-1 
88-9 
88-7 
88-6 
88-4 

89-2 
890 
88-8 
88-7 
88-5 

89-3 
89-1 
89-0 
88-8 
88-6 

894 
89-2 
89-1 
88-9 
88-7 

89-5 

89-3 
89-2 
89-0 
88-8 

0-987 
0-986 
0-985 

360 
37-0 
38-0 
39-0 
400 

87-5 
87-1 
86-8 
86-4 
86-0 

87-6 
872 
869 
865 
86-1 

87-7 
87-3 
870 
866 
86-2 

87-8 
87-4 
87-1 
86-7 
86-4 

879 
87-6 
87-2 
86-8 
86-5 

88-0 
87'7 
873 
86-9 
86-6 

881 

87-8 
87-4 
871 
86-7 

88-2 
87-9 
87-5 
872 
868 

88-4 
88-0 
87-6 
87-3 
86-9 

88-5 
88-1 
87-7 
87-4 
870 

0-984 
0-983 
0-982 
0-980 
0-979 

Litres  per 

100  kg  at     ] 

22-3 

122-4 

122-4 

1225 

122-5 

1226 

1227 

122-7 

122-8 

122-8 

Observed 

Degree 
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Table  1   Temperature  Correction  Data 

(  94°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Temperature 
°C 

940 

94-1 

94-2 

94-3 

94-4 

94-5 

94-6 

94-7 

94-8 

94.9 

Corresponding  Degree  at  20°C 

o-o 

0-5 
10 

1-5 
2-0 


100- 1 

1000 

99-8 

99-7 

99-5 


100-2 

1000 

99-9 

998 

99-6 


100-3 

1001 

1000 

99-8 

997 


100-4 

100-2 

100-1 

999 

99-8 


100-4 
1003 
100-2 
100-0 
999 


100-5 
100-4 
100-2 
100-1 
100-0 


1006 
100-5 
100-3 
1002 
1000 


100-7 
100-5 
100-4 
100-3 
100- 1 


1008 
100-6 
100-5 
100-4 
100-2 


100-9 
1007 
100-6 
100-4 
100-3 


Volume  At 

20°C 

Conversion 

Factor 


1-021 
1-020 
1019 


2-5 
30 
3-5 
40 
45 


994 
992 
991 

989 
98-8 


995 
993 
99-2 
99-0 
989 


99-6 
99-4 
993 
99-1 
990 


996 
99-5 
99-4 
992 
99-1 


99-7 
996 
99-4 
99-3 
99-1 


99-8 
99-7 
99-5 
99-4 
99-2 


99-9 
998 
996 
99-5 
993 


1000 

99-8 

997 

996 
99.4 


1001 
99-9 
99-8 
996 
995 


100-2 

1000 

99-9 

99-7 

996 


1-018 
1-016 


50 
5-5 
6-0 

6-5 

7-0 


98-6 
98-5 
98-4 
98-2 
98-1 


98-7 
98-6 
98-4 
98-3 
98-1 


988 
98-7 
98-5 
98-4 
982 


98-9 
98-8 
986 
98-5 
98-3 


990 
98-9 
98*7 
98-6 
98-4 


99-1 
98-9 
98-8 
98-7 
985 


99-2 
990 
98-9 
98-7 
98-6 


99'3 
99-1 
99-0 
98-8 
98-7 


99-4 
992 
99-1 
98-9 

98-8 


99-4 
993 
992 
99-0 
98-9 


1-015 
1014 
1-013 


7-5 
8-0 
8-5 
9-0 
95 


97-9 
97-8 
97-6 
97-4 
97-3 


980 

97-8 
97-7 
97-5 
97-4 


98-1 
97-9 
97-8 
97-6 
97-5 


98-2 
98-0 
97-9 
90-7 
976 


98-3 
98-1 
980 
978 
97-7 


98-4 
98-2 
98-1 
97-9 
978 


98-4 
98-3 
98-1 
98-0 
97-9 


985 
98-4 
98-2 
98-1 
97-9 


98-6 
98-5 
983 
98-2 
98-0 


98-7 
98-6 
98-4 
98-3 
981 


1-012 
1-011 


10-0 
10-5 
110 
11-5 
12-0 


97-1 
97-0 
96-8 
96-7 
96-5 


97-2 
97-1 
96-9 
96-8 
96-6 


973 
97-2 
97-0 
96-9 
96-7 


97-4 
97-3 
97-1 
97-0 
96-8 


975 
974 
97-2 
97-1 
96-9 


976 
97-5 
97-3 
97-2 
97'0 


977 
97-6 
97-4 
97-2 
97-1 


97-8 
976 
97-5 
97-3 
97-2 


979 

97-7 
97-6 
97-4 
97-3 


98-0 
97-8 
97-7 
97-5 
97-4 


1010 
1-009 
1008 


12-5 
13-0 
135 

14-0 
14-5 


96-4 
96-2 
96-1 
95-9 
95-8 


96-5 
96-3 
96-2 
960 
95-8 


966 
96-4 
96-3 
961 
959 


967 
965 
96-4 
962 
960 


968 
966 
964 
963 
961 


968 
967 
965 
96-4 
96-2 


969 
968 
966 
965 
96-3 


97-0 
96-9 
967 
966 
964 


97-1 
97-0 
96-8 
96-7 
96-5 


97-2 
97-1 
969 
96-8 
96-6 


1-007 
1006 


150 
15  5 
160 
16-5 
17-0 


956 
95-4 
95-3 
95-1 
95-0 


95-7 
95-5 
954 
95-2 
95-1 


95-8 
95-6 
95-5 
95-3 
95-2 


959 
95-7 
95-6 
95-4 
95-3 


960 

95-8 
95-7 
95-5 
95  4 


96-1 
959 
95-8 
95-6 
955 


962 
960 
959 
95-7 
95-5 


963 
96-1 
96-0 
95-8 
956 


96-4 
96-2 
96-1 
95-9 

95-7 


96-5 
963 
96-2 
96-0 
95-8 


1005 
1-004 
1-003 


17-5 
180 
18-5 
19-0 
19-5 
20-0 


948 
94-6 
94-5 
94-3 
94-2 
94-0 


94-9 
94-7 
946 
94-4 
94-3 
94-1 


950 
94-8 
94-7 
94-5 
94-4 
94-2 


95-1 
94-9 
94-8 
94-6 
94-5 
94-3 


95-2 
950 
94-9 
94-7 
94-6 
94-4 


953 
95-1 
950 
94-8 
94-7 
945 


954 
952 
95-1 
94-9 
94-8 
946 


95*5 
95-3 
95-2 
95-0 
94-9 
947 


95-6 
954 
95-3 
95-1 
950 
94-8 


95-7 
95-5 
95-4 
95-2 
951 
94-9 


1-002 
1-001 
1-000 
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Table  1  —  (  Continued  ) 

(  94°  Range  ) 

Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

940 

94-1 

94-2 

94-3 

94-4 

94-5 

94-6 

947 

94-8 

94-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree 

at  20°C 

Factor 

205 
210 
21-5 

220 

22-5 

938 
93-7 
93-5 
933 

93-2 

939 
93-8 
93-6 
93-5 
93-3 

94-0 
93-9 
93-7 
93-6 
93-4 

94-1 
94-0 
93-8 
93-7 
93-5 

94-2 
94-1 
93-9 
93-8 
93-6 

94-3 
94-2 
94-0 
93-9 
93-7 

944 
94-3 
94-1 
94-0 
93-8 

94-5 
94-4 
94-2 
941 
93-9 

94-6 
945 
94-3 
94-2 
94-0 

94-7 
946 
94-4 
943 
94-1 

0999 
0998 

230 
23'5 
24-0 
24-5 
25-0 

930 
929 
92-7 
92-5 
92-4 

931 

93  0 
92-8 
92-6 
92-5 

932 
93  1 
929 
92-7 
92-6 

93-3 
932 
93-0 
92-8 
92-7 

93-4 
933 
93-1 
92-9 

92-8 

93.5 
93-4 
932 
930 
92-9 

93-6 
935 
93-3 
931 
930 

93-7 
936 
93'4 
93-2 
93-1 

938 
93'7 
93-5 
93-4 
93-2 

939 
93-8 
936 
935 
93-3 

0-997 
0-996 
0-995 

25-5 
260 
265 
27-0 

27-5 

92-2 
92-0 
91-9 
91-7 
91-5 

92-3 
92-1 
92-0 
918 
91-6 

92-4 
92-2 
92-1 
91-9 
91-7 

92-5 
92-3 
92-2 
92-0 
91-8 

92-6 
92-4 
92-3 
92-1 
91-9 

92-7 
92-5 
92-4 
92-2 
920 

92-8 
92-7 
92-5 
92-3 
92-2 

92-9 
92-8 
92-6 
92-4 

92-3 

93-0 
92-9 

92-7 
92-5 
924 

93-1 
93-0 
92-8 
92-6 
92-5 

0994 
0-993 

28-0 
28-5 
29-0 
29-5 
300 

91-4 
91-2 
91-0 
90-8 
90-7 

91-5 
91-3 
91-1 
90-9 
90-8 

916 

914 
91-2 
911 
90-9 

91-7 
91-5 
913 
91  2 
910 

91-8 
91-6 
91-4 
91-3 
91-1 

91-9 
91-7 
91-5 
91-4 
91-2 

92-0 
918 
91-6 
91-5 
91-3 

921 
919 
91-8 
91-6 
914 

92-2 
'  92-0 
919 
91-7 
91-5 

92-3 
92-1 
920 
91-8 
91-6 
• 

0-992 
0-991 
0-990 

30-5 
310 
31-5 
32-0 
32-5 

90-5 
90-3 
90-2 
90-0 
89-8 

90-6 
90-4 
903 
90-1 
89-9 

90-7 
90-5 
90-4 
90-2 
900 

90-8 
90-6 
90-5 
90-3 
90- 1 

90-9 
90-8 
90-6 
904 
90-2 

910 
90-9 
90-7 
90-5 
903 

91-1 
910 
908 
90-6 
90-5 

91-2 
911 

909 
907 
90-6 

91-4 
91-2 
910 
90-8 
90-7 

91-5 
91-3 
911 
91-0 
908 

0-989 
0-988 

330 
33-5 
340 
34-5 
35-0 

896 
89'5 
893 
89-1 
88-9 

89-7 
89-6 
894 
89-2 
89-0 

89-8 
89-7 
89'5 
89-3 
89-1 

90-0 
89-8 
89-6 
89-4 
89-3 

90-1 
89-9 

89-7 
89-5 
89-4 

90-2 
900 
89-8 

89-7 
89-5 

90-3 
90- 1 
89-9 
89-8 
896 

90-4 

902 
90'0 
899 

89-7 

90-5 
90-3 
90-2 
900 

89-8 

90-6 
90-4 
90-3 
901 
89-9 

0-987 
0-986 
0-985 

36-0 
37'0 
38-0 
390 
40-0 

88-6 
88-2 
87-9 
87-5 
87-1 

88-7 
88-3 
88-0 
87-6 
87-2 

88-8 
88-4 
88-1 
87-7 
87-4 

88-9 
88-5 
88-2 
87-8 
87-5 

89-0 

88-7 
88-3 
87-9 
87-6 

89-1 
88-8 
88-4 
88-1 
87-7 

89-2 
88-9 

88-5 
88-2 
87-8 

89-3 
89-0 
88-6 
88-3 
87-9 

89-5 
89-1 
88-8 
88-4 
88-0 

89-6 
89-2 
88-9 
88-5 
88-1 

0-984 
8-982 
0-981 
6-980 
0-979 

Litres  per 

100  kg  at 

122-9 

122-9 

1230 

123-0 

1231 

123-2 

123-2 

123-3 

123-3 

123-4 

Observed 

Degree 

193 
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Table  1   Temperature  Correction  Data 

(  95°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

°C 

950 

95-1 

952 

95-3 

95-4 

95-5 

95-6 

95-7 

1 

]   95-8 

959 

20"C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

100-9 

1010 

101-1 

101-2 

101-3 

101-4 

I0l'4 

101-5 

101-6 

101-7 

1-021 

05 

100-8 

100-9 

101-0 

ioi-o 

lOl-l 

101-2 

101-3 

101-4 

101-5 

101-5 

1-0 

100-7 

100-7 

100-8 

A  00-9 

ioi-o 

I0l-l 

101-2 

100-3 

101-3 

101*4 

1-020 

1-5 

100-5 

1006 

100-7 

100-8 

100-9 

100-9 

ioi-o 

lOll 

101-2 

1013 

20 

1004 

100-5 

100-6 

100-6 

100-7 

100-8 

100-9 

ioi-o 

I0l-l 

101-1 

1019 

2-5 

100-2 

100-3 

100-4 

100-5 

100-6 

1 00-7 

100-8 

100-8 

100-9 

1010 

30 

100-1 

100-2 

100-3 

100-4 

100-4 

100-5 

100-6 

100-7 

100*8 

100-9 

1-018 

3-5 

1000 

1000 

100-1 

100-2 

100-3 

100-4 

100-5 

100-6 

1006 

1007 

4-0 

998 

99-9 

100-0 

ioo-i 

100-2 

100-2 

1 00-3 

100-4 

100-5 

100-6 

1-017 

4-5 

99-7 

99-8 

99-8 

99-9 

100-0 

IOO-I 

100-2 

100-3 

1004 

100-5 

5-0 

995 

99-6 

99-7 

99-8 

99-9 

100-0 

ioo-i 

lOOl 

100-2 

100-3 

1-016 

5-5 

99-4 

99-5 

99-6 

997 

99-7 

99-8 

99-9 

100-0 

ioo-i 

100-2 

6-0 

99-2 

99-3 

99-4 

99-5 

996 

997 

99-8 

999 

999 

1000 

1-014 

65 

99-1 

99-2 

99-3 

99-4 

99-5 

99-5 

996 

99-7 

998 

99-9 

70 

990 

990 

991 

99-2 

99-3 

99-4 

99-5 

99-6 

99-7 

99-8 

1-013 

7-5 

98-8 

98-9 

990 

991 

992 

99-3 

99-3 

99-4 

99-5 

99-6 

80 

98-7 

98-8 

98-8 

98-9 

990 

99-1 

992 

993 

99-4 

99-5 

1-012 

8-5 

98-5 

98-6 

98-7 

98-8 

98-9 

990 

99- 1 

99-1 

992 

99-3 

9  0 

98-4 

9R-5 

98  vS 

98  6 

98*7 

98-8 

98-9 

990 

99- 1 

99? 

1011 

95 

982 

983 

98-4 

985 

986 

98-7 

98-8. 

989 

98-9 

99-0 

100 

981 

98-2 

98-3 

983 

98-4 

98-5 

98-6 

98-7 

98-8 

98-9 

1-010 

105 

97-9 

980 

98'1 

98-2 

98'3 

98-4 

98-5 

98-6 

98-7 

98-7 

110 

97-8 

97-9 

98-0 

980 

98"  l 

98-2 

98-3 

98-4 

985 

98-6 

1009 

11-5 

97-6 

97-7 

978 

97-9 

98-0 

98- 1 

98-2 

98-3 

98-4 

98-5 

120 

97-5 

97-6 

97-7 

978 

978 

97*9 

98-0 

98- 1 

98-2 

98-3 

1008 

12-5 

97-3 

974 

97-5 

97-6 

96-7 

97-8 

979 

980 

98-1 

98-2 

13-0 

97-2 

97-3 

97-4 

97-5 

97-5 

97-6 

97-7 

97-8 

98-9 

980 

1-007 

13-5 

970 

97-1 

97-2 

97-3 

97-4 

97-5 

97-6 

97-7 

97-8 

97-9 

14-0 

969 

970 

97-1 

97- 1 

97-2 

97-3 

97-4 

97-5 

98-6 

97-7 

1006 

14-5 

96-7 

96-8 

96-9 

97-0 

97- 1 

97-2 

97-3 

97-4 

97-5 

97-6 

150 

96-6 

967 

968 

96-8 

96-9 

97-0 

97- 1 

972 

97-3 

97-4 

1005 

15-5 

964 

96-5 

96-6 

96-7 

96-8 

96-9 

97-0 

97- 1 

97-2 

97-3 

16-0 

96-3 

96-3 

96-4 

96-5 

96-6 

96-7 

968 

969 

97-0 

97.1 

1004 

16-5 

96-1 

962 

96-3 

96-4 

96-5 

96-6 

967 

96-8 

96-9 

97-0 

i  T.r\ 

rtr  .n 

£\r  .t\ 

e\s .  1 

i\i-  .^ 

r\  *-.  •"•» 

r\S .  a 

r\s~ .  c 

rt  ^-.  S 

/\  /-  t 

r\S" .  ft 

i  ./\rt^ 

1  /  U 

yj  y 

yv  KJ 

yoi 

yo'A 

>OJ 

yot 

TO3 

y<3  o 

yoi 

TOS 

l'-JUJ 

17-5 

958 

959 

96-0 

96- 1 

96-2 

96-3 

96-4 

96-5 

96-6 

96-7 

18-0 

956 

95-7 

95-8 

95-9 

960 

96-1 

96-2 

963 

96-4 

96-5 

1-002 

18-5 

95-5 

956 

95-7 

95-8 

95-9 

960 

96- 1 

96-2 

96-3 

964 

19-0 

95-3 

95-4 

95-5 

95-6 

95-7 

958 

959 

96-0 

96-1 

96-2 

1-001 

195 

952 

95-3 

95-4 

95-5 

95-6 

95-7 

95-8 

95-9 

96-0 

961 

200 

95-0 

951 

95-2 

95-3 

95-4 

95-5 

95-6 

95-7 

95-8 

95-9 

1000 

194 
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Table  1  —  (  Continued  ) 
(  95°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

°C 

95-0 

95-1 

95-2 

95-3 

95-4 

95-5      95-6 

957 

95-8 

95-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 

94-8 

949 

95-0 

951 

952 

95-3 

95-4 

95-5 

95-6 

957 

21-0 

94-7 

94-8 

94-9 

95-0 

95-1 

95-2 

95-3 

95-4 

95-5 

956 

0-999 

21-5 

94-5 

94-6 

947 

94-8 

94-9 

95-0 

95-1 

95-2 

95-3 

95-4 

22-0 

94-4 

94-5 

94-6 

94-7 

948 

94-9 

95-0 

95-1 

952 

95-3 

0-998 

22-5 

94-2 

94-3 

94-4 

94-5 

946 

94-7 

94-8 

94-9 

950 

95-1 

23-0 

94-0 

94-1 

94-2 

94-3 

94-5 

946 

94-7 

94-8 

94-9 

950 

0-997 

23-5 

93-9 

94-0 

94-1 

942 

94-3 

94-4 

94-5 

94-6 

94-7 

94-8 

24-0 

93-7 

93-8 

939 

940 

941 

94-2 

94-3 

94-4 

94-5 

946 

0-996 

24-5 

93-6 

93-7 

93-8 

93-9 

940 

94-1 

94-2 

94-3 

94-4 

94-5 

25-0 

93-4 

93-5 

93-6 

93-7 

93-8 

93-9 

94-0 

94-1 

94-2 

94-3 

0-995 

25-5 

93-2 

93-3 

93-4 

935 

936 

93-8 

93-9 

940 

941 

94-2 

26-0 

93-1 

93-2 

93-3 

93-4 

93-5 

93-6 

93-7 

93-8 

93-9 

94-0 

0-994 

26-5 

92-9 

93-0 

93-1 

93-2 

93-3 

93-4 

93-5 

93-6 

93-7 

93-9 

27-0 

92-7 

92-8 

93-0 

93-1 

93-2 

93-3 

93-4 

93-5 

93-6 

93-7 

0-993 

27-5 

92-6 

92-7 

92-8 

92-9 

93  0 

93-1 

93-2 

93-3 

93-4 

93-5 

28-0 

92-4 

92-5 

92'6 

92-7 

92-8 

92-9 

93-0 

93-2 

93-3 

934 

0-992 

28-5 

92-2 

92-3 

92-5 

92-6 

92-7 

92-8 

92-9 

93-0 

93-1 

93-2 

29-0 

92-1 

92-2 

92-3 

92-4 

92-5 

92-6 

92-7 

92-8 

92-9 

93-0 

0-991 

29-5 

91-9 

92-0 

92-1 

92-2 

92-3 

92-4 

92-6 

92-7 

92-8 

92-9 

30-0 

91-7 

91-8 

92-0 

92-1 

92-2 

92-3 

92-4 

92-5 

92-6 

92-7 

0.990 

30-5 

91-6 

917 

918 

91-9 

92-0 

92-1 

92-2 

92-3 

92-4 

92-5 

31-0 

91-4 

91-5 

91-6 

91-7 

91-8 

91-9 

92-1 

92-2 

92-3 

934 

0-989 

31-5 

91-2 

91-3 

91-5 

91-6 

91-7 

91-8 

91  9 

92-0 

92-1 

92-2 

32-0 

911 

91-2 

913 

91-4 

91-5 

91-6 

91-7 

918 

91-9 

92-0 

0-988 

32-5 

90-9 

91-0 

9M 

91-2 

91-3 

91-4 

91-6 

91-7 

91*8- 

91-9 

33-0 

90-7 

90-8 

90-9 

91-1 

912 

91-3 

914 

91-5 

916 

91-7 

0-987 

33-5 

90-5 

90-7 

90-8 

90-9 

91-0 

91-1 

91-2 

91-3 

91  4 

91  5 

34-0 

90-4 

90-5 

90-6 

907 

90-8 

90-9 

91-0 

91-2 

91-3 

914 

0-986 

34-5 

90-2 

90-3 

90-4 

90-5 

90-6 

90-8 

90-9 

910 

911 

91-2 

350 

900 

90- 1 

90-3 

90-4 

90-5 

90-6 

90-7 

90-8 

90-9 

910 

0-984 

360 

89-7 

89-8 

89-9 

900 

90-1 

90-2 

90-4 

90-5 

90-6 

90-7 

0-983 

37-0 

89-3 

89-4 

89-6 

89-7 

89-8 

89-9 

90-0 

90- 1 

90-2 

90-3 

9-982 

38-0 

89-0 

89-1 

89-2 

89-3 

89-4 

89-5 

89-7 

89-8 

899 

90-0 

0-981 

39-0 

88-6 

88-7 

88-8 

89-0 

89-1 

89-2 

89-3 

89-4 

89-5 

89-6 

0-980 

40-0 

88-3 

88-4 

885 

886 

88-7 

88-8 

889 

89-1 

89-2 

89-3 

0-979 

Litres  per 

100  kg  at 

123-4 

123-5 

123-6 

123-6 

123-7 

123-7 

123-8 

1239 

1239 

124-0 

Observed 

Degree 

195 
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Table  1    Temperature  Correction  Data 

(  96°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

96-0 

96-1 

1  96-2    1  96-3 

96-4 

96-5 

966 

96'7 

96-8 

969 

20  "C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 

101-8 

101-8 

101-9 

1020 

— 

— 

— 

— 

— 

— • 

1021 

0-5 

101-6 

101-7 

101-8 

1019 

102-0 

— 

— 

— 

— 

— 

1-0 

101-5 

101-6 

101-7 

101-7 

101-8 

101-9 



— 

— 

— 

1-020 

1-5 

101-4 

101-4 

101-5 

101-6 

101-7 

101-8 

101-8 

— 

— 

— 

2-0 

1012 

101-3 

101*4 

101-5 

101-6 

1016 

101-7 

101-8 

— 

— 

1019 

2-5 

101-1 

101-2 

101-3 

1013 

101-4 

101-5 

101-6 

101-7 

101-7 

3-0 

1010 

101-0 

1011 

101-2 

101-3 

1014 

101-5 

101-5 

101-6 

1017 

1018 

3-5 

1008 

100-9 

1010 

101-1 

101-2 

101-2 

101-3 

101-4 

101-5 

101-6 

4-0 

1007 

100-8 

100-8 

100-9 

101-0 

101-1 

101-2 

101-3 

101-4 

101-4 

1-017 

4-5 

1005 

1006 

100-7 

100-8 

100-9 

1010 

101-0 

101-1 

102-2 

1013 

5-0 

100-4 

100-5 

100-6 

100-7 

100-7 

100-8 

100-9 

101-0 

101-1 

101-2 

1016 

5-5 

100-3 

100-3 

100-4 

100-5 

1006 

100-7 

100-8 

100-9 

100-9 

1010 

60 

100-1 

100-2 

100-3 

1004 

100-5 

100-6 

100-6 

100-7 

100-8 

100-9 

1-015 

65 

100-0 

100-1 

100-2 

1002 

100-3 

100-4 

100-5 

1006 

100-7 

100  8 

7-0 

998 

999 

100-0 

100-1 

100-2 

1003 

100-4 

100-5 

100-5 

100-6 

1-013 

7-5 

99-7 

99-8 

99-9 

1000 

100-1 

1001 

100-2 

100-3 

1004 

1005 

8-0 

99-6 

99-6 

99-7 

998 

99'9 

1000 

100-1 

1002 

1003 

100-4 

1-012 

8-5 

99-4 

99-5 

996 

99-7 

99-8 

99-9 

1000 

1000 

1001 

1002 

9-0 

99-3 

99-4 

99-5 

995 

996 

997 

99-8 

99-9 

100  0 

1001 

1011 

9-5 

991 

992 

95-3 

994 

99'5 

99-6 

99-7 

998 

99-9 

99-9 

100 

99-0 

99-1 

99-2 

99-3 

99-3 

99-4 

99-5 

99-6 

99-7 

99-8 

1-010 

10-5 

98-8 

98-9 

99-0 

99  1 

99-2 

99-3 

99-4 

99-5 

996 

997 

11-0 

98-7 

98-8 

98-9 

990 

99-1 

99-2 

99-2 

99-3 

994 

99-5 

1009 

11-5 

98-6 

98-6 

98-7 

98-8 

98-9 

99-0 

991 

99-2 

99-3 

99-4 

12-0 

98-4 

98-5 

98-6 

98-7 

98-8 

98-9 

990 

99-1 

99-1 

99-2 

1-008 

12-5 

98-3 

98-4 

98-4 

98-5 

986 

98-7 

98-8 

989 

990 

991 

130 

98-1 

982 

98-3 

98-4 

98-5 

98-6 

98-7 

98-8 

98-9 

99-0 

1-007 

13-5 

980 

98-1 

98-2 

982 

983 

98-4 

98-5 

98-6 

98-7 

98-8 

14-0 

97-8 

97-9 

98-0 

98-1 

98'2 

98-3 

98-4 

98-5 

98-6 

98-7 

1-006 

14-5 

97-7 

97-8 

97-9 

98-0 

98-0 

98-1 

98-2 

98-3 

98-4 

98-5 

15-0 

97-5 

97-6 

97-7 

97-8 

97-9 

98-0 

981 

98-2 

983 

98-4 

1005 

15-5 

97-4 

97-5 

97-6 

977 

97-8 

97-8 

97-9 

98-0 

98-1 

98-2 

160 

97-2 

97-3 

97-4 

97-5 

97-6 

97-7 

97-8 

97-9 

98-0 

981 

1-004 

16-5 

97-1 

97-2 

97-3 

97-4 

97-5 

97-6 

97-6 

97-7 

97-8 

97-9 

170 

969 

97-0 

97-1 

97-2 

97-3 

97-4 

975 

97-6 

97-7 

97-8 

1-003 

17-5 

96-8 

969 

97-0 

97-1 

97-2 

97-3 

97-4 

97-4 

97-5 

97-6 

180 

966 

96-7 

96-8 

96-9 

97-0 

97-1 

97-2 

97-3 

97-4 

97-5 

1-002 

18-5 

96-5 

96-6 

96-7 

96-8 

969 

97-0 

97-1 

97.2 

97-2 

97-3 

190 

963 

964 

96-5 

95-6 

96-7 

96-8 

96-9 

970 

97-1 

97-2 

1-001 

19-5 

96  2 

963 

964 

965 

966 

967 

96-8 

969 

97-0 

97-0 

200 

960 

961 

962 

963 

96-4 

96-5 

966 

96-7 

96-8 

969 

1-000 

196 
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Table  1  —  (  Continued  ) 

% 

(  96°  Range  ) 

Observed 

Temperature 

°C 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

960 

961 

96-2 

96-3 

1  96-4 

96'5 

966 

967 

96-8 

96-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree 

at  20°C 

Factor 

20-5 
210 
21-5 
220 

22-5 

95-8 
95-7 
95-5 
95-4 
95-2 

95-9 
96-8 
95  6 
95-5 
953 

960 
95-9 
95-7 
95-6 
954 

96-1 
960 
95-8 
95-7 
95S 

96-2 
96-1 
95-9 
95-8 
95-6 

96-3 
96-2 
96-0 
95-9 

95-7 

96-4 
96-3 
96-1 
960 
95-8 

96-5 
964 
962 
96-1 
95-9 

966 
96-5 
963 
962 
96-0 

96-7 
96-6 
96-4 
96-3 
96-1 

0999 
0-998 

230 
23-5 
240 
24-5 
25-0 

951 
94-9 
94-8 
94-6 
94-4 

95-2 
95-0 
949 
94-7 
94'5 

95-3 
95-1 
950 
94-8 
94-6 

95-4 
95-2 
95-1 
94-9 

94-7 

95-5 
95-3 
95-2 
95-0 
94-9 

95-6 
95-4 
95-3 
95-1 
950 

95-7 
95-5 
95-4 
952 
95-1 

958 
95-6 
95-5 
95-3 
95-2 

95-9 
95'7 
95-6 
95-4 
953 

960 
95-8 
95-7 
95-5 
95-4 

0-997 
0-996 
0-995 

25-5 
26-0 
26-5 
27-0 

27-5 

943 
94- 1 
940 
93-8 
936 

94-4 
94-2 
94- 1 
93-9 
93-7 

94-5 
94-3 
94-2 
94-0 
93-8 

94-6 
94-4 
94-3 
94-1 
94-0 

94-7 
94-5 
94-4 
942 
94-1 

94-8 
946 
94-5 
94-3 
94-2 

949 
94-7 

946 
944 

943 

950 
94-9 
94-7 
945 
94.4 

95-1 
950 
94-8 
94-6 

94-5 

95-2 
95-1 
94-9 
94-8 
94-6 

0-994 
0-993 

28-0 
28-5 
29-0 
29-5 
300 

935 
93-3 
93-1 
93-0 
92-8 

93-6 
93-4 
93-3 
93-1 
92-9 

93-7 
93-5 
93-4 
93-2 
93-0 

938 
93-6 
93-5 
93-3 
93-1 

93-9 
937 
93-6 
93-4 
933 

940 
93-8 
93-7 
93*5 
93-4 

94- 1 
94-0 
938 
936 
93-5 

94-2 
94-1 
93-9 
93-7 
93-6 

94-3 
94-2 
940 
93-8 
93-7 

94-4 
94-3 
94-1 
94-0 
93-8 

0-992 
0*991 
0-990 

30-5 
31'0 
31-5 
320 
32-5 

92-7 
92-5 
92-3 
92-2 
920 

92-8 
92-6 
92-4 
92-3 
921 

92-9 
92-7 
92-5 
92-4 
92-2 

930 
92-8 
92-7 
92-5 
92-3 

93-1 
92-9 
92-8 
92-6 
92-4 

93-2 
93-0 
92-9 
92-7 
92-5 

93-3 
931 

93  0 
92-8 
92-7 

934 
93-3 
931 
92-9 
92-8 

935 
93-4 
93-2 
930 
92-9 

936 
93-5 
93-3 
93-2 
930 

0-989 
0-988 

330 
33-5 
34-0 
34-5 
35-0 

91-8 
91-7 
91-5 
91-3 
91-1 

919 
918 
91-6 
91-4 
91-3 

920 
91-9 
91-7 
915 
91-4 

92-2 
920 
91-8 
91*7 
91-5 

92-3 
92-1 
91-9 
91-8 
91-6 

92-4 
92-2 
92-0 
91-9 
91-7 

925 
92-3 
92-2 
92-0 
91-8 

92-6 
92.4 
92-3 
92-1 
91-9 

92-7 
92-5 
92-4 
92-2 
92-1 

92-8 
92-7 
92-5 
92-3 
92-2 

0-987 
0-985 
0-984 

360 
37-0 
380 
39  0 
40-0 

90-8 

90-5 
901 
89-8 
89-4 

90-9 
90-6 
90-2 
89-9 
89-5 

910 
90-7 
90-3 
900 
89-6 

911 
90-8 
90-5 
90-1 

89-8 

91-3 
90-9 
90-6 
90-2 
899 

91-4 
910 
90-7 
90-3 
900 

915 
911 
908 
90-5 
90- 1 

916 
91-3 
909 
90-6 
902 

91  7 

91-4 
910 
90-7 
90-3 

91-8 
91  5 

91-2 
908 
90-5 

0-983 
0-982 
0-981 
0080 
0-979 

Litres  per 
100  kg  at 

124-1 

124-1 

124-2 

124-2 

124-3 

124-4 

124-4 

124-5 

124-6 

124-6 

Observed 

Degree 
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Table  1    Temperature  Correction  Data 

(  97°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
"C 

97-0 

i  97-1 

97-2 

97-3 

974 

97-5 

97-6 

97-7 

97-8 

97-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree . 

at  20°C 

Factor 

o-o 

0-5 
1-0 
1-5 

20 

— 

\ 

— 

_ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2-5 
3-0 
3-5 
4-0 
4-5 

1016 
101-5 
101-4 

101-6 
101-5 

101-6 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1017 

5-0 
5-5 
6-0 
6-5 
7-0 

101-3 
101-1 

101-0 
100-9 
100-7 

101-3 
101-2 
1011 
100-9 
100-8 

101-4 

101-3 
101-2 
1010 
1009 

1015 
101-4 
101-2 
1011 
1010 

101-5 
101-3 
101-2 
101-1 

101-4 
101-3 
101-1 

101-4 
101-2 

1013 

— 

— 

1016 
1015 
1-014 

7-5 
8-0 
8-5 
9-0 
95 

100-6 
100-4 
100-3 
100-2 
1000 

100-7 
100-5 
100-4 
100-3 
100-1 

1008 
100-6 
100-5 
100-3 
1002 

100-8 
100-7 
1006 
100-4 
100-3 

100-9 
100-8 
100-7 
100-5 
100-4 

1010 
1009 
1007 
100-6 
100-5 

1011 
1010 
100-8 
100-7 
100-6 

101-2 
101-1 
100-9 
100-8 
100-7 

101-3 
101-1 
101-0 
100-9 
100-7 

100-2 
1011 
1010 
1008 

1012 
1  011 

100 
105 
11-0 
11-5 
12-0 

99-9 
99-8 
99-6 
99-5 
99-3 

100-0 
99-8 
99-7 
99-6 
99-4 

1001 
99-9 
99*8 
99-7 
995 

100-2 

1000 

99-9 

99-7 

99-6 

1002 

1001 

100-0 

998 

99-7 

100-3 

100-2 

100-1 

99-9 

99-8 

100-4 
1003 
100-2 
1000 
99-9 

100-5 
100-4 
100-2 
1001 
100-0 

100-6 
1005 
100-3 
1002 
1001 

100-7 
100-6 
100-4 
1003 
1002 

1010 
1-009 
1-008 

12-5 
13-0 
13-5 
140 
145 

99-2 
99  0 
98-9 
98-8 
98-6 

993 
991 

990 
989 
98-7 

994 
99-2 
991 

98-9 

98-8 

995 
99-3 
992 
990 
989 

99-6 
99-4 
993 
991 
990 

99-7 
99-5 
99-4 
99-2 
99- 1 

99-7 
99-6 
99-5 
99-3 
99-2 

998 
99-7 
99-6 
99-4 
993 

99  9 
99-8 
996 
99-5 
994 

1000 
99-9 
99-7 
996 
995 

1-007 
1006 

150 
15-5 
16-0 
165 
170 

98-5 
98-3 
98-2 
98-0 
97-9 

98-6 
98-4 
98-3 
98-1 
98-0 

98-7 
98-5 
98'4 
98-2 
98-1 

98-8 
98-6 
98-5 
98-3 
98-2 

98-9 
98-7 
98-6 
984 
98-3 

98-9 
98-8 
98-7 
98-5 
98-4 

990 
98-9 
98-8 
98-6 
98-5 

99-1 
990 
98-9 
98-7 
98-6 

99-2 
991 

98-9 
98-8 
98-7 

993 
992 
990 
989 
98-8 

1005 
1004 
1003 

17-5 
180 
185 
190 
195 
20-0 

97-7 
97-6 
97-4 
97-3 
97-1 
970 

97-8 
97-7 
97-5 
97-4 
97-2 
97-1 

97-9 
97-8 
976 
975 
97-3 
97-2 

98-0 
97-9 
97-7 
97-6 
97-4 
97-3 

98-1 
980 
97-8 
97-7 
97-5 
97-4 

98-2 
98-1 
97-9 
97-8 
97-6 
97-5 

98-3 
98-2 
98-0 
97-9 
97-7 
97-6 

98-4 
98-3 
98-1 
980 
97-8 
97-7 

98-5 
98-4 
98-2 
981 
97-9 
97-8 

98-6 
98-5 
98-3 
982 
980 
97-9 

1002 
1001 
1000 
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Table  1  —  (  Continued  ) 

(  97°  Range ) 

Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

1 

Volume  At 

Temperature 
°C 

97-0 

97-1 

1  97-2 

|  97-3 

97-4 

97-5 

97-6 

97-7 

97-8 

97-9   | 

20°C 

Conversion 

Corresponding  Degree  at  20"C 

1 

Factor 

20-5 
21-0 
21-5 
22-0 

22-5 

96-8 
96-7 
96-5 
96-4 
96-2 

97'0 
96-8 
96-7 
965 
96-3 

97-1 
96-9 
96-8 
96-6 
96-5 

972 
97-0 
96-9 
96-7 
96-6 

97-3 
97-1 
97-0 
96-8 
96-7 

97-4 
97-2 
97-1 
969 
96-8 

97-5 
973 
97-2 
97-0 
969 

97-6 
97-4 
97-3 
971 
97-0 

97-7 
97-5 
97-4 
97-2 
97-1 

97-8 
97-6 

97-5 
97-3 
97-2 

0-999 
0-998 

23-0 
23-5 
24-0 
24-5 
25-0 

96'1 
95-9 
95-8 
95-6 
95-5 

96-2 
96-0 
95-9 
95-7 
956 

96-3 
961 

96-0 
95-8 
95-7 

96  4 
963 
961 

95-9 
95-8 

965 

96-4 

96-2 

96-1 

95-9 

966 
96-5 
96-3 
96-2 
960 

96-7 
96-6 
964 
96-3 
96-1 

96-8 
96-7 
965 
96-4 
96-2 

96-9 
96-8 
966 
96-5 
96-3 

96-0 
969 
96-7 
966 
96-4 

0-997 
0-996 
0-995 

25-5 
26-0 
26-5 
27-0 

27-5 

953 
95-2 
950 
94-9 

94-7 

95-4 
95-3 
95-1 
95-0 
94-8 

95-5 
95-4 
95-2 
95-1 
94-9 

956 
95-5 
95-3 
95-2 
950 

95-7 
95-6 
954 
95-3 
951 

95-9 
95-7 
95-5 
95-4 
95-2 

96-0 
958 
95-7 
95-5 
95-3 

961 

959 
95-8 
95-6 
95-5 

96-2 
960 
95-9 
95-7 
95-6 

963 
96-1 
960 
95-8 

95-7 

0-994 
0-993 

28-0 
28-5 
290 
29-5 
300 

94-5 
94-4 
94-2 
94- 1 
93-9 

94-6 
94-5 
943 
94-2 
94-0 

94-8 
94-6 
94-4 
94-3 
94-1 

94-9 
94-7 
94-6 
944 
94-2 

95-0 
94-8 
94-7 
94-5 
94-3 

95-1 
94-9 
94-8 
94-6 
94-5 

95-2 
950 
94-9 
94-7 
94-6 

95-3 
95-1 
950 
94-8 
94-7 

95-4 
95-3 
95-1 
94-9 
94-8 

95-5 
95-4 
95-2 
95-1 
94-9 

0-992 
0-991 
0-990 

30-5 
31-0 
31-5 
320 
32-5 

93-7 
93-6 
93-4 
93-3 
93-1 

93-9 
93-7 
93-5 
93-4 
93-2 

94-0 
93-8 
93-6 
935 
93-3 

94- 1 
939 
938 
93.6 
934 

94-2 
94-0 
93-9 
93-7 
93-5 

943 
94-1 
940 
93-8 
93-7 

94-4 
94-2 
94- 1 
93-9 

93-8 

945 
94-4 
94-2 
94-0 
93-9 

94-6 
94-5 
94-3 
94-2 
94-0 

94-7 
94-6 
94-4 
943 
94-1 

0-989 
0-988 

33-0 
33-5 
34-0 
34-5 
350 

92-9 
92-8 
92-6 
92-4 
92-3 

93-0 
92-9 
92-7 
926 

92-4 

93-2 
93  0 
92-8 
92-7 
92-5 

933 
93-1 
92-9 
92-8 
92-6 

93-4 
93-2 
93-1 
92-9 
92-7 

93-5 
93-3 
93-2 
930 
92-9 

93-6 
93-5 
93-3 
93-1 
930 

93-7 
93-6 
934 
93-2 
93*1 

93-8 
93-7 
93-5 
93-4 
93-2 

94-0 
93  8 
93-6 
935 
93-3 

0-986 
0-985 
0-984 

360 
37-0 
380 
390 
400 

91-9 
91-6 
91-3 
90-9 
906 

92-1 
91-7 
91-4 
91-0 
90-7 

92-2 
91-8 
91-5 

91-2 
90-8 

92-3 
92-0 
91-6 
91-3 
90-9 

92-4 
921 
91-7 
91-4 
911 

92-5 
922 
91-9 
915 
91-2 

92-6 
92-3 
52-0 
91-6 
91-3 

92-8 
92-4 
92-1 
91-8 
91-4 

92-9 
92-5 
92-2 
91-9 
91-5 

930 
92-7 
92-3 
920 

91-7 

0-983 
'  0-982 
0-981 
0980 
0-979 

Litres  per 

100  kg  at 
Observed 

124-7 

124-8 

1248 

124-9 

1250 

125-0 

125- 1 

1252 

125-2 

125-3 

Degree 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(  98°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

°C 

980 

98-1 

98-2 

i 

98-3 

98-4 

985 

98-6 

98-7 

98-8 

98-9 

20aC 
Conversion 

Corresponding  Degree , 

it  20°C 

Factor 

00 





— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0-5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1-0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1-5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2-0 

2-5 
30 
3-5 
40 
4-5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

50 
5-5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

60 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

65 
7-0 

— 

— 

_. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

7-5 



_ 







. 

, 

_ 

8-0 
8-5 
90 
9-5 

101-2 
1010 
100-9 

1011 
1010 

101-1 

— 

— 

— 

— 



— 

— 

1011 

10  0 
105 
11-0 
11-5 
12-0 

100-8 
100-6 
100-5 
100-4 
100-2 

100-9 
100-7 
100-6 
100-5 
100-3 

1010 
100-8 
100-7 
100-6 
1004 

100-9 
100-8 
100-7 
1005 

100-9 
100-7 
100-6 

100-8 
100-7 

100-8 

— 

— 

— 

1010 
1  -009 
1-008 

12-5 
130 
13-5 
140 

14-5 

100-1 

100  0 

998 

99-7 

99-6 

100-2 

1001 

99-9 

99-8 

99-7 

100-3 

100-2 

1000 

999 

99-7 

100-4 
100-2 
1001 
1000 
99-8 

100-5 
100-3 
1002 
1001 
99-9 

1006 
100-4 
100-3 
100-2 
1000 

100-7 
100-5 
100  4 
100-3 
1001 

100-7 
100-6 
100-5 
100-3 
100-2 

100-7 
100-6 
100-4 
100-3 

100-7 
100-5 
100-4 

1007 
1006 

150 
15-5 
160 
16-5 

17-0 

994 
99-3 
99-1 
990 
98-9 

99-5 
99-4 
99-2 
99-1 
990 

996 
99-5 
99-3 
99-2 
991 

99-7 
99-6 
99-4 
99-3 
99-1 

99-8 
99-7 
99-5 
99-4 
992 

99-9 
99-8 
99-6 
99-5 
993 

1000 
99-8 
99-7 
99-6 
99-4 

100-1 
999 
99-8 
99-7 
99-5 

100-2 

1000 
999 

99-8 
99-6 

100-3 

1001 

100-0 

999 

99-7 

1005 
1004 
1003 

17-5 
180 

18  5 
190 

19  5 
200 

98-7 
98-6 
98-4 
98-3 
98  1 
980 

98-8 
98-7 
98-5 
98-4 
98-2 
98-1 

98-9 
98-8 
98-6 
98-5 
98-3 
98-2 

990 
98-9 
98-7 
98-6 
98-4 
98-3 

99  1 

990 

98-8 
98-7 
98-5 
98-4 

992 
99  1 

989 
988 
986 
98-5 

99-3 
99-2 
990 
98-9 
98-7 
98-6 

99-4 
99-3 
99-1 
99-0 
98-8 
98-7 

995 
90-4 
99-2 
99-1 

98-9 
98-8 

99-6 
99-5 
99-3 
99-2 
990 
98-9 

1002 
1-001 
1-000 
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Table  1  —  (  Continued  ) 

(  98°  Range  ) 

Observed 

Temperature 

°C 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

98-0 

1   98-1 

98-2 

98-3 

98-4 

985 

98-6 

98-7 

988 

98-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

20-5 
21-0 
21-5 
22-0 

22-5 

979 
97-7 
97-6 
974 
973 

98-0 
97-8 
97-7 
97-5 
97-4 

98-1 
97-9 
97-8 
97-6 
97-5 

98-2 
98-0 
97-9 
97-7 
97-6 

98-3 
98-1 
98-0 
97-8 
97-7 

98-4 
98-2 
98-1 
979 
97-8 

98-5 
98-3 
98-2 
980 
97-9 

986 
98-4 
98-3 
981 
98  0 

98-7 
98-5 
98-4 
98-2 
98-1 

98-8 
98-6 
98-5 
98-3 
98-2 

0-999 
0-998 

230 
235 
240 

24-5 
250 

97-1 
97-0 
968 
967 
965 

97-2 
97-1 
969 
96-8 
966 

973 
97-2 
970 
96-9 
96-7 

97-4 
97-3 
97-1 
97-0 
96-8 

97-5 
97-4 
97-2 
97-1 
96-9 

97-6 
97-5 
97-3 
97-2 
97-1 

97-7 
97-6 
97-5 
97-3 
972 

97-8 
97-7 
97-6 
97-4 
97-3 

97-9 
97-8 
97-7 
97-5 

97-4 

98-1 
97-9 
97-8 
97-6 

97-5 

0-997 
0-996 
0-995 

25-5 
260 
265 
27-0 

27-5 

96-4 
96-2 
96-1 
95-9 
95-8 

965 
96-3 
96-2 
960 
95-9 

966 
96-4 
96-3 
961 
960 

96-7 
965 
96-4 
962 
96-1 

96-8 
967 
965 
964 
96-2 

96-9 
96-8 
96-6 
965 
96-3 

97-0 
969 
96-7 
96-6 
96-4 

97-1 
970 
96-8 
96-7 
96-5 

97-2 
97-1 
96-9 
96-8 
96-6 

97-3 
97-2 
97-0 
96-9 
96-7 

0-994 
0-993 

28-0 
28-5 
29-0 
295 
300 

95-6 
95-5 
95-3 
95-2 
950 

95-7 
95-6 
95-4 
95-3 
95-1 

95-8 
95-7 
95-5 
95-4 
95-2 

95-9 
95-8 
95-6 
955 

95-3 

961 
95-9 
95-8 
95-6 
95-4 

96-2 
960 
95-9 

95-7 
95-6 

96-3 
961 

960 
95-8 

95-7 

96-4 
96*2 
96  1 

959 

958 

96-5 
96-3 
96-2 
960 
959 

96-6 
96-5 
96-3 
96-2 
960 

0-992 
0-991 
0-990 

30-5 
31-0 

31-5 
32-0 

32-5 

94-9 
94-7 
94-5 
94-4 
94-2 

950 
94-8 
94-6 
94-5 
94-3 

95  1 

94-9 
94-8 
94-6 
94-4 

95-2 
95-0 
949 
94-7 
94-6 

95-3 
951 
950 
94-8 
94-7 

95-4 
95-3 
951 
94-9 
94-8 

95-5 
95-4 
95-2 
95-1 
94-9 

956 
955 
95-3 
95-2 
95-0 

95-7 
956 
954 
95-3 
95-1 

95-9 
95-7 
95-6 
95-4 
95-2 

0-989 
0-987 

33-0 
33-5 
340 
34-5 
35-0 

941 
939 
93-7 
936 
93-4 

942 
940 
93-9 

93-7 
93-5 

94-3 
94- 1 
940 
938 
93-7 

94-4 
94-2 
94- 1 
93  9 
93-8 

94-5 
94-4 
94-2 
94  0 
93-9 

94-6 
94-5 
94-3 
94-2 
94-0 

94-7 
94-6 
94-4 
94-3 
941 

94-9 

94-7 
54-6 
94-4 
94-2 

950 
94-8 
94-7 
94-5 
94-4 

95-1 
94-9 
94-8 
94-6 
94-5 

0986 
0-985 
0-984 

360 
370 
380 
390 
400 

93  1 

92-8 
92-4 
92- 1 

91-8 

932 
92-9 
92-6 
92-2 
91-9 

93-3 
930 
92-7 
92-4 
92-0 

93-5 
93-1 
928 
92-5 
921 

93-6 
93-2 
92-9 
92-6 

92-3 

93-7 
93-4 
930 
92-7 
W-4 

93-8 
93-5 
93-2 
92-8 
92-5 

93-9 
93-6 
93-3 
93-0 
92-6 

94-0 
93-7 
93-4 
93-1 

92-8 

94-2 
93-8 
93-5 
93-2 
92-9 

0983 
0-982 
0-981 
0-980 
0-979 

Litres  per 

100  kg  at    125-4 

Observed 

125-4     125-5     1 

[25-6     125-7     125-7     1258     125-9     1 

26-0     1260 

Degree 
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Table  1    Temperature  Correction  Data 

(  99°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

°C 

990 

991 

992 

99-3 

994 

99-5 

99-6 

997 

99-8 

999 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

00 
0-5 
10 
1-5 
2-0 


2-5 
3-0 

3-5 
4-0 

4-5 


50 
5-5 
60 
65 

7-0 


7-5 
80 
8-5 
90 
95 


100 
10-5 
110 
1 1-5 
12-0 


12-5 
13-0 
13-5 
140 
14-5 


1006 
100-5 


1006 


150 
155 
160 

16-5 
17*0 


1004 
100-2 
100- 1 
1000 
998 


100-5 
100-3 
100-2 
100-1 
99-9 


100-4 
100-3 
100-1 
100-0 


100-4 
100-2 
100-1 


100-3 
100-2 


1003        - 


1-005 
1004 
1003 


17-5 

18-0 
18-5 
190 
19-5 
200 


99-7 
996 
99-4 
99-3 
99  1 
990 


99-8 
99-6 
99-5 
99-4 
992 
99-1 


99-9 
99-7 
99-6 
99-5 
99-3 
99-2 


1000 
99-8 
99-7 
996 
99-4 
99-3 


1001 
999 
99-8 
99-7 
995 
99-4 


100-2 
100-0 
99-9 
99-8 
996 
99-5 


100-1 

1000 

99-9 

99-7 

99-6 


1001 

1000 

99-8 

99-7 


100-1        - 
999     100-0 
992      999 


1-002 
1-001 
1000 
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Table  1  —  (  Continued  ) 

(  99°  Range  ) 

Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

99-0 

991 

99-2 

99-3 

99-4 

99-5 

996 

99-7 

99-8 

1  999 

i 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree 

at  20°C 

Factor 

20-5 

98-9 

99-0 

991 

99-2 

99-3 

99-4 

99-5 

99-6 

99-7 

99-8 

21-0 

98-7 

98-8 

98.9 

990 

991 

992 

99-3 

99-4 

99-5 

99-6 

0999 

21-5 

98-6 

98-7 

98-8 

98-9 

990 

99-1 

992 

99-3 

994 

99-5 

220 

98-4 

98-5 

98-6 

98*7 

98-8 

990 

99-1 

99-2 

99-3 

99-4 

0-998 

22-5 

98-3 

98-4 

98-5 

986 

98-7 

98-8 

98-9 

99-0 

991 

992 

23-0 

98-2 

98-3 

98-4 

98-5 

98.6 

98-7 

98-8 

98-9 

99-0 

99  1 

0997 

23-5 

980 

981 

98-2 

98-3 

98-4 

98-5 

98-6 

98-7 

98-8 

990 

24-0 

97-9 

98-0 

98-1 

98-2 

98-3 

984 

98-5 

986 

98-7 

98-8 

0-996 

24-5 

97-7 

97-8 

97-9 

980 

98*1 

98-3 

98-4 

98-5 

98.6 

98-7 

25-0 

97-6 

97-7 

97-8 

97-9 

98-0 

98-1 

98*2 

98-3 

98-4 

98-5 

0995 

25-5 

97-4 

97-5 

97-7 

97-8 

97-9 

98-0 

98-1 

98-2 

98-3 

98-4 

260 

97-3 

97-4 

97-5 

97-6 

97-7 

97-8 

97-9 

980 

98-2 

98-3 

0-994 

26-5 

97-1 

97-3 

97-4 

97-5 

97-6 

97-7 

97-8 

97-9 

98-0 

98-1 

27-0 

970 

971 

97-2 

97-3 

97-4 

97-5 

97-7 

97-8 

97-9 

98-0 

0-9^3 

27-5 

969 

97-0 

97-1 

97-2 

97-3 

97-4 

97-5 

97-6 

97-7 

97-8 

28-0 

96-7 

968 

96-9 

97-0 

97-1 

97-3 

97-4 

97-5 

97-6 

97-7 

0-992 

28-5 

966 

96-7 

96-8 

96-9 

970 

97'1 

97-2 

97-3 

97-4 

97-6 

29-0 

96-4 

96-5 

96-6 

96-7 

969 

97-0 

97-1 

97-2 

97-3 

97-4 

0991 

29-5 

96-3 

964 

96-5 

96-6 

96-7 

96-8 

96-9 

97-0 

97-2 

97-3 

300 

961 

96-2 

963 

964 

96-6 

967 

96-8 

96-9 

97-0 

97-1 

0-990 

305 

960 

96-1 

96-2 

963 

96-4 

96-5 

96-6 

96-8 

96-9 

97-0 

310 

95-8 

959 

96-0 

96-2 

96-3 

96-4 

965 

96-6 

96-7 

96-8 

0-989 

31-5 

95-7 

95-8 

95-9 

96-0 

961 

962 

96-3 

96-5 

966 

96-7 

320 

95-5 

95-6 

95-7 

95-9 

96-0 

96-1 

96-2 

96-3 

96-4 

96-5 

0-987 

32-5 

95-4 

95-5 

95-6 

95-7 

95-8 

95-9 

96-1 

96-2 

96-3 

964 

33-0 

95-2 

953 

954 

95-6 

95-7 

95-8 

95-9 

960 

961 

96-3 

0-986 

33-5 

95-1 

95-2 

95-3 

95-4 

95-5 

95-6 

95-8 

95-9 

960 

95-1 

34-0 

94-9 

95-0 

95-1 

95-3 

95-4 

95'5 

956 

95-7 

95-8 

96-0 

0985 

34-5 

94-7 

949 

95-0 

95-1 

95-2 

95-3 

95-5 

95-6 

95-7 

95-8 

35-0 

94-6 

94-7 

94-8 

94-9 

95-1 

95'2 

953 

95-4 

95-5 

95-7 

0984 

36-0 

94-3 

94-4 

94-5 

94-6 

94-8 

94-9 

950 

95-1 

95-2 

95-4 

0983 

37-0 

940 

941 

94-2 

94-3 

94-4 

94-6 

94-7 

94-8 

94-9 

95-1 

0-982 

38-0 

936 

93-8 

93-9 

94.0 

94-1 

94-3 

94-4 

94-5 

94-6 

94-7 

0-981 

390 

93-3 

93-4 

93-6 

93-7 

93-8 

93-9 

94-1 

94-2 

94-3 

94-4 

0-980 

40-0 

93  0 

931 

93-2 

93-4 

93-5 

93-6 

93-7 

939 

94-0 

941 

0-979 

Litres  per 

100  kg  at    126  1      1262 

126-3 

126-3 

126-4 

126-5 

1266 

126-7 

126-7 

126-8 

Observed 

Degree 
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Table  1    Temperature  Correction  Data 

(  100°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

°C 

100-0 

100-1 

100-2 

100-3 

100-4    100-5 

1 

100-6 

100-7 

100-8 

1009 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

o-o 

0-5 
1-0 
1-5 
2-0 


2-5 
3-0 
3-5 
4-0 
4-5 


5-0 
5-5 
6-0 
6-5 

7-0 


7-5 
8-0 
8-5 
90 
9-5 


10-0 
10-5 
110 
11-5 

12-0 


12-5 
130 
13-5 
34-0 
14-5 


150 
15-5 
16*0 
16-5 
17-0 


17-5 
18-0 
18-5 
190 
19-5 
200 


1000      - 


1-000 
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Table  1  —  (  Continued ) 

(  100°  Range  ) 

Observed 

JOO'O 

1001 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

100-2 

100-3 

100-4 

100-5 

100-6 

100-7 

100-8 

100-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  ; 

it  20°C 

Factor 

20-5 
210 
215 

22-0 
22-5 

99.9 
99-7 
99-6 
99-5 
993 

99-8 
99-7 
99-6 
994 

99-8 
99-7 
99-5 

99-8 
99-6 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0-999 
0-998 

23-0 
23-5 
24-0 
24-5 
25-0 

99-2 
99-1 
98-9 
98-8 
98-6 

99-3 
99-2 
99-0 
98-9 
98-8 

99-4 
99-3 
99-1 
99-0 
98-9 

99-5 
99-4 
992 
991 
990 

996 
995 
993 
992 
991 

99-6 
99-4 
993 
99-2 

99-5 
99-4 
99-3 

99-5 
98-4 

— 

__ 

0-997 
0-996 
0-995 

25-5 
26-0 
265 
27-0 

27-5 

98-5 
98-4 
98-2 
98-1 
97-9 

98-6 
98-5 
98-3 
98-2 
98-1 

98-7 
98-6 
98-4 
98-3 
98-2 

98-8 
98-7 
98-6 
98-4 
98-3 

98-9 
98-8 
98-7 
98-5 
98-4 

99-0 
98-9 
98-8 
98-6 
98-5 

99-1 
99-0 
98-9 
98-7 
98-6 

99-2 
99-1 
99-0 
98-8 
98-7 

99-3 
99-2 
99-1 
98-9 
98-8 

99-3 
99-2 
99-0 
98-9 

0-994 
0-993 

280 
28-5 
290 
29-5 
300 

97-8 
97-7 
97-5 
97-4 
97-2 

97-9 
97-8 
97'6 
97-5 
97-4 

980 
97-9 
97-7 
976 
97-5 

98-1 
980 
979 
97-7 
976 

98-2 
98-1 
98-0 
97-8 
97-7 

98-4 
98-2 
98-1 
97-9 
97-8 

98-5 
98-3 
98-2 
98-0 
97-9 

98*6 
98-4 
98-3 
98-2 
980 

987 
98-5 
98-4 
98-3 
98-1 

98-8 
98-6 
98-5 
98  4 
98-2 

0-992 
0-991 
0-990 

30-5 
31-0 
315 
320 

32-5 

97-1 
97-0 
96-8 
96-7 
96-5 

97-2 
971 
96-9 
96-8 
96-6 

97-3 
97-2 
970 
969 
96-7 

97-4 
97-3 
97-1 
970 
96-9 

97-5 
97-4 
97-3 
97-1 
97-0 

97-7 
97-5 
97-4 
97-2 
971 

97-8 
97-6 
97-5 
97-3 
97-2 

97-9 
97-7 
97-6 
97-5 
97-3 

98-0 
97-8 
97-7 
97-6 
974 

98-1 
980 
97-8 
97-7 
97-5 

0-988 
0-987 

330 
33-5 
340 
34-5 
35-0 

96-4 
962 
961 
95-9 
958 

96-5 
96-3 
96-2 
960 
959 

966 
96-5 
96-3 
96-2 
96-0 

96-7 
96-6 
96-4 
96-3 
96- 1 

96-8 
96-7 
965 
964 
963 

969 
968 
967 
965 
96-4 

971 
969 
96-8 
96-6 
96-5 

97-2 
97-0 
969 
96-7 
96-6 

97-3 
97-1 
97-0 
96-9 
96-7 

97-4 
97-3 
97-1 
97-0 
96-8 

0-986 
0-985 
0-984 

36-0 
37-0 
38-0 
39-0 
40-0 

95-5 
95-2 
94-9 
94-6 
94-3 

95-6 
95-3 
95-0 
94-7 
94-4 

95-7 
95-4 
951 
94-8 
94-5 

95-8 
95-5 
95-2 
94-9 
94-6 

960 
95-7 
95-4 
951 
94-8 

96-1 
95-8 
95-5 
95-2 
94-9 

96-2 
95-9 
95-6 
95-3 
95-0 

96-3 
960 
95-7 
95-4 
95-1 

96-4 

96-1 

95-8 

956 

95-3 

96-5 
96-3 
960 
95-7 
95-4 

0-983 
0-982 
0-981 
0-980 
0-979 

Litres  per 

100  kg  at 

126-9 

1270 

127-1 

127-2 

127-3 

127-3 

127-4 

127-5 

127-6 

127-7 

Observed 

Degree 
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Table  1    Temperature  Correction  Data 

( 101°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 
°C 

101-0 

101-1 

101-2 

101-3 

1014  !  ,oi  5 

101-6 

101-7 

101-8 

1019 

20"C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

22-0 
22-5 
23-0 
23-5 
24-0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24-5 
25-0 
25-5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26-0 
26-5 

99-3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27-0 
27-5 
28-0 
28-5 
29-0 

99-2 
990 
98-9 
98-7 
986 

99-3 
991 

990 
98-9 
98-7 

99-1 
99-0 
98-8 

99-1 
98-9 

990 

— 

— 

— 

— 

— 

0-993 
0-992 
0-991 

29-5 
30-0 
30-5 
31-0 

31*5 

98-5 
98-3 
98-2 
98-1 
97-9 

986 
98-4 
98-3 
98-2 
980 

98-7 
98-6 
98-4 
98-3 
98-1 

98-8 
98-7 
98-5 
98-4 
98-2 

98-9 
98-8 
98-6 
98-5 
98-4 

990 
989 
98-7 
98-6 
98-5 

98-8 
98-7 
98-6 

98-8 
98-7 

98-8 

— 

0989 
0-988 

32-0 
32-5 
33-0 
33-5 
34-0 

97-8 
97-6 
97-5 
97-4 
97-2 

97-9 
97-8 
97-6 
97-5 
973 

980 
97-9 
97-7 
96-6 
97-5 

98-1 
98-0 
97-8 
97-7 
97-6 

98-2 
98-1 
97-9 
97-8 
97-7 

98-3 
98-2 
981 
979 

97-8 

98-4 
98-3 
98-2 
980 
97-9 

98-5 
984 
98-3 
98-1 
98-0 

98-6 
98-5 
984 
982 

98-1 

98-6 
98-5 
983 

98-2 

0-987 
0-986 
0-985 

34-5 
35-0 
36-0 
37-0 
380 

97-1 
96-9 
967 
964 
961 

97-2 
97-1 
968 
965 
96-2 

97-3 
97-2 
969 
966 
96-3 

97-4 
97-3 
97-0 
96-7 
964 

97-5 
97-4 
97-1 
96-8 
96-5 

97-6 
97-5 
97-2 
969 
96-7 

97-8 
97-6 
97-3 
97-1 
96-8 

97-9 
97-7 
97-4 
97-2 
96-9 

98-0 
97-8 
976 
97-3 
97-0 

98-1 
97-9 
97-7 
97-4 
97-1 

0-984 
0-983 
0-982 
0981 

39  0 
400 

95-8 
95-5 

95-9 
95-6 

960 

95-7 

96-1 
95-9 

963 
960 

96-4 
961 

965 
96-2 

96-6 
96-3 

96-7 
96-4 

96-8 
96-6 

0-980 
0-979 

litres  per 
100  kg  at 
Observed 
Degree 

127-8 

127-9 

1280 

128-1 

128-2 

1282 

128-3 

128-4 

128-5 

128-6 
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Table  1  Temperature  Correction  Data 

(  102°  Range  ) 


Observed 

Observed  Degree  at  t°C 

Volume  At 

Temperature 

°C 

102-0 

102-1 

102-2 

102-3 

102-4 

102-5 

102-6 

102-7 

102-8 

102-9 

20°C 
Conversion 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Factor 

310 
31-5 
32-0 
32-5 
330 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

98-6 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0-986 

33-5 
340 
34-5 
35-0 
360 

98-4 
98-3 
98-2 
98-0 
97*8 

98-6 
98-4 
98-3 
98-1 
97-9 

98-5 
98-4 
98-3 
98-0 

98-4 
98-1 

98-2 

98-3 

— 

— 

— 

— 

0-985 

0-984 
0-983 

37-0 
38-0 
390 
40-0 

97-5 
97-2 
969 
96-7 

97-6 
97-3 
971 
96-8 

97-7 
97-4 
97-2 
969 

97-8 
97-5 
97-3 
97-0 

97-9 
97-7 
974 
97-1 

980 
97-8 
97-5 
97-2 

981 

97-9 
97-6 

97-3 

980 
97-7 
97-4 

981 
97-8 
97-5 

97-9 
97-6 

0-982 
0-981 
0-980 
0-979 

Litres  per 
100  kg  at 
Observed 
Degree 


128-7     128-8     128-9     129-0     129-1     129-1     1292     129-3     129*4     129-5 
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Table  1   Temperature  Correction  Data 

(  103°  Range  ) 


Observed 

Temperature 

°C 


350 
360 
37-0 
38-0 
39-0 
400 


Observed  Degree  at  t°C 

1030 

103- 1 

1032 

103-3 

103-4 

1035 

1036 

103-7 

103-8     1039 

Corresponding  Degree  at  20°C 

Volume  At 

20°C 
Conversion 
Factor 


97-7      97-9        - 


0-979 


Litres  per 

100  kg  per    1296     1297 

Observed 

Degree 
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Table  2 

Correction  Volume  Percent  to  Convert 
intent  by  Volume  at  20C/20oC  as  Given 
)le  1  to  Ethanol  Content  by  Volume  at 

1S'56°C/15-56°C  or  15°C/15°C 

Table  2  —  (  Continut 

IS  2302  :  1989 
id) 

rAiianoi  i. 
inTal 

Volume  Percent 
20°C/20°C 

Subtract  Correction  to  Convert  to 
Volume  Percent  at 

15-56°C/15-56C 

Volume  Pei 

rcent         Subtract  Correction  to  Convert  to 
C                         Volume  Percent  at 

15°C/15  C 

20°C/20° 

70 

71-4 

71-5 

75 

80 

0'046 

0-04 
0-03 

0052 

15-56°C/15\56°C 

15°C/15°C 

0-05  + 
005  — 

0 

5 

o-oo 

0-02 
0-04 

000 

002 
0-04 
005  - 
0-05  + 

004 
004 

10 

11-8 

11-9 

85 

90 

95 

100 

002 
002 
001 
000 

003 
0-02 
001 
000 

13-7 
13-8 
15 
20 

25 

005  - 
0-05  + 
0054 
0-065 
0-07 

0-06 
0-07 
0-08 

SUMMARY 

(  With  Rounded  off  Va 

30 

007 

0-07 

0-08 

0065 

006 

008 
0-08 
0-08 
007 
0-07 

lues  ) 

35 
40 
45 
50 

Voiume  Percent 

20°C/20°C 

Range 

Subtract  Correction  to  Convert  to 
Volume  Percent  at 

15-56°C/15-56°C 

15°C/15°C 

55 

60 

65 

65-2 

65-3 

006 
0-054 
005  + 
0-05  + 
005  - 

0-07 
006 
006 

0  - 
11-9  - 

13-8  - 
65-3  - 
71-5  - 

11-8 
13-7 
65-2 
71-4 
100 

o-o 
o-o 

01 
00 

o-o 

00 

o-i 
o-i 

01 
00 
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